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28th  CoNGHBss,  [SENATE.]  [   172  ] 

2d  Session, 


IN  SENATE  OP  THE  UNITED  STATES. 

FfiBRUABT  37,  1845. 

Reaokted,  That  the  astroDomiml  and  magnetic  obnenratiooB  ipade  by  Lieutenant  GUIisfl,  under 
Che  inatractioiia  of  the  NaTj  Department  of  the  ISIh  Augoat,  1838,  be  printed  for  the  uae  of  the 
Senate ;  and  that  500  extra  copies  be  printed,  200  of  which  ehall  be  for  the  use  of  the  department 
Attest:  ASBURY  DICKINS,  Seentaty. 


Navy  Department,  March  21,  1845. 
Sib  :  I  transmit,  herewith,  a  copy  of  a  letter  from  Lieutenant  J.  M.  6il- 
liss,  and  of  the  astronomical  and  magnetic  observations  made  by  him, 
under  the  insti^uctions  of  the  Navy  Department  of  the  13th  August,  1838 ; 
which  observations  were  ordered  to  be  printed  by  a  resolution  of  the  Senate 
passed  on  the  27th  ultimo. 

Very  respectfully,  your  obedient  servant, 

GEORGE  BANCROFT. 
AsBURT  DicKfNs,  Esq., 

Secretary  of  the  Senate. 


Washington,  March  21,  1845. 

Sib  :  I  have  the  honor  to  acknowledge  the  receipt  of  your  letter  of  the 
19th  instant,  and  transmit  herewith  a  copy  of  the  magnetical  observations 
called  for. 

Professor  Bradford  is  diligently  engaged  in  reducing  the  astronomical 
observations,  under  my  direction,  and  I  hope  to  have  the  volume  ready 
during  the  next  summer. 

Very  respectfully,  your  obedient  servant, 

J.  M.  GILLISS. 
Hoii.  G.  Bancroft, 

Secretary  of  the  Navy, 
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ORDERS. 


\  Navy  Departmsnt,  Jluguai  13,  1838. 

Sir  :  Mr.  Bond,  of  Boston,  has  been  employed  to  make  a  series  of  ob- 
servations during  the  abtetioe  of  the  exploring  expedition,  and  in  connex- 
ion with  it.  It  is  deemed  proper  that  similar  observations  be  made  at  the 
Depdt  of  Charts  and  Instruments.  You  are  therefore  charged  with  the 
performance  oi  ihis  duty ;  and,  in  conducting  the  same^  you  will  be  gov- 
erned by  the  enclosed,  which  is  a  copy  of  the  iastructiofiR  seat  to  Mr. 
Bond. 

I  am,  respectfully^  &c. 

J.  K.  PAULDING. 
Lieutenant  J.  M.  Oilliss, 

Depdi  Charts,  fyc,  fVashingion. 


InsirucUons,  4*^.,  lo  be  observed  in  making  ihe  series  of  observations 
during  the  absence  of  ihe  exploring  expedHion,  and  in  connexion 
toith  it. 

There  is  no  need  of  any  remarks  of  mine  on  your  transit  instrument ; 
the  kind  of  instrument,  and. its  capacity,  you  are  as  well  aware  of  as  I  am. 

1st.  You  will  use  every  opportunity  of  taking  observations  of  moon- 
culminating  stars,  confining  yourself  principally  to  those  enumerated  in  the 
Nautical  Almanac,  to  be  observed  at  Greenwich.  As  most  of  these  stars 
are  of  the  fifth  and  sixth  magnitude,  you  will,  when  opportunity  offers,  ob- 
serve all  those  of  the  first  and  second  magnitude,  particularly  during  the 
day,  if  any  such  offer. 

2d.  Although  you  will  have  a  meridian  mark  to  refer  to,  I  should 
prefer  your  having  recourse  to  observations  of  high  and  low  stars  to  prove 
your  observations,  as  the  journal  of  your  observations  will  then  show  for 
itself  the  state  of  your  instrument 

3d.  I  would  desire  that  your  observations  should  be  registered  by  a 
sidereal  clock,  in  order  to  avoid  any  reduction  for  time  equivalents,  as  mis- 
takes are  liable  to  creep  in  the  long  series  of  observations  you  will  be 
engaged  in.  If,  at  any  time,  you  should  not  be  able  to  make  use  of  a  side- 
real clock,  your  observations  ought,  in  all  cases,  to  be  corrected  before  the 
expiration  o{  twelve  hours ^  and  marked  in  the  column  with  its  proper  sign 
of  applici^tion. 

4th.  Your  transit  ought  to  be  kept  as  nearly  as  possible  in  the  meridian, 
although  it  is  not  absolutely  requisite  that  it  should  be  precisely  so  for  the 
observations  of  the  moon-culminating  stars.  Yet  it  is  so  for  the  moon 
herself. 

5tb.  Yott  will  lose  no  opportunity  of  making  observations  on  any  astro- 
nomical phenemenon,  describing  the  place  in  the  heavens  of  its  occurrence. 
I  mean  that  your  attention  may  be  particulariy  restricted  to  any  falling 
stars,  particulariy  to  those  periodic  ones  in  November. 
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6th.  All  eclipses  you  will  of  course  be  particular  in  observing,  in  order, 
if  any  remarkable  phenomenon  should  happen,  we  may  have  simultaneous 
observations  on  it.  The  power  of  your  telescope  need  not  be  over  240, 
and,  generally,  of  175  and  75 ;  the  lower  power  will  be  most  suitable,  as 
affording  a  clearer  and  flatter  field.  In  noting  any  observations,  you  will 
be  particular  in  mentioning  the  instrument  and  power  used. 

7th.  In  your  journal,  you  will  note  the  state  of  the  heavens,  whether 
clear  or  cloudy,  and  the  state  of  the  atmosphere,  as  respects  barometer, 
thermometer,  and  hygrometer.  Daniel's  hygrometer,  used  with  ether,  is 
the  best. 

8th.  You  will  mark  the  time  and  commencement,  height  of  arc,  and  di- 
rection of  radiating  rays,  and  of  any  appearance  of  the  aurora  borealis,  par- 
ticularly during  the  summer  of  1840  and  the  fall  months. 

9th.  A  true  copy  of  your  yearly  observations  must  be  made  and  sent  to 
Washington,  to  be  deposited  with  the  Secretary  of  the  Navy. 

10th.  The  manner  of  keeping  your  journal  is  different  from  that  which 
you  have  already  adopted  in  the  observations  you  have  forwarded  me  ; 
they  will  be  embraced  in  a  book  of  printed  transit  formula,  which  will  be 
sent  to  you  as  soon  as  they  can  be  prepared. 

11th.  The  eclipses  of  Jupiter's  satellites  frequently  offer ;  they  will  be 
generally  observed  by  me,  and  I  think  had  better  claim  some  attention 
from  you ;  if  not  as  respects  themselves,  they  may  lead  to  observations  that 
might  be  interesting,  if  not  useful.  Also,  I  would  direct  your  attention 
somewhat  to  the  occultations  of  all  large  stars,  and  the  difference  of  ob- 
servations as  respects  the  disappearance  and  reappearance  of  the  star  with 
the  moon's  limb.  All  these  kind  of  observations  will  be  most  desirable 
during  the  year  1 840. 

12th.  If  you  could,  it  would  be  desirable  that  you  had  one  of  Gausses 
apparatus  for  observing  the  perturbations  of  the  magnetic  needle  ;  it  is  by 
far  more  delicate  than  any  other,  and  particularly  on  the  days  and  at  times 
mentioned  in  the  accompanying  report  on  Baron  Humboldt's  letter  to  the 
Royal  Society.  (See  my  letter  to  Navy  Board,  for  a  description  of  Gauss's 
apparatus,  which  is  easily  constructed.)  Observations  on  the  dip  and 
intensity  would  be  very  desirable  also.  I  intended  to  communicate  with 
you  before  about  them. 

Respectfully,  &c. 

CHARLES  WILKES. 
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At  the  time  the  instructions  were  received  from  the  Hon.  Secretary  of  the  Navy  to  make  a  series 
of  observations  during  the  absence  of,  and  in  connexion  with  the  exploring  expedition,  there  were 
neither  suitahle  instruments  belonging  to  the  Depdi,  nor  assistants  connected  with  it,  to  make  oh- 
servations  of  any  kind. 

Its  superintendent,  among  other  duties,  was  required  to  rate  the  chronometers  for  the  navy,  and 
to  keep  a  meteorological  journal,  to  be  transmitted  to  the  Navy  Department  quarterly.  Of  the 
instruments  with  which  the  former  was  performed,  an  account  will  be  given  in  the  Abthovoxicaz. 
OBsxKVATiORi;  thosc  for  the  latter  purpose  were,  a  float-gauge  barometer,  thermometers  di- 
vided from  2^  to  2^,  (such  as  are  usually  supplied  to  ships  of  war,)  and  a  Daniel's  hygrometer. 
It  is  true,  that  the  navy  numbered  among  its  scientific  instruments  a  variation  transit  and  a  dip 
circle,  (both  made  in  1828  ;)  but  when  it  is  said  of  the  first,  that  its  needle  box  rested  looeely  be- 
tween  the  columns,  and  that  its  needle  was,  in  construction,  mode  of  support,  and  manner  of  read- 
iog,  similar,  in  each  respect,  to  the  most  ordinary  surveyor's  compass ;  and  of  the  last,  that  it 
was  rendered  kora  du  combat,  from  a  bend  of  its  pivots,  it  wUl  be  perceived  how  inadequately  the 
Bepdt  was  provided  for  the  execution  of  its  additional  duties. 

Recognising  the  astronomical  observations  as  of  paramount  importance  to  the  objects  of  the 
exploring  expedition,  (as  the  instructions  distinctly  imply,)  it  was  hoped  that  a  continuous  series 
in  magnetism  and  meteorology,  carefully  made,  might  prove,  in  some  degree,  useful  to  the 
solution  of  the  great  physical  problem  under  investigation  by  order  of  European  Oovernments, 
even  if  they  could  not  bring  to  their  recommendation  the  refinements  of  observatories  spedaUy  ea- 
tabUahed  to  tiiat  end.  At  all  events,  the  subjects  were  new  to  the  officers  who  would  neceesaiily 
take  part  in  them,  and  the  experience  consequent  to  their  labors  could  not  &ii  to  benefit  the  oaval 
profession.  Duly  appreciating  the  arguments  presented,  the  Hon.  Secretaiy  of  the  Navy  awHiorw 
ized  the  purchase  of  a  new  variation  tranAt,  a  dip  circle,  float-gauge  barometer,  and  two  atandnd 
thermometers,  and  ordered  additional  assistants,  to  enable  me  to  carry  on  the  observations  regulariy. 

Failing  to  find  an  artist  in  the  United  States  willing  to  undertake  instruments  of  the  kind  de- 
sired, to  be  completed  within  a  reasonable  time,  an  agent,  at  New  York,  was  directed  to  inqwit 
from  M.  Ghimbey,  at  Paris,  magnetical  instruments  similar  to  those  purchased  for  the  ezpkiring 
expedition  by  Captain  Wilkes  -,  and  Mesara.  Troughton  db  Simms  were  requested  to  prefnre  the 
barometer  and  thermometers.  The  report  of  the  Committee  on  Ffayaics  and  Meteorology  of  the 
Royal  Society  had  not  then  been  published,  nor  was  it  known  to  me  that  great  modifications 
were  proposed,  as  well  in  the  instruments  as  in  the  method  of  examining  the  laws  of  both  sciences  4 
but  iSbB  instruments  ordered  were  bditved  to  be  the  best  of  their  kind  then  in  use,  as  it  was  under- 
stood that  M.  Gambey  profited  by  the  advice  of  M.  Arago^  who»  with  M.  KvpflSnr,  had  lealeualy 
prosecuted  ^  subject  of  magnetism  since  1818,  and  which  resulted  in  re-diaeovering  the  synchron- 
ism of  the  motions  of  needles  widely  separated  in  their  localities,  as  were  Paris  and  Kasan. 

At  the  expiration  of  nearly  a  year,  infennation  reached  me  that  M.  Gamb^  had  declined  oon- 
stnicting  the  inatrumentB,  and  Messrs.  Traughton  dc  Simms  were  at  onoe  requested  to  make  them  $ 
some  slight  modifications  being  peopoaed  in  the  plan  of  the  fiiel  named*  which  will  be  apparent  to 
those  aoqnaiitted  with  the  French  instraraant,  from  the  aaoonfanjfing  drawing.  Mr.  9imms  com- 
pleted the  order,  and  they  arrived  at  Washington  during  the  month  of  June,  1840. 

Meanwhile,  a  frame  building^  tan  fcat  long  by  six  ftet  wide,  had  been  erected  f^r  theB^  on  Cap- 
itol Hill,  its  poaitiDD  being  fifty  feet  to  the  south  of  the  observatory,  and  forty  feet  northwest  of  the 
house  occupied  as  a  depdt  for  the  charts  and  instruments  of  the  navy. 
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X  INTRODUCTION. 

From  meridional  observations  with  the  altitude  circle  of  the  variation  transit  of  «  HercuHSf 
t  Vtmb  Minorid,  Polan'9,  ^  Aquilm  and  6  Ur8se  MinorU,  the  latitude  was  found  to  be 

88*»  fidf  34".  6  north  ; 

and  the  longitude,  as  deduced  by  Ptofessor  9.  C.  Walker,  from  the  annular  ecKpse  of  September, 
18,  1838,  and  corresponding  observations  of  fourteen  lunar  occultations,  observed  by  me  prior  to 
Jane,  1840,  is 

f»A.  08'  06".  3  west  of  Greenwich. 

The  magnetical  observatory  was  built  entirely  of  wood,  secured  with  pins  of  the  same  material 
or  copper  nails ;  every  precaution  being  taken  to  exclude  metals  likely  to  disturb  the  magnets. 
Within  it,  and  at  a  distance  of  six  feet  from  each  other,  were  two  sandstone  piers,  for  the  support 
of  the  instruments ;  the  plane  in  which  they  were  placed  being  perpendicular  to  the  magnetic  me- 
ridian, and  the  eastern  pier  in  the  meridian  of  the  transit  instrument  in  the  astronomical  observa- 
tory. They  were  entirely  detached  from  the  floor.  Above  it,  their  elevation  was  forty  two 
inches ;  and  the  shafts  being  eight  feet  long,  their  bases  were  nearly  four  feet  below  the  surface  of 
the  ground,  and  consequently  beyond  the  action  of  frost.  Meridian  openings  in  the  roof,  twenty 
inches  wide,  corresponded  with  each  pier,  and  permitted  a  view  of  the  heavens  to  within 
fifteen  degrees  of  the  horizon ;  the  observatory  to  the  north  and  Capitol  to  the  south,  interrupting  it 
to  that  elevation.  To  preserve  the  room  from  extreme  as  well  as  sudden  changes  of  temperature,  and 
reduce  the  range  of  the  internal  thermometer  as  much  as  the  nature  of  its  construction  would  per- 
mit, the  building  was  entirely  covered  with  an  awning  of  painted  canvass,  distant  ftx>m  it  three  feet, 
and  which  screened  it  from  the  direct  action  of  the  sun  or  weather,  except  early  in  the  momin^^ 
and  late  in  the  afternoon. 

THE  DECLINOMETER. 

To  an  altitude  and  azimuth  instrument,  having  a  horixontal  circle  of  thirteen  inches,  and  a  ver- 
tical etrde  often  inches  diameter,  the  former  reading  by  four  and  the  latter  by  two  verniers  to  10^' 
each,  there  is  firmly  screwed  to  the  baas  supporting  its  transit  columns,  a  brass  needle  box,  N  N,  (see 
Plats,  )  thirteen  inch^  long.  A  cylinder  of  the  same  metal,  8,  which  is  four  inches  high,  serves 
to  Contain  the  su^wnding  fibre,  its  upper  extremity  being  secured  to  the  small  elevating  roller  », 
after  passing  through  a  minute  triangular  aperture  in  the  cap  to  the  cylinder,  rour  milled  head 
screwy  each  pair  working  peqwndicnlar  to  the  other,  enable  you  to  place  the  magnetic  axis*  of  the 
needle  in  the  vertical  plane  described  by  the  line  of  collimation  of  the  teleacope,  and  its  centre  of  length, 
equidistant  between  the  microscopes ;  and  the  cap,  with  roller  attached,  may  be  turned  in  azimuth* 
for  the  torsion  adjustment  of  the  thread,  nn  are  apertures  in  the  top  of  the  box,  fitted  with  pkte 
glass,  through  which  the  magnet  may  be  observed ;  and  r  r  are  reflectors,  throwing  light  from  a 
lamp,  through  conesponding  apertures,  similarly  glazed,  in  the  bottom  of  the  box.  M  M  are  microm- 
eter mieroscopesb  magnifying  180  times,  reading  to  seconds  of  arc,  and  with  lateral  adjustmenta* 
that  th«ir  zeros  may  be  made  to  coincide  with  the  line  of  coUimatum  of  the  telescope.  This  last  has 
an  object  g^ass  for  celestial  observation^  two  and  a  half  inches  aperture,  with  a  focal  length  of  thirteen 
and  a  half  inches,  and  an  additional  object  glass,  g,  one  inch  in  diameter,  of  short  focal  length, 
which  is  fitted  into  a  cap,  and  may  be  placed  over  the  other,  in  adjusting  the  magnet,  At  the  focus 
of  the  telescope  there  are  five  vertical  and  one  horizontal  wires,  whose  iUumination  by  night  is,  as 
ofd&nary,  through  the  axis,  the  lamp  occupying  the  wood  stand,  a,  resting  on  a  metallic  biadLet» 
screwed  to  the  transit  column.  L  is  a  hanging  level,  with  arms  of  suffident  length  to  permit  rev- 
olution of  the  telescope,  and  therefore  hung  permanently  on  the  transit  axis ;  whence,  with  that 
oonneeled  with  the  vemios  of  (he  altitude  circle,  any  change  of  the  instrument  ooakl  be  immedi- 
ately perceived. 

The  magnet  bar  is  a  rectangular  paraltolepiped,  eleven  inches  km^  four-tenths  of  an  inch  wida» 


*  AccorsMly  speaking,  it  is  the  line  Joining  the  crasses  ofihe  wires  to  its  ezirsmiUfS. 


'g|?|pgB«^'^F»'.!9p«*i'|^ 


The  decliroheter 
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tnd  one-tw«iitieth  of  an  inch  thick.  To  ito  oncb  are  acrawed  perforated  discs  of  brass,  half  an  indl 
in  diameter,  fitted  with  ^ider-line  crosses^  the  line  joining  their  intereectionB  being  intended  to  co- 
incide with  the  axis  of  magnitude.  Two  small  braes  hooks  at  its  centre  (one  on  each  side)  are 
used  in  sospending  the  bar,  and  a  movable  weight  of  the  same  metal,  sliding  on  one  arm,  senres  tO 
tyring  it  to  a*horisontal  position — ^the  brass  frames  with  glased  apertures,  n  n,  on  top  of  the  box,  be- 
ing readily  removable  for  its  manipulation. 

There  accompanied  the  instrument  a  bar  of  gun  metal,  of  the  same  dimensions  and  weight  as*  the 
magnet,  to  be  used  in  fireeing  the  suspensioi^  from  torsion ;  a  brass  sector,  divided  from  1(K  to  10', 
Ibr  examinatian  of  the  runs  of  the  micrometer  microscope^  and  the  adjustment  for  oolUmatbn  of 
the  extra  lens;  diagooal  eye  pieoes  for  the  telescope,  with  difTeroat  magnifying  powers;  a  copper 
lamp,  and  stout  plates  of  brass  with  rectangular  grooves,  for  its  feet  to  rest  in. 

ADJUSTMENTS  AND  OBSERVATIONS. 

JvLT  5,  1840.  Placed  the  declinometer  on  the  west  pier  of  the  obsefvatory,  in  such  position 
that  its  feet  and  the  limb  of  ttie  horizontal  circle  would  be  ferthest  from  the  edges,  in  order  to 
avoid  accidental  disturbance.  The  direction  of  the  rectangular  grooves  in  the  plates  under  its  feet 
being  made  to  coincide  with  that  of  the  centre  of  the  instrument,  the  plates  ware  permanently  se- 
cured to  the  pier  by  a  composition  of  beeswax  and  resin,  a  sufficient  body  of  the  cement  being 
around  each  plate  to  render  it  abeolutely  immovable  by  an  ordinary  fyrce. 

Fitted  the  brass  sector  by  ttie  centre  pin  within  the  needle  box,  and  adjusted  tlie  microscopes  to 
distinct  vision  of  its  divided  scale.  The  mean  of  five  readings  of  the  south  micrometer  head  for 
three  divisions  (SO')  being  thirty  revolutions  and  33",  the  object  glass  of  the  microscope  was 
screwed  inwards,  and  the  a4]ustment  for  vision  again  made.  On  repeated  trial,  the  nearest  ap- 
proximation to  accuracy  with  (his  microscope  was,  three  divisions  reqored  30^  2",  whidi  was 
regarded  as  sufficiently  near,  it  rarely  occurring  that  a  greater  angle  than  16'  would  be  measured. 
Tb€»e  S"  were  theiefore  disregarded  in  subsequent  adjustments  and  observations.  Tba  focal 
length  of  the  north  micfosieter  was  found  to  have  been  well  preserved  since  leaving  the  maker. 
Temperature  of  the  obeerxatory  74°. 

Hong  the  level  on  the  axis  of  the  transit  telescope.  Turned  the  oolumns  inio  the  plane  of  the 
meridian,  and  corrected  one-half  the  deviation  of  the  tevel  by  the  foot  screw,  the  other  half  by  the 
level  screw.  Moved  the  columns  into  the  plane  of  the  prime  veitical,  and  corrected  the  level 
deviation  as  before— repeating  the  process  in  each  position  akernatety,  till  the  level  was  found  to 
give  the  same  leadings  in  every  azimutii.  The  trariMt  and  a^imutfaal  axes  were  thus  adjusted 
at  one  operation. 

The  meridian  mark  to  the  principal  transit  instrument  is  on  the  parapet  to  the  western  por- 
tico of  the  Capitol.  The  middle  wire  of  the  telescope  was  directed  to  exact  coincidenee  with 
this,  by  means  of  the  tangent  screw  to  the  aaunnth  ciicle,  and,  the  instrument  being  firmly 
clamped,  its  verniers  were  read.  The  telescope  was  then  reversed,  and,  the  mark  being  no  longer 
bisected,  the  tangent  screw  was  again  turned  till  the  bisection  was  perfected,  when  the  verniers 
were  read  as  before.  The  transit  was  then  turned  through  one-half  of  this  angle,  and  the  dia- 
phragm containtng  the  system  of  wires,  or  reticle,  was  moved  through  the  other  half  by  meana 
of  the  screw,  near  the  eye  end  of  the  -  telescope.  Repealed  experiments  proving  that  the  error 
of  colliniattion  in  azimuth  had  been  accurately  corrected  at  the  first  trial,  the  level  of  the  axis 
was  re  examined,  and  the  telescope  turned  approximately  to  the  true  meridian.  * 

To  determine  the  accuracy  of  this  assiimed  meridian,  the  following  stars  were  observed  on  the 
eane  evening,  the  time,  being  noted  by  a  sidereal  chronometer  whose  daily  rate,  as  determined 
by  tiiB  observations  with  tfaepcinoipal  iransitj  was  -f-  \".%  from  the  6th  to  the  7th  July: 


♦  The  disUDce  fr««m  Uie  parapet  df  the  Caphol  being  1 ,183  feet  neaily,  and  the  decllnomrtpr  6  feet  tn  the  west  of 
the  prio&ifial  imasK,  the  aagle  throagb  whiGa  it  wu  BiH^assary  to  move  ihetel'^cotie  was  17  %'  . 
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VAUiiTfOJr  TnATniT'^Washington,  July  5,  1840. 


Star. 

I. 

II. 

III. 

IV. 

V. 

Mean  of  wires. 

tt 

n 

A.    '      " 

ft 

// 

i.    '       " 

«  BoaUs 

42.0 

00.2 

14  09  18.2 

36.3 

54.2 

14  09  18.88 

t   Bootts 

17.8 

37.0 

14  38  56.2 

15.3 

34.2 

14  38  56.10 

a'  Libra 

24.2 

41.7 

14  42  69.2 

16.7 

34.2 

14  42  69.20 

0  UraasMinorU 

01.7 

04.7 

14  62  08.0 

11.2 

14.5 

14  62  08.02 

$    Unm  MinorU 

17  03  21.7 

17  09  21.70 

a  Herculu 

43.2 

00.7 

17  08  18.2 

36.7 

63.2 

17  08  18.20 

«    OpMuchi 

62.7 

10.2 

17  28  27.7 

45.2 

02.7 

17  28  27.70 

^1  Sbgittarii 

34.7 

62.7 

18  05  10.9 

29.0 

47.2 

18  06  10.90 

A    Vrste  Minoris 

18  24  80.7 

18  24  30.70 

LEI 

'KL    RXJlDIirGS. 

East. 

V/ttit. 

10.3 

11.5 

* 

10.5 

11.3 

10.6 

LBT 

XL  HBTEVSBD' 

11.3 

11.3 
11.3 
11.5 

H>.3 
10.6 
10.3 

6 

5.4 

65.2 

The  error  of  coHimstion  having  been  destroyed,  afid  that  of  terel  mappredaib^ff,  (be  obtfenral 
right  asoenaion,  corfected  for  the  chronometer  rale,  mintiB  the  apparent  Tight  aaeeniion,  wtll  be  tb^ 
error  of  the  chronometer  or  sidereal  time ;  and  this  error  should  be  the  aame  for  all  the  stars  cAmerved. 
If  the  errors  be  nnlike,  it  evidences  a  deviation  from  the  plane  of  the  meridian,  whose  aemomit  i» 
nothing  at  the  zenith,  but  becomes  more  and  more  sensible  as  the  dinection  of  the  telescoper  ap- 
proaches the  horizon.  This  amount  may  be  accurately  computed  from  these  ctwervations ;  for  if 
a  and  J  and  h  and  ^  represent  the  apparent  right  aseenaions  and  d^diiMtions  of  any  two*  of  (he  sCnrs, 
(diflering  nofr  less  than  40^  in  declination  from  each  other,)  /  and  /',  the  (Asenred  times  of  transit 
of  the  same  sters,  and  ^  the  latitude  of  the  magncticaf  observatory,  it  is  evident  that  the  aEhnothal 

deviation  will  be-- 

D  «  (a  —  «0  —  U  —  O  009.  Sen.  ^ comc.  (6±i^)  aec.  ^. 

Applying  the  correction  Ibr  rate,  and  subtracting  from  die  result  the  App.  AR,  we  have^— 


Star. 

App.  declination. 

Ajip.  AR. 

Observed  times. 

Cbr<mometer 
error. 

0      f     tt 

A.    '      " 

A.     *      '•' 

// 

«  Baoiii 

-f  20  00  67 

14  08  24.50 

14  09  18.89 

4-'  63.88 

c  BooHs 

+  27  46  03 

14  38  02.69 

14  ^  56.06 

+  63.37 

i^Ubrm 

—  15  22  30 

14  42  05.14 

14  42  69.10 

-h  54.12 

$  Ursm  Mnoris 

^  74  48  36 

14  51   18.69 

14  82  07.97 

-H  49.28 

<    Vrtm  JmnoTU 

-f.  82  17  28 

17  02  40.67 

17  03  21.48 

4-  40.91 

a  HareuUa 

+  14  34  36 

17  07  24.47 

17  08  17.98 

^  53.61 

a  OpMuchi 

^  12  40  54 

17  27  33.79 

17  28  27. 46- 

+  63. 66 

f^Sagitiarii 

^21  06  40 

16  04  16.61 

18  05  10.01 

-f-  66.00 

i  UruB  Minerts 

+  86  36  26 

18  24  04.88 

18  24  30.36 

4-  26.60 
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Taking  llie  diflbnaccs  tff  tbe  enons  and  computing  the  demtkm  by  tlie  preceding  fonttnla>  it 
is  found  to  be—  ^ 

By  <   Bootis  and  a^Ubrm  ...  -        1.90 

^LUfrtc  and  /?  C^a$  Afinor.  -  -  -  -         1.67 

£  Bootis  and  i?  t7r»«  Minor,  -  -  -  -         1.67 

a^Librm  and  <   Uram  Minor,  -  -  -  -        2.28 

c    Uthb  Jtfifnor.  and  «  HereuUs  -  -  -  -        2.28 

(    C7rae  Jfinor.  and  a  OpMuchi  ....        2.29 

e    £^9«]jAfOTor.  and  ft*  Sagittarii  -  -  -  -        2.33 

a  BercuUB        and  ^  Vrsa  Minor,  -  -  -  -2.18 

«  C^AtcfeAi      and  j  Ursm  lienor,  -  -  -  -        2. 19 

li^SagiitarU      and  <)   l^<«  AShor.  ....        2.21 

Meaf -  .2.02 


The  enoits  being  plus,  and  decreasing  as  the  place  of  the  star  is  nearer  to  the  pole,  indicates  that 
Ihe  plane  described  by  the  colllmation  line  of  the  telescope  was  to  the  eastward  of  the  true  meridian 
north  of  the  lenith  by  an  amount  equal  to  30}''  of  arc. 

July  6,  1840. — The  verniers  to  the  azimuth  circle  were  found  to  read,  respectively — 


0 

/ 

It 

22 

47 

35 

112 

47 

40 

202 

47 

60 

292 

47 

35 

and  its  tangent 

screw 

was  turned  till  tbe 

readings  became — 

o 

/ 

ti 

22 

48 

05 

112 

48 

10 

% 

202 

48 

20 

292 

48 

06 

"which  was  considered  the  reading  for  the  astronomical  meridian  until  the  5ih  October  following  \ 
at  which  time  the  mean  of  the  four  verniers  gave  48'  39''  for  the  true  meridian,  being  a  mo^ 
tion  about  the  vertical  axis  of  the  instrument  of  29".  Three  marks,  one-half  of  an  inch  wide 
and  three  inches  teng,  were  painted  in  black  upon  the  parapet  wall  to  the  Capitol,  distant  1,189 
feet^  and  three  fine  lines  drawn  on  the  south  front  of  the  observatory  to  the  north.  One  of  each  of 
these  lines  was  bisected  by  the  central  and  two  side  wires  of  the  telescope,  and  the  set  on  each  side 
served  to  examine  the  error  of  collimation  at  the  same  time  as  the  deviation  in  aximuth. 

The  level  to  the'  altitude  circle  was  brought  to  a  horizontal  direction  by  the  screws  at  the  foot  of 
the  radius  bar  connected  with  it,  and  the  horizontal  wire  of  the  telescope  made  to  bisect  a  distant 
line.  The  verniers  to  the  altitude  circle  were  read,  the  instrument  turned  about  its  vertiool  axis 
180°,  and  the  mark  again  bisected  and  verniers  read.  One  half  of  the  difference  of  the  readings  of 
the  vertical  circle  in  the  two  situations  was  corrected  by  the  level  screws,  and  the  other  half  by  its 
tangent  screw,  and,  on  turning  back  the  instrument  to  its  first  position,  the  collimation  in  altitudt 
was  found  to  have  been  corrected. 

Fitted  on  the  object  glass  of  short  focal  length,  and  turned  the  telescope  (as  represented  in  the 
Plate)  to  the  divided  scale  of  the  brass  sector,  moving  the  latter  about  its  centre  until  one  of  its 
divisions  was  bisected  by  the  middle  wire  of  the  telescope.  Reversed  the  telescope  in  its  Y's,  and 
directed  it  again  to  the  sector.  As  the  division  was  no  longer  bisected,  the  sector  was  moved,  by 
estimation,  through  one-half  the  deviation,  and  the  additional  object  glass  turned  round  till  the  im- 
age of  the  division  passed  through  the  other  half.  By  repeated  trials  in  this  way,  the  error  was 
completely  removed,  and  the  same  divinon  was  bisected  in  both  positions  of  the  axis.     The  divided 
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head  of  the  south  mieroineter  was  tamed  to  lero,  and  its  support  noved  ir  aamalli  till  the  same 
division  of  the  sector  was  accurately  bisected  by  its  movable  wire,  and  the  support  was  fiimly 
screwed  to  the  needle  box.  Placed  the  sector  in  the  north  half  of  the  box,  directed  the  tsleeoope  to 
its  scale,  and  moved  it  till  the  division  coincided  with  the  middle  wire,  as  before^  when  the  north 

micrometer  was  adjusted  as  the  south  one  had  been  :  their  leros  were  thus  in  the  vertical  plane 

< 

described  by  the  line  of  coUimation  of  the  telescope. 

Removed  the  sector,  and  suspended  the  torsion  bar  in  its  place ;  the  thread  being  a  single  fibre 
of  sOk,  as  prepared  for  weaving,  whose  lower  extremity  was  secured  to  a  smaQ  brass  loop,  which 
received  the  hook  of  the  bar,  and  the  upper  one  passed  round  the  elevating  roller.  Wound  up  the 
bar,  till  a  line  cut  longitudinally  on  one  of  its  ends  was  distinctly  visible  in  the  field  of  the  telescope ; 
and  ccmsiderable  torsion  being  evident,  by  the  settling  of  its  south  end  against  the  western  side  of 
the  needle  box,  the  cap  to  the  cylinder  was  turned  from  left  to  right,  until  the  line  was  brought  di- 
rectly under  the  microscope.  The  telescope  was  made  to  coincide  with  the  direction  of  the  sup. 
posed  magnetic  meridian,  and,  as  the  torsion  bar  became  quiescent,  the  cap  was  moved  during 
the  day. 

JuLT  7,  1840.  At  7  A.  M-,  the  torsion  bar  was  found  to  be  absolutely  still,  and  the  eastern 
edge  of  its  south  end  just  visible  in  the  field  of  the  microscope.  Although  the  aaimuth  circle 
offered  a  direct  mode  of  determining  the  deviation  of  the  plane  of  detorsion  from  the  assumed  mag- 
netic meridian,  as  there  was  no  torsion  circle  to  the  cap  on  which  a  corresponding  angle  could  be 
set  off,  it  was  not  measured,  but  the  cap  was  again  turned  by  estimation  through  an  angle  equal 
to  this  deviation.     The  verniers  to  the  azimuth  circle  read — 

21  26  00 

111  26  10 

202  20  20 

292  26  00 

When  the  torsion  bar  became  quiet,  after  the  lapse  of  four  hours,  the  line  on  its  south  end  vrnm 
found  to  be  4'  SO''  to  the  westward  of  the  zero  of  the  micrometer  $  for  which  amount  it  was  deemed 
advisable  not  to  attempt  a  correction. 

To  save  time,  and  avoid  risk  to  the  suspension  fibre  necessarily  attending  the  adjustment  of  thft 
movable  slide  when  in  a  confined  space,  the  magnet  was  accurately  balanced  while  the  lorsioii 
error  was  being  removed.  Displaced  the  brass  bar,  and  hung  the  magnet  in  its  stead;  care  being 
observed  to  retain  the  loop  of  the  suspension  in  precisely  the  same  position  during  the  operation, 
and  the  hook  on  the  latter  previously  made  to  lie  in  the  same  plane  with  respect  to  its  length  as 
that  of  the  former.  As  soon  as  the  magnet  had  become  still,  the  telescope  was  directed  towaids  it, 
and  the  tangent  screw  of  the  azimuth  circle  turned  until  the  cross  of  wires  in  its  south  end  wajs 
bisected  by  the  middle  wire.  At  the  same  moment,  the  movable  wire  of  the  micrometer  (placed  at 
zero)  was  observed  by  an  assistant  to  intersect  the  same  cross.  The  telescope  was  immediately 
directed  to  the  north  end  of  the  magnet,  and  its  cross  of  wires  being  to  the  westward  of  the  middle 
wire  Y  45'',  the  tangent  screw  to  the  horizontal  circle  was  turned,  until  the  reading  of  the  ver- 
niers was  3'  52''  greater;  this  being  one-half  the  deviation.  The  other  half  was  corrected  by 
the  adjusting  screws  at  the  top  of  the  cylinder,  and,  after  two  or  three  trials,  the  crosses  in  the  ends 
of  the  magnet,  the  middle  wire  of  the  telescope,  and  the  movable  wires  of  the  micrometers  at  zero, 
were  all  in  the  same  vertical  plane,  and  the  adjustment  was  complete,  so  &r  as  was  requisite  to 
observe  changes  of  the  declination. 

Removed  the  object  glass  of  short  focal  distance,  and  directed  the  telescope  alternately  to  the  north 
and  sooth  meridian  marks,  for  the  purpose  of  testing  the  permanence  of  its  adjustments.  The 
optical  axis  was  found  to  have  remained  accurately  perpendicular  to  the  axis  of  rotation,  and  the 
reading  of  the  verniers  as  before,  the  mean  being,  if  we  take  A  for  the  degree, 

22<>     48'     10". 
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Moving  Ihe  tefeaeope  in  asimiith  tgain  until  the  micromBtar  wives  (at  zero)  biaected  the  croaaea  in 
the  enda  of  the  magnet,  the  verniers  were  found  to  read — 

21®     26'     50"; 

whence,  supposing  the  line  joining  these  croesea  to  coincide  with  the  magnetic  axis,  the  absolute 
declination  at  the  instant  of  obaervation  is  equal  to  the  difference  of  the  readings,  or  1°  22'  20" 
westerly.  The  instrument  was  firmly  damped,  and  subsequent  changes  in  the  direction  of  the 
magnet  were  measured  with  the  micrometers,  and  applied  to  this  eofuiant,  the  result  only  being  en. 
tered  in  the  observation  book. 

On  the  1st  October,  at  6  A.  M.,  the  suspension  was  found  to  be  broken.  All  the  adjustments 
were  proceeded  with  as  in  July,  and  a  similar  fibre  used  for  the  support  of  the  magnet. 

October  2,  1S40,  1  to  2  P.  M.  The  suspending  fibre  being  considered  free  from  torsion,  and 
the  magnet  in  its  place,  to  ascertain  whether  the  magnetic  axis  deviated  from  the  line  joining  the 
croaaea  of  the  wires  in  its  extremities,  the  angle  which  it  formed  with  the  meridian,  in  direct  and 
inverted  positions  alternately,  was  observed  with  the  south  micrometer.  As  the  magnet  continued 
vibrating  for  some  minutes  after  inversion,  and  a  considerable  part  of  Che  observed  difference  might 
be  due  to  abaolute  change  by  lapse  of  time,  three  extreme  vibrations  were  observed  each  time  the 
&ce  of  the  bar  was  ddfvnward,  the  magnet  at  the  direct  observation  being  still.  Three  vibra- 
tions occupied  82^.8;  andifff,  &,  e  represent  the  three  observations,  the  adopted  place  equale 
i  (a  -f-  2^  -4-  c].     Five  observations  were  as  follows : 


in  dirtd  potiHon^ 

(K  00".0 

+  0  16  .5 

—  0  18  .0 

—  0  12  .6 
0  00  .0 


Magnet  in  invarttd potiiian. 


+  *' 

or'.  8 

+  * 

35  .0 

+  * 

18  .0 

+  * 

00  .0 

+  * 

20  .0 

Difference. 

+  4'  07''.5 

•f  4  18  .5 

+  4  30  .0 

+  4  12  .5 

-1-4  20  .0 


Mem  -  --  -  -  -4-4     17. 7 

One-half  of  which,  er  2^  08."8,  it  additive  to  all  observations  of  the  magnet  when  in  the  direct 
poflilioii.     The  quantity  adopted  in  the  lednotion  is  -h  2'  09". 

A^er  the  inatnunental  adjustments  had  been  satisfactorily  completed  on  the  aftemoon  of  the  4th» 
OB  diieeling  the  telescope  to  the  meridian  marks,  the  mean  vernier  reading  was  found  to  be  22® 
46^  W,  being  an  excess  of  29"  over  that  for  July,  as  prevbusly  stated.  But  the  marks  both  to 
the  north  and  south  remaining  bisected,  it  was  deemed  necessary  to  examine  the  accuracy  of  their 
locetion,  and,  after  the  culmination  of  the  moon  on  the  following  evening,  the  sulijoined  transits 
were  observed.  Rete  of  the  sidereal  ehionometer,  as  determined  from  observations  with  the  prin- 
dpaltxinstt  instrument,  -|-1".26. 

OcTOBsaS,  1840. 
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Correelmg  the  mean  of  the  wires  for  nt»  of  the  chronometer^  and  aubtMctiiig  the  App.  AR.  from 
the  Nautical  Almanac,  we  have — 
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Corrected mean. 
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1      If 

0  Aquarii 

—     6   16  00 

21  23  11.67 

.00 

21   24  87.00 

+  1  25.33 

0  Cephei 

4-  69  52  00 

21  26  36.05 

.00 

21  28  01.32 

+   I   26.27 

t  Pegasi 

4-     9  09  02 

21  36  23.25 

—  .01 

21  37  48.49 

4-   1  25.24 

a  Aquarii 

—     1  05  18 

21  57  37.68 

—  .02 

21  59  02.84 

+   1  25.16 

a  Piads  Aua» 

—  30  27  47 

22  48  52.27 

—  .07 

22  50  17.61 

4-   I  25.34 
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+  14  21  31 

22  56  51.55 

—  .07 

22  58  16.73 

4-  1  25.18 

showing  that  the  meridian  marks  were  correctly  placed;  the  difierences  of  resulting  errors  being 
dearly  within  the  limits  of  errors  of  observation,  and  the  deviation  in  azimuth,  for  all  practical  pur- 
poses, inappreciable. 

On  the  9th  July,  1841,  the  declinometer  was  dismounted,  taken  partially  to  pieces,  and  cleaned, 
and  the  pier  for  its  support  was  painted.  The  brass  plates  under  its  feet  having  been  moved  also, 
and  re-cemented,  the  mean  vernier  reading  for  the  astronomical  meridian  was  found  to  be  22°  42' 
22'';  from  which  there  was  no  change  during  the  remaining  period  of  observation.  For  greater 
convenience,  occasionally,  but  more  frequently  because  of  the  absolute  dechnalion  al  the  tennina- 
tton  of  the  adjustments,  the  constant  was  sulject  to  change  with  each  re-examinanon  of  the  instiu- 
mental  errors;  but,  to  avoid  mistakes,  it  was  entered,  with  its  date,  on  a  blank  leaf  of  the  observe* 
tion  book,  so  that  it  could  be  always  referred  to. 

A  balance  magnetometer  of  Doctor  Lloyd's  construction,  which  had  been  in  use  at  the  Giiard 
College  observatory,  was  obtained  through  the  kindness  of  Doctor  A.  D.  Bache,  and  the  magnet 
bar  first  placed  on  the  eastern  pier  of  the  magnetical  observatory  on  the  1 3th  August,  1841.  Its 
influence  on  the  declinometer  was  immediately  perceptible,  and  three  methods  were  subsequently 
adopted  to  ascertain  the  amount  Neither  of  these  modes  is  free  fr^m  objection,  though  the  last 
is,  perhaps,  least  liable  to  error  when  the  changes  that  occur  during  the  inveeligalaon  can  be  etimi- 
nated  by  observations  made  with  a  subsidiaiy  mstrument.  But  it  will  be  seen  that  even  this  is  no 
certain  safeguard,  the  two  instruments  at  Cambridge,  Massachusetts,  which  are  under  the  same 
roof,  giving  changes  ef  decHnation  on  the  12th  September  from  20A.  to  23A.,  mean  lime,  Gdtlin- 
gen,  differing  from  each  other  54". 

The  first  experiment  is  baaed  upon  the  supposition  that  the  angular  value  of  the  diurnal  vaziatioii 
at  two  points  of  observation  is  the  same,  (which  it  is,  very  nearly,  in  the  present  case,)  and  that, 
by  reason  of  their  geographical  proximity,  neither  Cambridge  nor  Washington  would  be  isolated 
in  disturbances.  I^  then,  an  observation  of  the  declination  be  made  whilst  the  magnet  of  the  verti- 
cal force  instrument  is  in  its  place,  and  this  magnet  be  removed  from  the  observatory  and  a  second 
observation  taken,  a  change  of  declination  will  be  perceived,  compounded  of  the  variation  of  whieh 
the  solar  time  is  a  function,  and  that  due  to  the  removal  of  a  previously  disturbing  force.  The 
true  change  being  simultaneously  observed,  their  difference  will  be  the  amount  due  to  deflection. 

Sbptembsr  12 — 13,  1841. — The  magnet  of  the  vertical  force  instrument  at  Washington  was 
removed  from  the  observatory  immediately  afier  the  observation  of  the  declination  at  20A.,  mean 
time,  Gottingen,  and  replaced  on  its  supports  after  that  at  22//.  The  changes  were  spectcJly  ob- 
served at  Cambridge,  and  coomiunicated  by  W.  C.  Bond,  Esq. ;  those  at  Washington  vrete  by 

myself. 

Declination  decreased  at  Cambridge,  from  20A.  to  22^.,  Gottingen,  per  Lloyd's 

declinometer    ---------4'  26''.0 

Declination  decreased  at  Washington,  between  the  same  hours       -  -  -  6   23  .0 

Angular  value  of  the  deflection  produced  by  tkbtical  porcb  xaoitxtohxtxr     4-  ^    57  .Q 
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BfldliMtion  dBcrumd  at  Cambridge,  fron  3dA.  to  3SA.,  Gdttingeii*  per  Gavbs'b 

decliuomeler    •  -  -  ^    ,  -   -   -   -  -  -  -  -  3'  32".0 

DecUuation  deereated  at  Washington,  between  the  satne  houra      -  -  -         6   33  .0 

Angular  value  of  the  deflection  ..... 


tnentued  at  Cambridge^  from  33A.  te  Oh,,  Gottingen,  per  Llotb 
Declination  increased  at  Washington,  between  the  aame  houra       -    "-      .. 

Angular  value  of  t|^e  deflectidn 

Declination  inereased  at  Cambridge,  from  TtkKtoOh.,  Gottingen,  per  Gauss 
DfyHnation  inereaaed  at  Waahington,  between  the  same  hoon 
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Angular  value  of  the  deflection  -  -  -    ■  •     .- 

MaAH  of  the  four  reeoite       -  -  -  -  -  "-"'--     ^  2^  01".0 

Hie,  second  method  assumes  that  the  days  selected  for  experiment  are  not  subject  to  unusual 
change,  and  that  by  obtaining  the  means  of  all  the  obaervationa  at  any  hour  of  a  month,  extra- 
ordinary  disturbances  are  almost,  if  not  entirely  obliterated,  they  being  of  nearly  equal  amount, 
on  opposite  sides,  in  the  multitude  of  days.  The  difierenoe  between  the  mean  declinations  thus 
Ibund,  for  any  two  hours,  will  be  the  true  variation  due  to  the  elapsed  time;  and^  aince  the 
presence  of  the  vertical  force  magnet  is  a  constant  force,  producing  a  like  error  for  every  hoar, 
if  it  be  removed  at  any  of  these  hours,  it  is  evident  that  we  shall  have  a  compounded  variation, 
as  in  the  preceding  case,  whose  difierence  from  the  true  variation  due  to  elapsed  time  will  be 
equal  to  the  deflection. 

SxPTKXBXB  13 — 13  and  34 — ^86,  1841.  The  magnet  of  the  vertical  force  instrument  was  re- 
moved  from  the  observatory  after  the  observation  at  30A.,  mean  time,  Gottingen,  and  replaced 
after  the  observation  at  33A. 

Mean  declination  for  September  at  30A. *  -     '       -  -  .  -     I*'  28'    0^',% 

Mean  declination  for  September  at  32A.  --  -  .  -1     35     13. 7 


True  variation       -  -  -  -  -  -  -  -      —  3    56.1 

Variation  obsenred  September  13     -  -  -  -  -  .      —  6     33.0 


1 


Angular  value  of  deflection             -  -  -  "-.  -  -  -  •  -f-  3' '  36  .9 

.,  .1    .... 

Mean  declination  for  September  at  33A.  -  -  -  -  -  1°  35'    13". 7 

Mean  declination  for  September  at  OA.    -  .*  -  .  .  -  1     33     35  .4 


True  variation       -       '     -  -   .         -       •     -  -  -  .       —  I     37  .3 

Variation  observed,  September  13  -  -  -  .  .  -      4-   1     44  .5 

Aiigi|lar  value  of  tiie  deflection        -  -  -  -  .  ..^s^lg 


True  variation  for  September,  between  30A.  and  33A.        >  .  .  .      ^    55//,  £ 

Variation  observed  September  34  *  -  -  .  .  .      —  084. 5 


Angular  value  o^  the  deflection        -  -  •  -  -  -4-8    31. 6 


True  variation  for  September,  between  32^.' and  OA.       -  -  .  -      —  187. 3 

Variation  observed  September  34  -  -  -  -  -  -      .^  I     fij  ,q 

Angular  value  of  the  deflection        -  -'  -  -  ^  -      -f-  8    38  .3 
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The  third  mode  adopted  was  to  obeerre  the  effect  of  the  vertical  Ibfoe  magnet  upon  tlie  decli- 
nometer in  two  poeitiona  of  ita  poles.  That  is,  the  bar  of  the  latter  being  still,  and  llie  north  end 
of  the  former  towards  the  north*  or  in  direct  pontion,  iStus  declination  miflrometen  were  read,  and 
the  bar  of  the  verticar  force  reveraed  on  ita  supports,  so  as  to  bring  its  south  end  towards  the  north, 
and  the  micrometers  again  read.  One>haIf  the  difference  of  the  readings  onder  the  two  drctun- 
stances  is  due  to  the  deflection  by  the  vertical  force  when  ita  bar  ia  in  either  poaitioB,  the  ogn  of 
the  correction  changing*  however,  as  it  is  dneot  or  revoraod* 

DxcKMBKB  80,  1841.  The  following  observations  were  made,  to  determine  the  deflection  caused 
by  the  vertical  force  magnetometer  on  the  declination  bar.  The  time  at  which  the  experiments 
were  made  was  about  the  period  of  ieaat  change,  viz:  SA.  to  4A.,  mean  time^  Odttingcm.  To  avoid 
ernna  from  variation  in  the  interval  between  the  first  and  second  readings  of  the  micrometws^  as 
soon  as  the  excursions  of  the  declination  magnet  were  confined  to  the  field  of  the  microscope,  the 
extremes  of  three  consecutive  vibrations  were  measured,  and  the  value  of  the  second  reading  is  ob- 
tained by  the  method  stated  on  page  xv,  |-  (a  4-  2&  +  c). 

FinST  SSKIBS. 

V.  F.  magnet  in  tUreet  porition.  V.  F.  magnet  in  revermd ptmitkn. 

Micrometer  readings  ^8.  +8'   W  8.  --S'   W 

of  declinometer      5  N.  +  3    68  N.  —  3     16 

sXcovD  sxarBS. 

Micrometer  readings  7  8.  +2'   60"  8.  —  «'   80" 

of  declinometer     5N. +  3     11  N.  —  8    04 

Combining  tfaeae,  we  hav&— 

2d.    ^^^1+1^  =2' M".0 

,     2'  60"  -4-  2'  30" 
3d.   =1^^ «=:2'40".0 

^  ^    3'  1 1"  4-  2'  04"         ,    ^, 
4th. y »  2'  sr'  .6 

MxAV  by  the  third  method,  -|-  2'  39".  0. 

The  north  end  of  the  declination  bar  being  drawn  to  the  eastward  by  reversing  the  verticd  foro0 
magnet,  it  is  evidefnt  that  in  the  direct  position  of  the  latter,  which  it  occupied  at  otdiiury  observa- 
tions, the  same  end  of  the  former  is  deflected  2'  39"  to  the  west  of  the  place  it  would  attain  were 
there  no  disturbing  force.  Collecting  together  the  mean  result  of  each  series  of  experiments,  we 
have — 

AKOVLAR   VALUX   OF   THX    DEFLKCTIOK. 

rirst  method  -  -  - +  2^   or'.O 

Second  method  -  -  -  -  -  -  -  --|-3     14.6 

Third  method  - -        +  2    39  .0 

MxAK -f-338.2 

which  last  amount  has  been  used  in  reducing  observations  to  absolute  declinations  during  the  pre^* 
ence  of  the  vertical  force  magnetometer. 

DIP  cracLE. 

The  dip  circle,  constructed  by  Messrs.  Troughton  A,  8imms,  anived  about  the  same  time  as  the 
declinometer,  and  was  placed  on  a  sandstone  pier  forty  feet  to  the  northeaat  of  thut  inatrttnoit,  and 
at  such  distance  to  the  southeast  of  the  astronomical  observatory  as  to  be  free  from  all  influence.  A 
wedge-ahaped  box,  just  large  enough  to  receive  it,  with  doors  opening  upward,  and  a  covering  of 
stout  painted  canvass  fitting  closely  over  this,  protected  it  from  the  weather,  sp  that  It  remained 
constantly  on  its  pier.    The  lunges  and  f^ateniiigs  of  the  box  were  all  of  copper. 
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The-iaBtraoKiit  difiaro  bat  little  la  ito  constractioii  ftom  that  known  a«  Gilbert's,  a  description  of 
wbich  is  contained  in  the  article  **  Terretirial  Magnetism,"  written  for  the  Encyclopcedia  Britannica, 
by  Sir  David  Brewster.  Each  of  its  three  foot  screws  rested  in  apertures  on  discs  of  brass,  whose 
plaoes  were  marked  on  the  top  of  the  pier.  The  horixontal  circle  is  eight  inches  in  diameter,  di- 
vided to  half  degrees  reading  by  two  verniers  to  1';  and  the  vertical  circle  within  its'cylindrical  box 
is  also  eight  inghes  in  diameter,  divided  into  spaces  of  10'  each.  To  each  circle  there  is  a  spirit 
level:  that  of  the  former  lies  parallel  to  the  axis  of  the  cylinder;  that  of  the  latter  is  attached  to  the 
supports  for  the  needle,  and  is  consequently  perpendicular  to  the  other.  The  &oes  of  the  cylin- 
drical box  are  fitted  with  j^ate  glass,  one  of  them  opening  for  manipulation  of  the  needle,  and 
retained  in  place  by  a  spring  catch,  when  closed.  There  are  three  rhomboidal  needles  belonging  to 
the  instrument,  each  eight  inches  long.  These  rest,  by  p\vots  of  finely  polished  steel,  on  plaHes 
of  agatab  permanently  fitted  to  the  support  attached  to  the  upright  circle  at  its  horizontal  diam- 
eter. For  the  purpose  of  placing  the  axis  or  pivots  of  the  needles  accurately  at  the  centre  of 
thii  circle,  as  well  as  to  relieve  the  planes  and  pivots  firom  unnecessary  friction  when  not  actually 
in  uae,  there  is  a  T  on  each  side  of  the  support,  movable  in  altitude  by  an  excentric  screw  on 
the  outside  of  the  box,  both  T*s  being  moved  by  the  same  turn  of  the  excentric 

METEOROLOGICAL  INSTRUMENTS. 

BAAmtwrML.^^TheJioa^'gauge  barometer  left  at  the  depot  by  Lieutenant  Wilkes,  was  made 
by  Messrs.  Troughton  db  Simms,  and  the  diameter  of  its  tube  was  .35  of  an  inch.  It  was  sus- 
pended to  the  casing  of  a  window  in  the  chronometer  room*  at  a  height  of  six  feet  above  the 
anzfaoB  of  the  ground.  I  have  no  knowledge  that  it  was  ever  compared  with  any  standard.  In 
the  autumn  of  1840,  the  summit  of  its  mercuriel  column  began  to  exhibit  traces  of  rapid  oxida- 
tion»  depositing  a  dark  substance  on  the  inner  &ce  of  the  tube.  Early  in  the  following  January, 
the  case  protecting  its  cistecn  was  split,  from  being  accidentally  struck*  and  the  barometer  was 
taken  to  the  office  of  the  Coast  Survey  for  repairs.  Its  place  was  supplied,  ad  inlerim,  by  a 
French  instrument  loaned  by  Mr.  Hassler,  to  all  observations  with  which  the  difierenoe  of  the 
readings  of  the  two  was  immediately  apphed.  Doubting  the  accuracy  of  its  indications,  the  float* 
gauge  barometer  was  compared  with  an  instrument,  constructed  on  the  plan  of  Mr.  Hassler,  that 
vrae  of  nearly  similar  capacity,  and  they  were  found  to  differ  only  in  the  third  decimal,  the  read- 
ings being  sometimes  greater  and  sometimes  less.  Hoping  to  arrest  oxidation,  the  mercury  was 
boiled  in  the  tube  by  Mr.  Hassler,  before  its  return  on  the  ifith  February.  This  was  not  the  case, 
however,  the  deposition  going  on  afterwards  more  rapidly  than  before;  and  confidence  was  so  much 
impaired  in  its  results^  that  a  new  instrument  of  like  construction  was  ordered  from  Troughton  die 
Simms  in  May,  1841. 

This  barometer  arrived  safely  on  the  1 7th  August,  and  was  permanently  placed  in  a  vertical 
poeition  i^ainst  the  north  wall  of  the  chronometer  room,  its  cistern  six  foet  above  the  ground 
outside,  which  is  78  feet  above  ordinary  low  water  at  the  base  of  Capitol  Hill,  according  to  the 
levels 'deposited  in  the  office  of  the  Coounissioner  of  PubUc  Buildings.  The  diameter  of  its  tube* 
ia  nearly  half  an  inch;  and  its  readings,  which  by  its  vernier  are  to  .002  inch,  were  found  by  com- 
parison to  be  .086  inch  lower  than  a  mean  of  the  standards  of  flint  and  crown  glass  at  the 
rooms  of  the  Royal  Society;  .036  inch  has  therefore  been  added  to  all  observations. 

In  ^floal^gauge  barometer,  the  level  of  the  surfooe  of  the  mercury  in  its  cistern  is  kept  invariable 
by  tncreasiog  or  diminishing  its  capacity,  as  the  column  is  depressed  or  elevated  by  change  of 
atmospheric  pressure.  To  accomplish  this,  the  bottom  of  the  dstem  is  made  of  leather,  against 
which  a  maCallie  disc  is  pressed  by  a  screw  workmg  vertically;  and  the  adjustment  is  perfected  by 
an  ivoiy  cylinder  screwed  into  the  top  of  the  dstem,  and  a  small  piston  of  the  same  material  mov* 
ing  loosely  in  it,  that  floats  on  the  surface  of  the  mercury.  The  instrument  is  prepared  for  use  by 
turning  the  screw  at  the  bottom  of  the  cistern  until  a  mark  on  the,piston  is  aocuately  in  the  same 


•  The  xecord  of  ihe  exact  diameter  of  ihit  barometer,  given  by  Mr.  Simms,  has  been  mlspUced,  aad  cannot  now  be 

■•*u1  at  iKa  iWmrtf . 


found  at  the  Depot. 
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plane  as  a  nmilar  one  on  the  cylinder,  whose  distance  below  the  scale  at  the  top  of  the  oolumn  has 
been  positively  determined  by  the  maker. 

Thsrxouetxrs. — Air. — Two  standards  were  made  by  Messrs.  Tronghton  ft  Simms^  eadi  ^' 
vided  to  half  degrees.  One  of  these  was  kept  in  the  chronometer  room,  and  the  other  placed  in 
the  air  on  the  north  side  of  the  house.  It  was  suspended  within  a  small  white  box,  (open  at  bot- 
tom, and  with  apertures  under  its  top,)  about  one  foot  from  the  wall  of  the  house,  and  six  feet  above 
the  ground,  and  was  protected  from  the  direct  and  reflected  rays  of  the  sun  in  the  morning  and  after- 
noon by  a  large  green  screen. 

Sun. — ^Made  by  Tagliabue,  New  York,  and  divided  iirom  two  to  two  degrees.  It  was  enclosed 
in  a  cylinder  of  glass,  with  apertures  at  bottom  and  top,  and  hung  exposed  throughout  the  day  to 
the  full  rays  of  the  sun,  on  the  south  side  of  a  post,  and  four  feet  above  the  ground. 

Radiating.— !-&im\\2LT  to  the  preceding,  except  that  its  bulb  was  coated  with  a  mixture  of  lamp- 
black and  varnish,  put  on  while  warm..  It  was  on  the  same  post  as  the  last,  with  its  bulb  six 
inches  above  a  sand  soil. 

Wet-bulb. — Made  by  Brown,  NiBw  York,  and  divided  from  two  to  two  degrees.  Its  bulb  was 
covered  with  soft  muslin  scraped  into  a  fine  fringe  about  the  top,  for  the  purpose  of  readily  absorb- 
ing moisture,  and  hung  on  (he  same  poet,  but  just  bdow  the  air  thermometer. 

Self'regiatering. — Made  by  Troughton  dc  Simms,  and  divided  to  one  degree.  They  are  upon 
the  plan  devised  by  Dr.  Rutherford,  and  detailed  in  the  Tranaattums  of  the  Royal  Society  ofEdin- 
.  burghf  vol.  3.  Two  thermometers,  one  mercurial,  the  other  of  alcohol,  with  tubes  bent  at  right 
angles  to  their  bulbs;  are  placed  horizontally  on  tfie  same  block  of  boxwobd.  Each  has  its 
own  scale.  The  mercurial  tube  has  a  steel  index  above  its  column,  pushed  before  it  by  the  ex- 
pansion, and  left  at  the  maximum  temperature.  The  alcoholic  column  has  an  index  of  glass,  with 
a  small  knob  at  each  end,  floating  freely  in  the  spirit.  This  (the  spirit)  readily  passes  beyond  the 
index  on  expansion;  but  their  attraction  is  sudi  that,  on  contraction  of  the  column,  the  index  is 
drawn  towards  the  bulb  by  the  last  particles  of  the  liquid,  and  thus  indicates  the  minimum  temper- 
ature. With  the  former,  the  end  of  the  index  next  to,  and  in  the  latter,  the  end  farthest  from  its 
bulb,  is  the  temperature  to  be  observed. 

Daitixll's  RTsnoxKTXB. — This  is  a  glass  tube,  about  eight  inches  long  and  one-fourth  of  an  inch 
in  diameter,  bent  to  form  two  right  angles,  with  legs  of  unequal  lengths,  terminating  in  bulbs 
rather  more  than  an  inch  in  diameter;  that  to  the  longer  log  being  blackened  on  the  inside.  A 
small  mercurial  thermometer,  with  a  pyriform  bulb,  is  fixed  within  the  longer  leg,  so  that  it»  bulb 
is  near  that  of  the  blackened  one,  which  latter  ia  two  thirds  filled  with  sulphuric  ether.  The  bulb 
to  the  shorter  leg  is  covered  with  fine  muslin,  and  the  whole  is  supported  on  a  brass  stand. 

The  internal  thermometer  to  the  instrument  used  from  July,  1838,  to  November  9th,  1839,  was 
made  by  Newman,  London,  and  divided  to  two  degrees;  that  in  use  from  March,  1640,  to  August, 
1841,  by  Pike,  New  York;  and  the  hist  was  by  Troughton  &  8imms.  It  was  of  much  larger 
size  than  ordinary,  and  its  thermometer  was  divided  to  one  degree. 

Ltirs's  wivB  oAuez. — A  glass  tube,  nearly  in  the  form  of  the  letter  U,  contracted  at  the  bottom, 
to  prevent  rapid  oscillation  of  the  contained  liquid,  but  of  the  same  capacity  in  both  legs,  is  at^ 
tached  to  an  ivory  scale  dirided  into  inches  and  hundredths.  One  of  the  legs  is  so  bent  that 
when  the  instrument  is  upright  its  aperture  may  be  placed  perpendicular  to  the  direction  from 
whence  tl:e  wind  blows;  the  other  is  also  open.  The  force  of  the  vrind  is  computed  from  the 
height  of  the  cohmin  of  water  that  it  sustains,  and  which  is  equal  to  the  difference  of  the 
reading  in  the  two  legs. 

Raiv  GAvex. — ^The  rain  gauge  used  from  July,  1838,  to  January,  1640,  was  a  tm  cone  nine 
inches  higfa«  with  a  base  ef  five  inches.  It  held  three  inches,  and  the  measuring  rod  was  a  strip 
of  tin  graduated  to  hundredths  of  an  inch  for  the  first  three-tenths,  and  above  that  to  five-hun- 
dredths.     The  instrument  is  frilly  described  in  SilUman*t  Journal^  vol.  xxii. 

The  gauge  which  replaced  it  was  of  analogous  form,  exposing  precisely  the  same  reoeiv 
ing  surface,  riz:  19.63  square  inches j  but  the  rain  passetl  immediately  into  a  glass  bottle*  and 
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mi—owd  in  a  gndoated  ^linte  of  gkas  0.75  liicli  in  diametor.  Their  ratio  being  as  19.63 
indieB  to  0.59  inch,  each  hundredth  reoeiTed  would  fill  88i  hnndradthe  of  the  cylinder.  Both 
gaogea  occupied  the  nme  spot,  fi^e  feet  above  the  soil,  and  fiee  from  aU  shelter  in  driving  rains. 

PERSONNEL. 

The  following  list  onbraoes  an  the  aaaistants  attached  to  the  Depdt,  from  July,  1888,  to  July, 
1843,  with  the  period  of  their  service  : 


Name  and  rank. 

Prom 

To 

iMitenant  William  R  Taylor       . 

December     1, 

1841 

May           11,  1842 

Cf 

William  H.  Ball 

June          15, 

1840 

December   14,  1841 

ft 

C. 

W.  Morris 

March          8, 

1842 

July              1,  1842 

•c 

J.J 

[.  Almy 

December   14, 

1841 

July              1,  1842 

Paaaed 

Midrfiipman  B.  S.  B.  Darlmgton     - 1 

October      16, 

1838 

Much        21,  1839 

.  €t 

Cf 

J.  F.-Boiden 

AprU          11, 

1840 

Sqrtember  29,  1840 

•  C 

€t 

G.  L.  Selden 

March        27, 

1840 

July            16,  1840 

•  < 

tt 

A.  P.  V,  Gray 

March        26, 

1839 

March        20,  1840 

<« 

tt 

G.  8.  Wyche 

Pebruary      6, 

1889 

April            3,  1840 

•  < 

tt 

Edmund  Jenkins 

September  28, 

1840 

April            5,  1841 

ft 

tt 

R.  B.  Pegfam 

March        19, 

1841 

June          23,  1841 

t( 

tt 

D.  Ross  Crawford 

July           27, 

1840 

March          3,  1841 

C( 

tt 

L.  B.  Avery 

March        27, 

1841 

September  21,  1841 

•  ( 

tt 

8.  P.  Blunt 

May            10, 

1842 

July              1,  1842 

«c 

tt 

William  T.  Smith 

August       28, 

1839 

September  25,  1840 

." 

r< 

Henry  H.  Lewis 

November    3, 

1840 

April          17,  1841 

»t 

tt 

M.  Hunt 

January      21, 

1842 

June           25,  1842 

•  ( 

tt 

Joseph  H.  Adams 

October      11, 

1841 

July             1,  1842 

•c 

tt 

William  B.  Beverly     - 

July             7, 

1888 

October        8,  1838 

It 

tt 

William  E.  Leroy 

May           25, 

1842 

July             1,  1642 

tt 

tt 

M.  WoodhuU 

September  10, 

1841 

April           15,  1842 

ft  ' 

tt 

L.  Maynard 

October        1, 

1841 

July              1,  1842 

tt 

tt 

R.  N.  Stembcl 

July           31, 

1838 

May           25,  1639 

tt 

tt 

W.  Reid 

September    8, 

1841 

November  26,  1841 

tt 

tt 

E.  8.  Hutter 

August       17, 

1841 

September  82,  1841 

tt 

tt 

J.  C.  Heniy 

April          20, 

1841 

July            23,  1841 

tt 

tt 

G.  Wickham 

October        3, 

1838 

July            26,  1839 

tt 

tt 

H.  A.  Wise 

September  24, 

1840 

August       16,  1841 

tt 

t< 

C.  8.  Noland 

September  25, 

1840 

November    3»  1840 

tt 

(( 

8.  0.  Barney 

July            23, 

1841 

September  10,  1841 

tt 

tt 

B.  P.  B.  Hunter 

June           29, 

1841 

September    8,  1841 

tt 

tt 

R.  B.  Riell 

November  26, 

1841 

July              1,  T842 

tt 

tt 

T.  H.  Stevens 

June           27, 

1840 

September  29,  1840 

As  the  Gtovemment  provided  no  quarters  for  the  assistante,  they  located  themselves  as  best  suited 
thflir  convenience  or  inclination ;  and  the  same  officer  was  necessarily  employed  throughout  the 
night,  firom  the  distence  at  which  his  successor  lived.  The  day  was  divided  into  two  parts— the 
firrt  commencing  with  the  meteorological  observations  at  9  A.  M.,  terminated  with  the  magnetical 
observations  at  8  P.  M  $  and  the  second  commenced  with  9  P.  M.,  and  terminated  vrith  8  A.  M. 
To  most  of  the  officers,  the  confining  nature  of  the  duties  was  extremely  irksome ;  and  there  being 
no  additional  compensation  to  ofibet  the  increased  expense  of  residence  at  Washington,  ailer  a  month 
or  two  they  cheerfully  exchanged  the  duty  for  service  on  shipboard. 

EXPLANATION  OP  THE  PRINTED  OBSERVATIONS. 

Pages  2 — ^243.  Column  firrt  contains  the  time  at  which  the  deelinaiian  observation  was  made. 
Per  this  purpose,  a  mean  time  chronometer  was  kqpt  in  the  obaervatoty,  which  vras  set  to  vaxir 
Tim  at  GArrrvoBV.     Ito  beat  was  to  half  seconds,  and  saflkiendy  loud  to  be  heard  distinctly  in 
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any  part  of  the  room.    To  exhibit  the  aocaracy  of  the  time  adopted,  the  fidlowiag  it  a  tfaMenpt 
from  the  aetronomical  observatioiia : 

JuiT  10,  1840. 


Star. 

Declina- 
tion. 

Mean  of  wires. 

Instrumen- 
tal correc- 
tion. 

Observed  AR. 

App.  AR. 

Clock 
eRor. 

o      / 

k.    '       " 

91 

A.    '      " 

A.    '      " 

n 

^  Lupi 

—  36  17 

16  13  56.18 

—  .095 

15  13  66.09 

9   Serpentifl 

-1-16  00 

15  19  20.30 

—  .032 

16  19  20.27 

^  Librs 

—  16  03 

15  22  87v98 

—  .068 

16  22  37.91 

USerpentie 

—   0  38 

16  25  41.98 

—  .050 

16  26  41.93 

1 

«    Cor.  Bor. 

H-^27  16 

16  28  63.14 

—  .018 

16  28  63.12 

16  27  57.68 

-t- 66.44 

T^  Serpentis 

-1-16  33 

16  34  36.10 

—  .032 

15  34  36.07 

«   Serpentii 

-f.    6  56 

15  37  21.90 

—  .042 

16  37  21.86 

16  36  36.87 

^66.46 

b   Scorpii 

—  25  16 

15  42  20.90 

—  .078 

15  42  20.82 

15  41  26.44 

+  65.38 

A'Seorpu 

-24  51 

15  45  00.00 

—  .079 

'16  44  69.92 

16  44  04.54 

-1-66.38 

i    Scorpii 

—  22  10 

16  61  61.90 

—  .076 

16  61  61.86 

15  60  66.87 

-1-65.48 

iff^Scorpu 

—  19  22 

15  67  07.60 

—  .071 

16  67  07.43 

16  66  11.90 

-1-56.53 

47  Serpentis 

-f-    8  67 

16  01  44  00 

—  .040 

16  01  43.96 

6   Ophiuchi 

—    8  17 

16  06  66.48 

—  .053 

16  06  66.43 

16  06  01.19 

-1-66.24 

a   Scorpii 

—  25  12 

16  12  27.50 

—  .078 

16  12  27.42 

I   Cor.  Bor. 

.f-31  16 

16  16  60.60 

—  .012 

.16  16  60.49 

«   Scorpii 

—  26  04 

16  20  35.62 

—  .080 

16  20  35.64 

16  19  40.10 

4-66.44 

r    Scorpii 

—  27  63 

16  26  66.38 

—  .083 

16  26  65.30 

16  25  59.72 

-f  66.58 

JCLT  11,  1840. 


1    1 

eg 
i  8^ 

Star. 

Declina- 

Mean of  wires. 

Observed  AR. 

App.  AR. 

Clock 

tion. 

-§■3  § 

* 

error. 

0     / 

A.    '      " 

ft 

A.    '      " 

A.    '      " 

H 

a    Scorpii 

—  26  04 

16  20  34.64 

—  .452 

16  20  34.19 

16  19  40.09 

-1-64.10 

r    Scorpii 

—  27  53 

16  26  54.36 

—  .468 

16  26  53.89 

16  26  69.72 

-h  64.17 

33  Herculis 

-f-    7  26 

16  30  03.00 

—  .238 

16  30  02.76 

# 

1908  A.  S.  C. 

—  28  12 

16  35  .')8.60 

—  .469 

16  36  58.13 

t    Herculis 

-t-    8  53 

16  39  06.68 

—  .227 

16  39  06.45 

k  Herculis 

-f.    7  32 

16  43  30.96 

—  .230 

16  43  30.73 

1934  A.  S.  C. 

—  16  33 

16  47  46.02 

—  .386 

16  47  45.63 

K   Ophiuchi 

-f-    9  38 

16  61  03.  .30 

—  .223 

16  61  03.08 

e    Herculis 

-H81  10 

16  66  07.64 

—  .073 

16  66  07.67 

60  Herculis 

-f  12  58 

16  58  55.12 

—  .184 

16  68  64.99 

29  Scorpii 

—  26  47 

17  05  16.20 

—  .459 

17  05  14.74 

a   Herculis 

-1-14  36 

17  08  18.72 

—  .192 

17  08  18.63 

17  07  24.47 

-1-64.06 

a  Herculis 

-f-2i40 

17  15  16.26 

—  .121 

17  16  16  14 

Moon  I 

—  27  66 

17  19  14.50 

—  .468 

17  19  14  03 

e"  Ophiuchi 

—  23  50 

17  22  37.76 

—  .438 

17  22  37.32 

17  21  48.36 

4-63.97 

a   Ophiuchi 

-1-12  41 

17  28  28.20 

—  .20! 

17  28  28.00 

17  27  33.80 

-1-64.20 

0   Serpentis 

—  12  47 

17  33  23.44 

—  .363 

17  33  23.08 

j9   Sagittarii 

—  27  46 

17  38  28.20 

—  .468 

17  38  27.73 

^   Herculis 

-f  27  49 

17  41  09.30 

—  .108 

17  41  09.20 

z  Ophiuchi 

—  24  51 

17  46  01.66 

-.426 

17  46  01.23 

2062  A.  S.  C. 

—  30  14 

17  49  47.68 

• 

—  .487 

17  49  47.19 

17  48  53.06 

4-64.13 

The  chronometer  was  wound  daily  at  noon,  compared  with  the  atandeid  clock,  and  its  enpor  on 
Gottingen  time  placed  within  its  box  for  constant  reibrenoe ;  the  longitude  adopted  for  Gsttingen 
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hang  tkit  of  the  Nautical  Almanae,  tb  :  Oh.  39^  46".b  east  of  Gramwiefa.  The  days  have  been 
reckoned  finom  mean  midnight  at  that  dty,  and  consequently  commenced  at  fiA.  12'  06^' A  P.  M., 
l^aahingtou. 

Cohimn  second  contains  the  absolute  declination  of  the  needle  from  the  true  meridian  at  the 
hour  indicated  in  the  first  column.  In  making  these  obserrationsy  the  assistant  was  required  to 
diipest  himself  of  every  thi6g  likely  to  agitate  the  magnet,  before  entering  the  obserwiory;  its  ex- 
tnmie  sensibility  rendering  the  presence  of  the  smallest  portionB  of  iron  or  steel  instantly  per- 
ceptible. A  few  minutes  before  the  even  Gottingen  hour,  both  micrometers  were  mored  till  their 
wires  bisected  their  re^>ectiTe  creeses;  and,  to  ascertain  whether  the  magnet  was  vibrating,  the 
eye  was  then  kept  steadily  on  one  end  till  Ifae  time  was  up;  the  readings  of  Ae  micrometers  were 
applied  to  the  constant,  and  the  results  enteined  in  the  observation  book.  The  angular  value  thus 
obtained  has  been  corrected  for  one-half  the  deviation  of  the  magnetic  axis  from  the  line  joining 
the  crosses,  and  for  the  deflection  produced  by  the  vertical  force  magnet,  as  previously  slated. 
Hurougbout  the  whole  period,  tiie  north  end  of  the  magnet  was  to  the  Wxst  of  the  true  meridian. 

Columns  third,  et  seq,  ,  Ordinarily  the  barometer  was  read  off  at  Sh.  06^,  Sh.  05',  dec,  mean 
time,  Wadiington,  so  as  to  allow  time  for  the  observaticm  of  the  declfnation  at  the  proper  mo- 
ment.  The  air  thermometer  was  then  read,  and  the  bulb  of  the  wet  thermometer  moistened  from 
a  vessel  of  water  kept  beside  it,  that  it  might  be  of  the  temperature  of  the  air.  The  thermometer 
in  the  magnedcal  observatory  hung  beside  the  declinometer  till  August  13,  1841,  when  it  was 
placed  under  the  case  of  the  vertical  force  instrument  * 

Pages  246—274.  For  the  purpose  of  examining  more  minutely  the  irregular  variations  of  the 
noagnet,  according  to  pre-appointment,  one  day  in  each  month,  denominated  '^term  day,"  was 
set  apart  for  continuous  observation.  The  terms  which  had  been  agreed  upon  by  the  German 
Magnetic  Association  commenced  at  10  P.  M.,  Gottingen,  (4A.  12'  P.  M.,  Washington,)  en  the 
Fridojf  preceding  the  kut  Saturday  of  the  mouths  of  February,  May,  August,  and  November, 
and  continued  twenty-four  hours.  To  these  the  Committee  on  Physics  of  the  Roya|  Society  recom- 
mended the  addition  of  eight  others  in  the  intermediate  months,  to  begin  at  the  same  hour  on  the 
Wednesday  nearest  the  ftlst  of  January,  March,  April,  June,  July,  September,  October,  and 
December,  and  to  continue  the  same  length  of  time.  An  observation  was  to  be  made  accurately 
at  the  expiration  of  esjchfiee  minutes^  making  in  all  288  daring  the  twenty-ibar  hours. 

In  these  pages,  there  being  twelve  observations  to  each  hour,  the  hour  is  placed  at  the  head 
and  the  minutes  (0',  6',  10',  dbc.)  at  the  side  of  the  column.  The  observations  were  invariably 
to  the  nearest  second  of  time,  the  terms  being  kept  by  the  more  experienced  assistants  and  myself. 
January  of  1842  was  unintentionaUy  overlooked. 

To  render  visible  the  changes  thus  recorded,  a  diurnal  curve  of  Ihe  magnetic  declination  has 
been  projected  fiiom  each  month's  observations,  and  the  plates  on  which  they  are  represented' face 
page  316.  The  mode  of  tracing  these  curves  is  as  follows:  '*  Two  lines  are  drawn  upon  a  sheet 
of  paper  at  right  sji^tss  to  each  odier,  and  assumed  as  the  axes  of  rectangular  co-ordinates.  One 
of  them  is  divided  into  twenty- four  equal  intervals,  each  of  which  is  subdividbd  into  amaller  parts, 
aoeording  to  the  scale  of  the  chart.  The  other  line  is  also  divided  into  portiMu  corresponding  to 
degrees  and  minutes  of  arc.  Any  point  that  is  most  convenient  may  be  selected  as  the  origin  of 
the  co-ordinates;  and  by  considering  the  time  as  ordinate,  and  the  result  of  observation  annexed 
to  it  as  ahocassa,  we  obtain  as  many  points  of  a  daily  curve  as  there  are  mean  results  of  observation. 
In  ordimoy  tenn  days,  the  number  is  288.  When  so  many  points  are  fixed  upon  the  sheet,  they 
are  connected  by  sinight  lines,  or  curves  of  the  simplest  curvature,  "f 

Pagea  276 — 294.  This  series,  made  also  at  intervals  of^ee  minutes  during  one  hour  and  a  half 
of  each  day,  was  commenced  at  the  request  of  Mr.  Bond,  it  being  understood  that  the  obeervatoiy  at 


*  It  having  been  foand  necesBaryf  from  Its  too  great  senflibilUy,  to  change  the  centre  of  gravity  of  this  latter  lustni- 
meat,  and  the  iampereture  correction  not  having  been  satisfactoriW  ascertained,  Uie  few  weeks'  oteervatioini 
made  with  It  previously  are  not  deemed  of  sufficient  value  for  publication. 

t  LoverlBg  and  Bond  on  Magnetic  Obaervailons  at  Cambridge. 
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Toronto  would  eo  operate.     As  in  the  caee  of  term  day,  the  obaenratioitt  wira  made  to  the  neared 
second  of  time. 

Pages  296 — 306.  Obeervaiiona  at  short  interrals  during  extraordinary  fluctoationa  of  the  magnet, 
principally  during  visible  aurora. 

Pages  308-^16.  The  means  enibrafied  in 'thesis  pages  are  the  sums  of  otf  the  ohserrations  ai 
any  hour  of  a  month,  divided  by  the  number  of  observations  at  ihAt  hour  daring  the  month*  The 
mean  declination  and  temperature  from  these  pages  have  also  been  projected  on  the  plate  represent- 
ing the  term  day  curve  for  the  same  month. 

Pages  318*833.  The  following  was  the  mode  of  observing  the  indinaticn:  The  instrument 
being  carefully  levelled,  and  the  plane  of  its  divided  vertical  circle  made  to  oomcide  with  the 'mag- 
netic meridian  by  a  small  magnet  placed  on  a  pin  resting  in  the  Y's  to  the  support,  the  horiiontal 
circle  was  read,  magnet  removed,  and  needle  introduced.  A  comfdete  obaervation  conaistad  of 
readings  in  the  subjoined  positions. 
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Each  **upper**''siDii^  **  lower  *^  was  the  mean  of  three  observations,  between  which  the  needle  was 
raised  off  the  planes  by  the  Y's.  For  the  reversal  of  the  poles,  a  block  of  mohogany  was  cut  out 
to  receive  the  needle,  and  two  small  bar  magneti  were  used.  The  magnets  were  drawn  from  the 
axis  towards  the  poles  ten  times,  and,  the  face  of  the  needle  being  rererMd,  ten  other  similar  passes 
were  made.  The  magnets  were  litat  charged,  and  their  opposite  poles  employed  to  complete  the 
reversal,  the  preceding  numbers  of  passes  ancTpoaitions  of  the  needle  being  followed. 

The  discordance  of  the  resulte  is  altogether  inexplicable.  It  is  true  that  the  small  magneta  that 
accompanied  the  instrument,  and  which  were  employed  in  reversing  the  poles  antil*the  autumn  of 
1841,  constently  required  recharging,  and  that  each  day's  observation  was  by  a  different  assiatant; 
but  these  reasons  are  insufficient  to  account  for  such  great  diaorepanciea.  Believing  them  to  be 
more  weighty  than  the  sequel  proved,  a  new  and  more  powerful  pair  of  magnete  wm  obtained,  and 
the  instrument  placed  entirely  under  charge  of  Lieutenant  Ball,  in  October,  1841.  At  hia  depar- 
ture. Lieutenant  Taylor  was  deputed,  and  in  May,  1842,  Lieutenant  Morris.  Each  of  these  offi- 
cers adopted  every  precaution;  and,  if  care  and  multiplied  rcadinga .could  have  insoved  like  results, 
their  obserrations  shoidd  certainly  have  been  successful. 

Paiges  348-^  53 1 .  The  dew  point .  llie  ether  being  expelled  from  that  bulb  of  Ihe  l^gromeler 
which  is  covered  with  muslin,  by  h^t  of  the  hand  and  inclining  its  tube,  the  instrument  is  held  per- 
pendicularly, with  the  dark  bulb  on  a  level  vrith  the  eye,  and  so  as  to  reflect  the  greatest  amount  of 
light  torn  ite  surface.  From  the  highly  volatile  nature  Qf  the  enclosed  liquid,  the  covered  bulb  is 
filled  with  ite  vapor  immediately  on  removal  of  the  hand.  This  is  condensed  by  the  cold  produced  by 
the  evaporation  of  sulphuric  ether  dropped  horn  a  bottle  on  the  muslin  cover,  and  more  v^por  being 
constantly  supplied,  to  be  in  turn  condensed,  the  ether  of  the  black  bulb  is  cooled  till  the  ambient  air 
deposites  at  ite  aurfaoe  on  the  ball  a  film  of  dew  like  a  ring.  If  there  be  any  doubt  as  to  the  exact 
temperature  of  the  internal  thermometer  at  the  instent  of  deposition,  it  is  closely  obsecyed  till  the  ring 
disappears,  which  is  also  the  temperature  of  the  dew  point.  A  more  accurate  method  of  obaervation 
would  be  to  repeat  the  experiment,  or  to  note  the  temperature  at  formation  and  disappearance  of  the 
ring,  and  teke  their  mean,  as  it  frequently  occurs  that  the  mercury  of  the  internal  thermometer  is  not 
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dcfKiTed  of  ito  ten^fMntore  as  npidly  as  the  etfasTy  and  the  dew  point  noted  ia  from  one  to  duree 
d^gieea  too  high.    In  all  ampeeled  caaea,  the  obaerration  haa  been  repeated. 

Wet  Aennometer,  page  469,  et  seq.  This  was  nauallj  the  laat  thermometer  read  ofl(  and  about 
ten  minntea  after  its  bnlb  had  been  moiateqed.  Tb»  force  of  the  aqueous  vapor  has  been  computed 
from  thaw  observatiooa  bj  the  tables  pubtished  in  the  instructions  from  the  <*  Coomiittae  on  Phys- 
'km,  induding  Meteorology,"  of  the  Royal  Society,  according  to  the  formula  of  Dr.  Apjohn.* 

in  which  y  is  the  tension  of  Tapor  at  the  dew  point,/'  ita  tsnaionat  the  tonqwiatuTe  of  the  wot^ 
bulb  thermometer,  d  the  depreasion  or  difierenoa  between  the  temperature  of  the  air  and  wet-bulb 
tfaennooeterB^  p  the  existing  and  30  inches  the  mean  atmospheric  preasure,  and  m  a  co-effcient  da- 
pending  upon  the  specific  heat  of  ab,  and  the  caloric  of  elaaticity,  and  ita  included  vapor,  ita  value 
above  the  frsezing  point  being  .01149,  and  below  it  .01017. 

"Wind*  A  vane  was  placed  on  top  of  the  observatory,  and  the  direction  of  the  wind  read  from 
an  attached  compaas  card.  Houses  interrupted  all  winda  from  8. 8.  E.  to  8.  S.  W.,  betwaen  which 
pointed  vane  waa  useless.  From  November,  1841,  the  foireie  is  taken  from  the  table  in  the  vol- 
ume by  the  committee  of  the  Royal  Society,  just  referred  to,  being  in  pounds  upon  a  square  super- 
ficial ^Mt  exposed  perpendicular  to  the  direction  from  whence  the  wind  blows.  The  rain  was  usu- 
ally measuied  immediately  after  its  fril. 

J.  M.  OILLI88. 

WjkSHxvaToir,  A^i^y^U  1315. 


*  London  and  Edioburi^  FtiUosoiihical  Msgasine  and  Journal  of  Science,  vdoipe  Yi. 
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On  comparing  the  printed  sheets  with  the  original  observations,  and  recomputing  the  means, 
the  following  errata  have  been  detected.     The  tables  of  abstracts  have  been  prepared  sabaequently. 


Page  149, 
149, 
149, 
159, 
201, 
201, 
iJOl, 
201, 
210, 
210, 
210, 
210, 
219, 
219, 
219, 
219, 
219, 
219, 
219, 
232, 
808, 
310, 
311, 
311, 
311, 
312, 
312, 
312, 
313, 
313, 
314, 
316, 
349, 
351, 
351, 
368, 
369, 
359» 
359, 
360, 
361, 
362, 
363, 
364, 
366, 
367, 
868, 
368, 
369, 
370, 
37!, 
373, 
376, 
375, 
376, 
376, 


September  23,  declination  at  14&., 
September  23,  minimum, 
September  23,  mean, 
October  21,  declination  at  Oh., 
February  26,  declination  at  6A., 
February  26,  declination  at  14A., 
February  26,  minimum  at  16 A., 
February  26,  mean, 
March  24,  declination  at  1 4 A., 
March  24,  maximum  at  14A., 
March  24,  minimum  at  2h., 
March  24,  mean, 
April  21,  declination  at  8A., 
April  21,  declination  at  16A., 
April  21,  declination  at  18A., 
April  21,  declination  at  20^., 
April  21,  declination  at  22A., 
April  21,  maximum  at  22^., 
April  21,  mean, 
May  28,  declination  at  lOA., 
July,  barometer  at  2/i., 
January,  barometer  at  22A  , 
April,  air  thermometer  at  20A., 
June,  air  thermometer  at  20^., 
June,  air  thermometer  at  22A., 
July,  air  thermometer  at  20A., 
July,  air  thermometer  at  22A., 
August,  air  thermometer  at  14 A., 
October,  barometer  at  22^., 
December,  air  thermometer  at  14A., 
Februaiy,  barometer  at  noon, 
June,  barometer  at  22k., 
mean  of  minimum  thermometer, 
medn  of  maximum  thermometer, 
mean  of  minimum  thermometer, 
mean  of  sun  thermometer, 
mean  of  barometer, 
mean  of  dry  thermometer, 
mean  of  difference, 
mean  of  dry  thermometer, 
mean  of  dry  thermometer, 
mean  of  barometer, 
mean  of  barometer, 
mean  of  dew  point, 
mean  of  barometer, 
mean  of  dry  thermometer, 
mean  of  barometer, 
mean  of  dew  point, 
mean  of  dew  point, 
mean  of  barometer, 
mean  of  maximum  thermometer, 
mean  of  barometer, 
mean  of  dry  thermometer, 
mean,  of  dew  point, 
mean  of  rain, 
mean  of  dry  thermometer. 


for 
for 
for 
for 
for 
for 
for 
for 
for 
for 
for 
for 
for 
for 
for 
fer 
for 
for 
for 
for 


20^ 

20 

22 

24 

25 

24 

23 

26 

29 

29 

22 

25 

33 

24 

29 

33 

35 

36 

28 

26 


19^  nad 

19,  read 

40,  read 

01,  read 

42,  i«saa 

61,  read 
53  at  14^.,  read 

40,  read 

38,  read 

38  at  20A.,read 

12  at  14^.»read 

55,  read 

07,  read 

54,  read 

22,  read 

42,  reed 

17,  read 

17  at  Bh.,  read 

18,  read 
49,  read 


for  30.087  inches,  read 

for  39.014  inches,  read 

for  55°.  11,  read 

for  83  .56,  read 

for  84  .03,  read 

for  81   .53,  read 

for  84  .60,  read 

for  65  .73,  read 

for  30. 146  inches,  read 

for  310.69,  read 

for  30.024  inches,  read 

for  29.996  inches,  read 

for  73<>.88,  read 

for  89  .79,  read 

for  72  .26,  read 

for  62  .84,  read 

for  30. 174  inches,  read 

for  34^.37,  read 

for    2  .47,  read 

for  .26  .36,  read 

for  28  .93,  read 

for  30.011  inches,  read 

for  30.063  inches,  read 

for  24®. 74,  lead 

for  30. 119  inches,  read 

for  31°.  16,  read 

for  30.255  inches,  read 

for  24°.  06,  read 

for  28  .82,  read 

for  30.102  inches,  read 

for  44°. 29,  read 

for  30.096  inches,  read 

for  4l°.60,  read 

for  34  .57,  read 

for      0.90  inches,  read 

for  48°.  13,  read 


1°  19'    65" 
1     19     66. 
1     22     28. 
1     25     01. 
1     27    42. 
1     22     26. 
1     22     26. 
1     25     56.5. 
1     19     38. 
1     28     23. 
1     19     38. 
1     24     00.5. 
1     36     07. 
1     29    05. 
1     28     05. 
I     27     17. 
I     27     00. 
1     35     07. 
1     26     13. 
I     27     49. 
30.074  inches. 
30.014  inches. 
5.'i°.44. 

83  .72. 

84  .38. 

83  .26. 

84  .76. 

71  .39. 
30.113  inches. 
31°.88. 
30.041  inches. 
30.029  inches. 
74°.  55. 

»»    .IV. 

72  .68. 
68  .83. 
30.208  mches. 
38°.  70. 

6  .80. 
26  .16. 
29  .90. 
30.046  inches. 
30.034  inches. 
24°.  63. 
30.122  inches. 
30°.  84. 
30. 126  inches. 
23°.65. 
29  .88. 
309.10.  mches 
4S°.93. 
30.103  inches. 
41°.93. 

35.22. 
0.94  inches. 
47<».80. 
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Page  376, 
377, 
378, 
381, 
381, 
381, 
381, 
382, 
382, 
383, 
383, 
383, 
383, 
383, 
387, 
390, 
391, 
392, 
392, 
403, 
4U6, 
406, 
410, 

411, 
422, 

422, 
422, 
422, 
424, 
424, 
426, 
426, 
426, 
427, 
427, 
429, 
429, 
429, 
432, 
432, 
436, 
436, 
437, 
437, 
4:^8, 
438, 
438, 
438, 
439, 
439, 
439, 
440, 
440, 
440, 
441, 
441, 
448, 
442, 
443, 
445, 
446, 
446, 
446, 
447. 

447, 

447, 


mwn  of  diflfefonoe, 

mmn  of  sun  tbennomelar, 

memi  of  barometer, 

mean  of  sun  thermomater, 

mean  of  dry  thermometer, 

mean  of  dew  point, 

mean  of  difference, 

mean  of  dew  point, 

mean  of  difference, 

mean  of  barometer, 

mean  of  dry  thermometer, 

mean  of  difference, 

mean  of  maximum  thermometer, 

mepin  of  minimum  thermometer, 

mean  of  minimum  thermometer, 

mean  of  dry  thermometer, 

mean  of  minimum  thermometer, 

mean  of  dry  thermometer, 

mean  of  difference, 

mean  of  dew  point, 


for  10<>.0d, 
for  73  .29, 
for  30.063  inches, 
for  92^.90, 
for  68  .11, 
for  56  .60, 
for  11  .51, 
for  52  .98, 
for  20  .62, 
for  29.984  inchea, 
for61®.43, 
for  4  .88, 
for  79  .04, 
for  52  .74, 
for  55  .24, 
for  80  .35, 
for  59  .48, 
for  61  .45, 
for  2  .84, 
for  53  .90, 


obeerration  of  sun  thermometer,  6th,  to  be  erased. 


mean  of  sun  thermometer, 

mean  of  sun  thermometer, 

mean  of  minimum  thermometer, 

mean  of  barometer, 

mean  of  sun  thermometer, 

mean  of  dry  thermometer, 

mean  of  dew  point, 

mean  of  barometer, 

mean  of  dew  point, 

mean  of  dry  thermometer, 

mean  of  dew  point, 

mean  (rf  difference, 

mean  of  dry  thermometer, 

mean  of  maximum  thermometer, 

mean  of  barometer, 

mean  of  dew  point, 

mean  of  difference, 

mean  of  dew  point, 

mean  of  differeooe, 

mean  of  dew  point, 

mean  of  diflSeience, 

mean  of  dew  point, 

mean  of  difference, 

mean  of  sun  thermometer, 

mean  of  dry  thermometer, 

mean  of  dew  point, 

mean  of  difference, 

mean  of  dry  thermometer, 

mean  of  maximum  Aermomater, 

mean  ot  nnnunum  thenn<mieter, 

mean  of  barometer, 

mean  of  dew  point, 

mean  of  difference, 

mean  of  dew  point, 

mean  of  difference, 

mean  of  dew  point, 

mean  of  difference, 

mean  of  minimum  thermometer, 

mean  of  barometer. 


for  68<'.63, 

for  .57  .17, 

for  25  .87, 

for  29.899  inehes^ 

for  73®.94, 

fur  54  .26, 

for  45  .17, 

for  30.035  inches, 

for  390.89, 

for  65  .76, 

for  48  .76, 

for  17  .00, 

for  55  .37, 

for  72  .  10, 

for  30.040  inches, 

for  570.13, 

for    6  .94, 

for  57  .64, 

for    6  .06, 

for  62  .68, 

for    7  .68, 

for  70  .91, 

for    5  .43, 

for  97  .14, 

for  79  .27, 

for  72  .42, 

for    6  .85, 

for  74  .40, 

for  84  .70, 

for  67  .90, 

for  30.039  inches, 

for  690.84, 

for    2  .34, 

for  72  .87, 

for    2  .52, 

for  74  .64, 

for    4  .52, 

for  69  .03, 

for  30. 133  inches, 

for  30.085  inches, 


mean  of  barometer, 
erase  observations  of  sun  thermometer  on  the  18th  and 
mean  of  sun  thermometer,  for  8I0.86, 

mean  of  dry  thermometer,  for  61  .55, 

mean  of  dew  point,  for  58  .20, 

mean  of  difference,  for    3  .35,       ' 


read  9^.70. 

read  77  .04. 

read  30.029  inches, 

read  87^.90. 

read  67  .47. 

read  54  .34. 

read  13  .18. 

read  6*3  .63. 

read  19  .97. 

read  29.980  iivbes. 

read  63°.  10. 

read  6  .55. 

read  79  .32. 

n»d  63  .10. 

read  58. 69. 

read  81  .00. 

read  64  .00. 

read  61  .61 

read  3  .00. 

read  53  .60. 

read  63  .20. 

read  58  .17. 
read  ^  27  .07. 
read     '  29.889  inches, 

lead  740:38. 

read  54  .36. 

read  45  .23. 

read  80. 135  inches, 

read  44^.55. 

read  65  .93. 

read  49  .03. 

read  16  .90. 

read  56  .05. 

read  68  .80.    • 

read  .30.033  inches, 

read  660.47. 

read  7  .97. 

read  58  .30. 

read  5  .40. 

read  65  .90. 

read  4  .46. 

read  71  .52. 

read  4  .82. 

read  98  .89. 

read  80  .24. 

read  72  .29. 

read  7  .95. 

read  74  .34. 

read  81  .16. 

read  67  .58. 

read  80.036  inches, 

read  690.55 

read  2  .61. 

read  72  .59. 

read  2  .80. 

read  74  .58. 

read  4  .78. 

read  69  .13. 

read  30. 139  inehfls. 

read  30.092  inches. 
27th. 

read  880.84. 

read  61  .62. 

read  57  .87. 

read  3  .76. 
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Page  447,  mean  of  mmknam  theimometer,  Ibr  6 1^.09.  read  61  ^.97. 

450,  znean  of  aim  thennometer,  fbr  77  .15,.  read  76  .76. 

462,  mean  of  dew  point,  for  31  .66,  read  83  .86 

454,  mean  of  barometer,  for  89.986  indiea,  teed  29.059  inches. 

454,  mean  of  8un  thermometer,  for66<*.64,  xead  66^66. 

454,  mean  of  diy  thermometer,  for  49  .98,  read  50  .07. 

454,  mean  of  difference,  inaert  9  .81. 

455,  mean  of  dry  theraiometer,  fbr  41  .67,  read  41  .97. 

465,  mean  of  diflerence,  for    6  .97,  read  6  .27. 
4^6,  mean  of  minimum  thennometer,  for  38  .23,  read  82  .07.  ^ 
457,  mean  of  sun  thermometer,  for  38  .46,  read  89  .28. 
457,  maan  of  dew  point,  for  24  .84,  read  28  .76. 
457,  mean  of  difference,  for    5 -.84,  read  5.92. 

463,  mean  ef  dry  tiiermometer,  for  82  .60,  read  81  .68. 

464,  mean  of  barometer,  for  29.906  inchee,  read  29.902  inches. 

465,  mean  of  difieienee,  for    5^.60,  read  5^.84. 

466,  mean  of  attached  thermometer,  for  46  .25,  read  42  .89. 

466,  mean  of  son  thermometer,  for  56  .58,  read  69  .72. 

466,  mean  of  dry  thermometer,  for  39  .IK  1,  read  39.28. 

467,  mean  of  di7  thermometer,  for  80  .42,  read  80  .65. 

468,  difference,  15th,  for  0  .00,  read  18  .00. 
468,  difference,  22d,  for  10  .00,  read  12  .00. 
468,  difference,  27th,  for    6  .00,  read  5  .00. 

468,  mean  of  barometer,  for  29.859  inches,  read  29.892  inches. 

468,  mean  of  attadied  thermometer,  fwr  52^53,  read  48^.98« 

468,  mean  of  dew  point,  for  28  .71,  read  27.89. 

468,  mean  of  difference,  for    6  .64,  read  7  .46. 

469,  mean  of  barometer,  for  29.935  inches,  read  29.926  inches. 
469,  mean  of  sun  thermometer,  for  58^21,  read  69^62. 

469,  mean  of  dry  thermometer,  for  42  .14,  read  42  .21. 

470,  erase  obserrations  of  sun  thermomjeter  of  19th,  26th,  and  27th. 

470,  mean  of  sun  thermometer,  for  69^.28,  read  72^.27. 

471,  mean  of  dry  thermometer,  for  40. 58,  read  40.74. 
471,  mean  of  dew  point,  for  32  .80,  read  32.90. 
47),  mean  of  difference,  for  8  .68,  read  7  .64. 
471,  mean  of  minimum  thermometer,  for  86  .61,  read  33  .66. 

473,  mean  of  barometer,  for  29.900  inches,  read  29.913  inches. 

478,  mean  of  attached  thermomeler,  ^  for  52^.2,  read  55^.6. 
473,  mean  of  dry  thermometer,  for  49  .14,  read  48  .81. 

473,  mean  of  dew  point,  for  40  .96,  read  40.99. 

474,  mean  of  wet  thermometer,  for  50  .29,  read  58  .67. 
476,  mean  of  attached  thermometer,  for  57  .8,  read  58  .5. 

475,  mean  of  minimum  thermometer,  for  40  .47,  read  40  .80. 

476,  mean  of  barometer,  for  29.864  inches,  read  29.866  inches. 
476,  mean  of  wet  thermometer,  for  49^.56,  read  49^.32. 

479,  mean  of  maximum  thermometer,  for  74  .90,  read  68  .46. 

480,  mean  ctf  barometer,  for  29.879  inches,  read  29.846  inches. 

481,  mean  of  sun  thermometer,  for  93^.09,  read    '    98^.18. 

482,  mean  of  dry  thermometer,  for  83  .90,  read  88  .60. 

483,  mean  of  minimum  thermometer,  for  66  .48,  read  64  .77. 

490,  mean  of  barometer,  for  80.031  inehes,  read  30.088  indies. 

498,  mean  of  barometer,  for  30.066  indies,  read  80.069  indiea. 

497,  2d,  ^Ufference  of  wet  and  dry,  for    1^6,  read  9^.6. 

497,  mean  of  difference,  for   2  .52,  read  2  .68. 

408,  mean  of  sun  thermometer,  for  72  .05,  read  76.65. 

603,  mean  of  wet  thermometer,  for  41^42,  read     *  4P.86. 

603,  mean  of  minimum  thermometer,  for  36  .88,  read  37  .17. 

606,  mean  of  attached  thermometer,  for  43  .7,  read  44  .7. 

607,  mean  of  attached  thermometer,  for  48  .7,  read  47  .07. 
600,  mean  of  wet  thermometer,  for  81  .27,  read  86  ^70. 
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MAGMSTICAI.    ANP   MBTAOAOLOGICAX. 


JULY  T,  1840. 
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A.  fit*    S» 
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4  00  00 
6  00  00 
8  00  00 
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1«  00  00 
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1  28  08 
1  21  54 


Inehet, 


30.231 
30.212 


TlMraMllQ6t9nk 
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73.5   [  82.5 
80.0 


o    / 


// 


Maximum  at  hoim 
Mimmam  at  hodn 
Mean        «        .        . 


At  19  houn,  adjoitod  Uie 
tan  and  needle. 


JULY  8,  1840. 


0  00  00 

2  00  00 

4  00  00 

6  00  00 

8  00  00 

10  00  00 

Noen 

14  00  00 

16  00  00 

18  00  00 

20  00  00 

22  00  00 


1  20  54 

1  20  23 

1  19  04 

1  17  60 

1  18  21 

I  17  20 

1  16  57 

1  16  27 

1  10  11 

1  21  57 

1  28  29 

1  20  00 


80.232 
80.250 
30.250 
30.250 
30.210 
80.200 
30200 
30.200 
30.200 
30.150 
80.122 
30.060 


71.0 

78.0 

•                                                                                       *• 

Maximxim  at  20  fioixn  -  1  28  29 

74.5 

Minimum  at  14  ho«n  -  1  16  27 

• 

72.5 

Mean           -                -  1  19  58 

71.0 

71.5 

, 

73.5 

^- 

72.0 

, 

73.6 

73.0 

'■ 
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84.0 

1 
1 

83.0 

JULY  9,  1840. 
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1  16  28 
14  56 
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1  28  59 
1  21  47 


80.060 
80.060 
30.060 
80.060 
30.060 
8^026 
80.024 
30.024 
8a  080 
80.040 
80.082 
30.020 


81.0 
77.0 
76.0 
73.0 
74.0 
74.0 
73.0 
74.0 
74.0 
77.0 
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Maximum  at  80  liaun 
Miaimnm  at  14  hou» 
Mean 
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1   18 


68 

16 
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OBtanvATimrs  at  wA«Hiv«TOir*--1840. 


JOLT  /lO,  1840. 
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1 
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1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 


88  36 

88  80 
16  80 
16  08 
81  88 
81  49 
14  64 
14  60 

80  68 

81  17 


1  84  46 
1  81  88 


80.080 
80.080 
80.080 
80,080 
80.080 
80.080 
80.080 
80.080 
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80.088 
80.118 
80.114 
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79.0 
78.0 
77.0 
74.0 
71.0 
70.0 
71.0 
74.0 
88.0 
84.0 
86.0 
87.a 


Mftximnm  at  80  lio«n 
Mroimuni  at  14  koiin 
Mean 


0  /      f/ 

1  84  46 
1  14  60 
1   19  48 


JULY  11,  1840. 
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8  00  00 
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18  00  Oa 

1  18  87 
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1  8i  68 

80  00  00 

1  88  67 

88  00  00 

1  84  69 

f 

80.180 

86.0 

80.180 

81.0 

80.180 

78.0 

80.180 

- 

76.0 

80.130 

78.0 

80. 180 

71.0 

80.180 

72.0 

80.180 

79.0 

80.164 

76.0 

80.166 

88.0 

80.160 

89.0 

80. 160 

90.0 

Masdmiini  at  88  honya 
Minimiun  at  41ioiin 
Mean  • ' 


184  69 
114  08 
1  19  88.6 


r»«r 


JULY  18,  1840. 
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1 
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1 
1 
1 
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17 
80  88 
19  04 

17  89 

18  46 

19  40 
19  01 
16  89 
80  80 
84  88 
86  48 
88  86 


80.144 

• 

84.0 

80.180' 

• 

80.0 

80.090 

79.0 

80.080 

■ 

76.0 

80.080 

74.0 

80.068 

78.0 

80.078 

78.0 

80.100 

81,0 

80.180 

• 

86.0 

80.164 

89.6 

80.180 

89.6 

80.180 

89.6 

at  80  hours  -  1  8fr  48 
Minimom  at  14  hours  -  1  16  89 
Mean  -        -        - 1 81  ia6 


RXXABKS. 


Examhied  adfnstments  of  the  instni- 
msnt  at  19  honrk 
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MAONSTICAL   AND    MKTBOftOI.OOICAI* 


JULY  18^  1840. 
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A*  fit.   tf. 

o      /        /' 

Jndief. 

0 

o 

o 

o    t     tt 

0  00  00 

1  21  22 

80.030 

" 

89.0 

Maximum  «t  20  hoon  -  1  24  57 

2  00  00 

1  19  17 

80w03a 

I 

88.0 

Mimmvm  at  12  houn  -  I  14  48 

4  00  00 

I   18  62 

30.080 

88.0 

Mean                    .        .  1  19  82.6 

6  00  00 

1  18  47 

30.010 

77.0 

♦ 

8  00  00 

1   19  59 

30.008 

77.0 

10  00  00 

1   15  28 

29.912 

76.0 

, 

Noon 

1  14  48 

29.912 

76.0 

14  00  00 

1   ](^  44 

20.912 

76.0 

• 

16  00  00 

1  17  36 

29.934 

82.0 

* 

18  00  00 

1  22  20 

29.934 

» 

82.0 

20  00  00 

1  24  57 

29.854 

82.0 

,                   #                                                                    ' 

22  00  00 

1  22  25 

29.830 

82.0 

% 

• 

JULY  14,  1^0. 
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1  18  83 

29.880 

82.0 

Maxknom  at  20  hom  -  1  26  87 
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1  10  00 
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80.0 
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ObaervttionB  at  0^lKiimaiid2hoiBeB 

16  00  00 

1  23  06 

29.950 
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doobtftily  in  eoniaqiianfla  aC  ex- 

18  00  00 
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1  26  87 
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iULY  15,  1840. 
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400  00 

1  16  28 

80.008 

77.0 
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75.0 
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80.012 
80.089 
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78.0 

ftXl^AKXB. 

14  00  00 

1  11  57 

80.108 

78.0 

At  16  lioittB  ao't  enminoi  the  dl- 

16  00  00 

1   14  55 

80.180 
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JiMtmentBof  the  hiatnanaal. 
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30.104 
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\ 

22  00  00 

1  19  04 

80.150 
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OBBEElTATIOKS  AT   WAii|II||«TOif-^1840. 


JULY  16,  184U. 
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1  18  16 
1  18  11 
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18  34 
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90.0 
93.0 
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94.0 


Mtximnin  at  83bo«n 
Mimmum  at  16  hoim 
M6Qn  «< 


0  /     // 

1  26  49 
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JULY  17,   1840. 
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Mean  -        -        .  1  15  16 


SBXAHK8. 


At  18  houTBy  mstiniment  in  the  sun. 
Thmnometer  in  die  aan,  101^. 


JULY  18,  1846. 
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MAGNSTICAL    AND    MBTfiOBOLOOICAL 


JULY  19,  1840. 

^ 

• 

d 

i 

h 

1 

ThonnoDMtots. 

' 

1 

• 

• 

• 

Ij 

t 

i 

1 

1 

1 

.b 

1^ 

X 

« 

• 

< 

< 

* 

A.  m.  «. 

Of// 

ifie&et. 

o 

0 

o 

o    r     ff 
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JULY  20,  1840. 

0  00  00 

I   18  09 

29.974 

91.0 
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JULY  21,  1840. 
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0  00  00 

1  19  19 

80.186 

82.0 

Maximnm  at  22  houn  • 

I  26  44 

2  00  00 

1  18  41 

80.126 

76.0 
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c       ' 

20  00  00 

1  26  14 
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OB6£JIVAT.IOM8    AT  WA^HflfSTON — 1840. 
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JULY  22,  184D. 
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1  20  14 

L  15  46 

1  16  12 

1  16  13 

1  16  17 

1  16  37 

1  11  68 

1  15  14 

1  15  10 

1  20  36 

1  21  33 

1  20  17 


mm 

I 


30.160 
30.160 
30.164 
30.162 
30.168 
30.168 
80.200 
30.208 
30.230 
30.230 
30.230 
30.216 


ThttBioinBtav* 


83.0 
76.0 
74.0 
70.0 
66.0 
64.0 
63.0 
77.0 
86.0 
88.0 
88.0 
85.0 


Mutimnm  aft  20  houn  - 
Muumom  at  12  kowa  - 
Mean  .        .        . 


0  /     // 

1  21  38 
1   11  58 

1  16  4&5 


BBMJkmKB. 


At  18  lioiira^  inflCmment  in  the  ann; 
needle  nhnting  7'  18''|  thermo- 
meter 94^. 


JULY  23,  1840. 
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1 
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1 
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1 
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18  10 
16  64 

15  54 
12  32 

09  23 
12  45 

10  48 
08  41 

16  44 

20  18 

21  16 
18  44 


30.188 

82.0 

30.174 

78.0 

30.174 

77.0 

30.156 

73.0 

30.126 

72.0 

30.126 

• 

72.0 

30.100 

72.0 

30.080 

74.0 

30.088 

75.0 

30.089 

« 

75.0 

30.000 

74.0 

29.946 

73.0 

Maximnm  at  20  howrs  -  1  21  16 
Minimum  at  14  homa  -  1  08  41 
Mean  -        -        -  1  14  58.5 


JULY  24,  1840. 


1 

0  00  00 

1   17  16 

29.800 

72.0 

MazinHmiat20hoara-  1  22-2^ 

1     2  00  00 

1   14  56 

72.0 

i     4  00  00 

1   16  50 

29.780 

71.0 

Mean                  -        -  1   17  06 

,     6  00  00 

\   16  24 
1  15  54 

29.800 
29.786 

71.0 
71.0 

• 

:     8  00  00 

10  00  00 

1   19  49 

29.786 

70.0 

nniAnKa. 

Noon 

1   11  49 

29.786 

75.0 

14  00  00 

1  14  49 

29.800 

75.0 

See  extraordinary  obaervaliona. 

16  00  00 

1  16  41 

29.816 

80.0 

18  00  00 

I  21  24 

29.834 

78.0 

20  00  00 

I  22  21 

29.860 

79.0 

22  00  00 

1  19  45 

29.860 

80.0 

* 

[  172] 
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MAeMSTieAI.  AMD    KBTB0B0I.OOICAL 


t 

SUhY  26,  1840. 

« 

1 

3 

from  true 
dian. 

ThtmiMMCBn. 

L 

if 

i 

II 

■ 

78 

Meant 

Q 

n 

< 

i 

1 

- 

k*  nin  9. 

O      f        ft 

Inehe8. 

o 

o 

0 

o     t      tf 

0  00  00 

1   17  24 

29.900 

81.0 

Maximum  at  22  boors-  1  20  26 

2  00  00 

1   18  69 

29.982 

77.0 

Minimum  at  12  houn  -  1  14  34 

4  00  00 

1   16  32 

29.962 

72.0 

Mean          *        -        -  1  17  80 

6  00  00 

1   17  19 

30.000 

71.0 

^ 

8  00  00 

1   17  02 

30.000 

68.0 

* 

10  00  00 

1  16  40 

30.060 

66.0 

' 

Noon 

1   14  34 

30.100 

70.0 

• 

U  00  00 

1  16  14 

80.148 

76.0 

16  00  00 

1  16  67 

30.182 

76.0 

»                             ' 

18  00  00 

1   18  13 

80.182 

79.0 

- 

20  00  00 

1   19  03 

30.182 

81.0 

• 

22  00  00 

1  20  26 

30.188 

83.0 

• 

JULY  26,  1840. 

• 

0  00  00 

1  19  09 

361188 

83.0 

Maximum  at  18  hottfa  -  1  23  31 

3  00  00 

1  19  21 

30.188 

82.0 

Minimum  at  12  hours  -  1   13  18 

4  00  00 

1   18  60 

30. 186 

76.0 

Mean          •        -        -  1  18  24.6 

6  00  00 

1  16  41 

30.200 

69.0 

• 

8  00  00 

1  18  42 

30.222 

660 

SEKARKS. 

10  00  00 
Noon 

1   14  01 
1   18  18 

80.222 
30.222 

62.0 
62.0 

• 

14  00  00 

1  18  61 

30.222 

66.0 

See  extraordinafy  observations. 

16  00  00 

1  21  06 

30.260 

76.0 

18  00  00 

1  23  31 

30.260 

84.0 

20  00  00 

I  22  10 

30.260 

86.0 

■ 

22  00  00 

1  19  61 

30.200 

86.0 

\ 

/ 

t 

JULY  27,  1840. 

0  00  00 

i   18  21 

m.^00 

83.0 

Max.  at  18  ft  20  houn  1  92  48 

2  00  00 

1   18  86 

30.200 

80.0 

Minimum  at  14  hours  -  1  11  64 

4  00  00 

1   17  29 

30.260 

74.0 

Mean          -        -        -  1  17  21 

6  00  00 

.  1  17  66 

30.260 

71.0 

8  00  00 

1   16  66 

30.260 

70.0 

^ 

10  oa  00 

1   14  49 

30.260 

70.0 

Noon 

1   14  02 

30.260 

71.0 

« 

14  00  00 

1   11  64 

30.260 

79.0 

16  00  00 

I   17  61 

30.260 

84.0 

18  00  00 

1  22  48 

30280 

86.0 

V 

20  00  00 

I  22  48 

30.260 

68.0 

22  00  00 

1   18  47 

30.214 

87.0 

■ 

9 
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OMAftVATlOllS    AT 


iULY  88,  1840. 

V 

t 

1 

• 

jj 

. 

thtmnatMlken* 

*                  -                                                        • 

< 

. 

i* 

i.  ^  f . 

000  00 
800  00 
4  00  00 
6  00  00 
8  00  00 
10  00  00 

Noon 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
80  00  00 
28  00  00 

•   1     ff 

1  16  14 
1  18  68 

1  18  88 
1   17  81 
1  16  08 
1   17  51 
1   15  88 
1   10  14 
1  17  04 
1  88  01 
I  88  44 
1  80  40 

Inehet. 
80.814 
80.810 
80.810 
80.210 
80.810 
80.178 
80.178 
80.178 
80.150 
80.100 
80.060 
80.086 

• 

s 

• 

• 

o 

84.0 
78.0 
76.0 
78.0 
74.0 
78.0 
74.0 
77.0 
88.0 
86.0 
90.0 
88.0 

MtzilBiunatSOhoiin-  1  88  44 
Minimum  it  14  hom-  1  10  14 
Um        .       .       .  1.  to  50 

1 

nxttinEs. 

.  JULY  80,  184a 

0  00^ 
8  00  00 
4  00  00 
6  00  00 
8  00  00 
10  00  00 

Noon 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
80  00  00 
88  00  00 

• 

1  17  40 
1  17  84 
1  16  20 
1  17  48 
1  14  44 
1  18  58 
1  18  55 
1  10  81 
1  14  88 
1  81  16 
1  88  07 
1  20  45 

30.088 
80.080 
30U)i6 
80.018 
80.010 
80.000 
80.058 
80.048 
80.058 
80.040 
80.046 
80.084 

J 

• 

« 

87.0 
84.0 
84.0 
88.0 
81.0 
80.0 
81.0 
80.0 
88.0 
87.0 
88.0 
89.0 

Mttimttm  at  80  fioun -.  1  88  07 
Mftuouoa  it  14  houn  -  1  10  81 
liitti         -                -  1  10  10 

ft 

~  ■ .                      .  ,     . ,  -         — , 

JULY  80;  1840. 

0  00  00 
8  00  00 
400  OO 
6  60  00 
8  00  00 
10  00  00 

Noon 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
80  00  00 
88  00  00 

1  10  85 

1  10  87 
1  14  88 

1  17  40 
1  17  86 
1  16  80 
1  14  SO 
1  in  84 
1  15  55 
1  21  16 
1  28  50 
1  19  50 

80^000 
80.000 
80.068 
80.068 
80.080 
80.100 
80.164 
80.178 
80.190 
80.200 
80.200 
80.800 

•* 

*   - 

88.0 
80.0 
77.0 
74.0 
700 
09.0 
09.0 
78.0 
77.0 
88.0 
87.0 
85.0 

linimmBfltSOhoaxi- .1  88  60 
Mfaiimnm  it  Hhonn-  1  18  84 
Miia                           -  1  17  48 

Pmii^  80m.  to4A.  I0m.,di^t 
ilidiMlkiw  of  the  Aoran  Bofiflk 
9wamm  ight  to  tho  S^  8.  £. 

[478] 
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MAONITIOAt.  AKD    MBTBMC14MU0AI. 


JULY  SI,  1M«. 


A«  IB.  f. 

a  M  00 

3  00  00 

4  00  00 
6  00  00 
8  00  00 

10  00  00 

No<m 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
30  00  00 
33  00  00 


o  / 


H 


1 

1 

1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 


16  34 

16  50 

17  81 
17  00 
16  37 
.16  14 
13  54 
13  88 
16  47 
31  05 
31  47 


1  30  18 


80.146 
80.140 
80.150 
80.150 
30.150 
80.144 
80.150 
80.146 
80.160 
30.160 
80.130 
30.080 


i 


83.0 
80.0 
80.0 
76.0 
76.0 
73.0 
74.0 
75.0 
78.0 
79.0 
80.0 
75.0 


// 


Maxiimiin  al  30  hoon 
Minmnmi  at  14  boon 
Msiti 


1  31  47 
1  13  88 
I   17  10 


AUeOiT  1,  1840. 


0  60  00 

3  00  00 

4  00  00 
6  00  00 
8  00  00 

10  00  00 

Noon 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
30  00  00 
33  00  00 


30  33 

17  61 
17  54 

16  35 

17  80 

16  40 
15  01 

18  18 

17  56. 

31  33 
33  04 

19  48 


80.0V0 

ft 

76.0 

MtOTO 

74.0 

8aOM 

• 

73.0 

80.050 

' 

73.0 

80.050 

« 

71.0 

80.038 

70.0 

80.038 

70.0 

80.076 

78.0 

30.094 

- 

80.0 

80.050 

86.0 

80.050 

• 

> 

89.0 

30.050 

89.0 

liiiTtmiini  8l  30  hdun 
BOnimniB  alUhMus 
Moui         * 


1  38  04 
1  18  13 
I  17  88.5 


AUQUBT  K  1^0. 


80.040 

1 

' 

80.060 

• 

I 

804m 

f 

30.060 

80.040 

• 

80.040 

1 

80.050 

80  030 

? 

60.098 

• 

80010 

■ 

80.000 

39.993 

0  00  00 

3  00  00. 

4  00  00 
6  00  00 

8  00  oa 

10  00  00 

NooQ 
M  00  00 
16- 00  00 
18  00  00 
30  00  00 
38  00  00 


1  14  68 

1  16  19 

1  16  58 

1  17  34 

1  16  13 

\  14  48 

1  18  16 

1  11   16 

1  19  81 

1  31  69 

1  31  69 

1  19  54 


87.0 
80.0 
78.0 
76.0 
76.0 
75.0 
78U) 
76.0 
80.0 
84.0 
86.0 
880 


Ilu.atl8«90h6iin-  1  31  69 
MiAimnm  «t  14  lia«t«  ^  1  11  16 
Mean        -  -  1  16  87.6 


11 


C  ^f^l 


OBSfBEVATlOirs    AT   W ASH IKC^TON -^1840. 


■ 

AJDOUerr  8,  1840. 

•              _  * 

• 

• 

1 

1 

Thermomctere. 

• 

-1 

s 

J 

ij 

• 

k 

X 

L 

• 

1 

it 

1 

M 

<  . 

i 

r 

n»  Hi*   9* 

O      /        V 

hicJki. 

c 

o 

o 

O     f      II 

0  od  oo 

!  18  00 

39.070 

. 

83.0 

MAximiim  at  30  houra  " 

1  33  08 

«  od  oe 

1  16  34 

39.960 

80.0 

Minimuiii  tt  14  lioun  - 

I   10  31 

4  (%  00 

1  18  13 

39.971» 

79.0 

Mean          -        - 

1   16  19.5 

6  00  00 

1   17  16 

39.943 

' 

76.0 

• 

« 

8  00  00 

1   16  44 

39.938 

75.0 

- 

10  00  00 

t   16  $1 

39.934 

74.0 

i 

Noon 

1   13  31 

89.936 

74.0 

- 

- 

U  00  00 

i  10  81 

39.940 

74.^ 

16  00  00 

1   16  01 

39.944 

i.    '  1 

76.0 

I                          • 

18  00  00 

(  31  46 

89.880 

83.0 

20  00  00 

1  33  08 

39.876 

' 

86.0 

• 

23  00  00 

1   18  50 

39.866 

86.0 

1 

AUGUST  4,  1840. 

0  Ob  00 

1  li  Id 

39.910 

85.0 

MajdmiUB  at  18  hours  - 

133  10 

S  00  00 

1  18  01 

39.910 

83.0 

Minimum  at  141ioQn  - 

1  U  00 

4  00  00 

I   17  53 

39.943 

81.0 

Moan   -      -        -        • 

1   17  06 

6  00  00 

1   17  00 

39.943 

' 

80.0 

8  00  00 

1   17  36 

39.968 

■ 

78.0 

* 

' 

10  00  00 

1  16  87 

89.968 

'76.0 

4 

• 

Noon 

I  n  36 

39.968 

• 

76.0  . 

14  00  00 

1  U  00 

39.968 

83.0 

< 

• 

16  00  00 

1  16  16 

39.900 

86,0 

« 

" 

18  00  0» 

I  33  10 

39.890 

89.0 

- 

30  00  00 

1  33  36 

39.886 

88.0 

,                            ■            V               ■ 

• 

3S  00  60 

• 

1   19  46 

30.880 

•     ■- 

•• 

._e ■     - 

86.0 

'    .                                             .          • 

f      .       . 

AUGUST  5,  1848. 

0  00  00 

!  17  41 

37.880 

. '         *^ 

84.0 

Maxinmni  at  18  hours  - 

1  3i  31 

3  oooa 

I  18  55 

39.875 

83.0 

l^nimuM  at  14  hours  • 

1   10  40 

400  00 

1  18  6fr 

89.880 

80.0 

Moan         -       -       • 

1   16^  0i5 

6  00  00 

1  18  84 

39.890 

78.0 

•, 

\ 

6  00  00 

1  17  59 

39.890 

t 

78.0 

• 

10  00  00 

i  17  80 

39.890 

'• 

78.0 

Noon 

1  13  40 

39.890 

80.0 

U  OO  00 

1  10  46 

39.910 

80.0 

» 

16  00  00 

1  16  41 

39.916 

• 

9 

83.0 

' 

18  00  00 

1  31  31 

39.900 

fr 

86.0 

'  • 

30  00  00 

1  19  56 

39.884 

* 

89.0 

t 

33  00  00 

1  18  58 

39.884 

91.0 

- 

1 

• 

1 

:  i^«3 
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MAOaSTICiX  ASD    ICBTKOBOLOCMeAI. 


AUGUST  «,  1840. 


h»  ffi-  8' 
0  00  00 
2  00  00 
4  00  00 
6  00  00 
8  00  00 
10  00  00 

Noon 
14  00  00 
16  00  00 

le  00  00 

30  00  00 
83  00  00 


f     n 

18  34 
18  24 
17  28 
17  09 
16  18 
15  21 
13  20 
10  38 
1^  52 
1  22  06 
1  19  48 
1  10  37 


29.900. 

29.900 

39.904 

29.904 

39.900 

29  900 

29.900 

29.900 

29.850 

20.832 

29.880 

29.782 


ThermomeMM. 


•4 


86.0 
78.0 
74.0 
71.0 
69.0 
68.0 
78.0 
74.0 
80.0 
82.0 
85.0 
87.0 


I  "f 


ft 


Mtttmom  at  18  lunm 
Minimoni  at  14  hom 
Mein 


1  23  06 
1  10  28 
1  le  14.5 


KXWAmKS. 


See  exftnoidiiiftiy  oVierTstioiM. 


AUaUBT  7,  1840. 


-?*T- 


0  00  00  1.  18  21 

2  00  00  1  18  17 

4  00  00  1   18  35 

6  00  00  1   17  !M 

8  00  00  1   16  59 

10  00  00  1  16  25 

Nooft  1  15  45 

14  00  00  1   12  17 

16  00  00  1   16  26 

18  00  00  1  21  59 

20  00  00  1  21  08 

22  00  00  1  18  39 


29.800 

84.0 

20.763 

. 

840 

29.736 

79.0 

29.736 

. 

82.0 

29.736 

82.0 

29.730 

82.0 

29.740 

81.0 

29.840 

840 

29.850 

84.0 

29.856 

83.0 

29.856 

78.0 

29.860 

68.0 

MaxiiiMimat  lOihdim 
Minimnm  at  14  boon 
Mean 


1  21  69 
1  12  17 
1  17  08 


8ee  estraoRfinaTy  ohser^ationa. 


AUOUST  8,  1840. 


0  00  00 
2  00  00 
4  00  00 
6  00  00 
8  00  00 
10  00  00 

Noon 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
20  00  00 
22  00  00 


15  43 

16  24 
16  01 

15  84 

16  05 
18  36 
16  36 
18  81 
36  57 
34  13 

1  31  87 
1  38  58 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 


39.850 

06.0 

29.864 

68.0 

29.864 

72.0 

29.864 

73.0 

29.834 

66.0 

39.880 

70.0 

39.876 

I    ' 

70.0 

29.900 

70.0 

29.920 

75.0 

29.920 

79.0 

29.920 

80.0 

29.944 

81.0 

MsinvBD  at  S»fcb«i  -  1  81  a7 
Mtnimiim  at  10  hows  -  i  13  26 
MeMi  *        -        -  1  22  81.5 


aBMAmKs. 


See  extiaovdinaiy  ohierr«ti«iift. 


n 


C  n*  1 


oMaavA'Mom  Aa  vFjk9Vi>aToit-<-l840. 


Auoucr  9| 

,  18M0. 

i 

1 

T1  iiwi  II M  mijiliii  H  ' 

1 

• 

^^ 

{ 

J 

1 

m 

<    • 

i 

£.  m.  «. 

O      f      ff 

Jhehei. 

o 

o 

1                                                              ' 

0  oe  00 

1  31  44 

39.960 

• 

79.0 

MaTimmn  at  lO-ltoon  -  1  31  51 

f  00  00 

1   17  46 

80.988 

74.0 

Mioinuim  at  13  boun  -  L  13  81 

4  00  00 

1   18  10 

30^038 

• 

70.0 

Mom          -        -        •  1  17  U 

6  00  00 

1  17  00 

30.084 

70.0 

^    •• 

8  00  00 

1   10  88 

30.034 

70.0 

*     .* 

10  00  00 

1  14  43 

30.068 

• 

69.0 

» 

Noon 

1  J2  31 

30.130 

• 

70.0 

•y          ' 

14  00  00 

1   13  30 

30.154 

75.0 

-■          ' 

16  00  00 

1   18  38 

30.143 

8o:o 

.- 

18  00  00 

1  31  M 

30.140 

01. 0 

<  . 

30  00  00 

1  31  83 

30.140 

88.0 

1 

92  00  00 

1   16  10 

30.140 

84.0 

AUOU8T  U 

1,  1840. 

1 

0  01^  00 

1  Ifi  69 

80.150 

. 

88.0 

Maximuski  itt80  liowa  -  134  04 

8  00  00 

1   18  39 

30.150 

* 

76.0 

MiHinramatUhours  -  L  11  14 

4  00  00 

I  18  14 

30.160 

70.0 

Mean          -       .        ^  i  17  89 

0  00  00 

1   17  46 

80.150 

^^• 

70.0 

4 

8  00  00 

1  16  36 

30.156 

^ 

68.0 

10  00  00 

1   16  48 

80.300 

\ 

66.0 

Noon 

1  13  01 

80.300 

-    ' 

65.0 

i 
\ 

14  00  00 

1   11   14 

30.350 

74.0 

; 

16  00  00 

1  18  63 

80.378 

83.0 

16  00  00 

1  13  41 

80.350 

' 

84.0 

• 

SO  00  00 

1  34  04 

80.333 

84.0 

• 

!»  00  00 

1  31  39 

30.380 

• 

84.0 

« 

AUOU8T  U 

rlMO. 

0  00  00 

1  17  05 

30.800 

1 

1 

83.0 

Maxinmin  al  30  hoon  -  1  33  00 

»  00  00 

1  15  01 

30.174 

76.0 

Minimtun  at  14  honn  •  1  10  18 

4  00  00 

1   16  89 

80.174 

74.0 

Mean          -        -        - 1  16  06 

6  00  00 

1  17  31 

80.160 

^ 

73.0 

.                               ' 

8  00  00 

1   17  44 

80. 150 

73.0 

• 

10  00  00 

1   15  ^7 

30.150 

% 

71.0 

f 

Norni 

1   11  01 

30.150 

70.0 

- 

14  00  00 

1   10  13 

80.164 

75.0 

/                                                     r 

16  00  00 

1   16  04 

30.140 

88.0 

• 

18  00  00 

1   19  17 

30.140 

87.0 

80  00  00 

1  33  00 

80.086 

86.0 

♦ 

88  00  00 

1   16  53 

30.080 

86.0 

«                                                                                                     '    * 

C  i"?*  3 


14 


KAQKCtlCAL  AMD   MBTXqiOI««leJLA 


AD6U8T  13,  ISM. 


0  00  04 

%  00  00 
4  00  00 
6  00  00 
8  00  00 
10  00  00 

Noon 
14  00  00 
10  00  00 
IB  00  00 
30  00  00 
22  00  00 


0  00  00 
t  00  00 
4  00  00 
6  00  00 
8  00  00 
10  00  00 

Noon 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
20  00  00 
22  00  00 


I 

\ 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 


16  28 
18  82 
18  08 

17  21 
16  86 
16  22 

18  17 
12  16 

20  26 
28  01 

21  00 

19  01 


1 
I 

1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 


17  69 

17  89 

18  16 

17  12 

18  01 
16  11 
11  48 
10  02 
16  86 

21  49 

22  29 

19  46 


Mehet. 
80.040 
80.080 
30.080 
30.030 
80.020 
30.010 
80.010 
30.010 
30.000 
29.980 
29.916 
29.900 


< 


88,0 
78.0 
76.0 
78.6 
72.0 
71.0 
74.0 
77.0 
84.0 
86.0 

89.0 
86.0 


MudniQiii  ftt  18  hoiliB 
Miniiiiom  «t  14  houM 
Mmui  •* 


0  '     fi 

1  83  01 
1   12  18 

1   17  88.6 


AUGUST  18,  1840» 


20.880 

84.0 

29.898 

82.0 

29.900 

80.0 

29.884 

80.0 

29.862 

80,0 

29.840 

78.0 

29.840 

78.0 

29.810 

79.0 

29.800 

79.0 

29.786 

78.0 

29.782 

77.0 

29.684 

78.0 

Moimiim  tt  20  hodn 
Miuimiim  at  14  hoau 
Mean         « 


1  28  29 

1  10  02 
1  16  16.6 


AOGUSr  14,  1840. 


0  00  00 

I  17  60 

29.668 

76.0 

Mludmotti  at  (8  hom  - 

1  24  16 

2  00  00 

1  17  60 

29.724 

1 

74  0 

MinimoBi  at  12  hmn  - 

1  12  04 

4  00  Otf 

1  18  11 

29.708 

73.0 

Main         •        •        • 

1   18  09.6 

6  00  00 

L  17  20 

29.784 

74.0 

# 

8  00  00 

I   16  69 

29.746 

74.0 

' 

• 

■        • 

10  00  00 

1   15  69 

29.760 

•' 

73.0 

» 

* 

Noon 

1  12  04 

29.790 

72.0 

14  00  00 

1   12  06 

29.818 

78.0 

■ 

16  00  00 

1   17  26 

29.826 

w 

84.0 

18  00  00 

1  24  16 

29.850 

1 

83.0 

20  00  00 

1  28  00 

29.860 

\ 

86.0 

• 

22  00  00 

1  20  27 

29.860 

« 

84.0 

« 

15 


[  17»  3 


(Ottm^AvnfM  MUf  wASKinaroMu^lMO. 


V 

'             .               . 

AUGraT16»  1840. 

• 

I 

- 

1 

• 

i 

if 

1 

1 

1 

J 

i 

1 

* 

>E 

p 

^ . 

* 

» 

A*  m.  tf* 

0      /      f 

Jk^ei* 

o 

o 

o 

o.   /  .  //; 

0  eo  00 

I  10  07 

80.860 

1 

80.0 

Mazimiim  at  18  bonni  -  1-  3t  18 

S  00  00 

1   17  31 

38.868 

78.0 

Minimimi  ot  14  boun  -  1  18  36 

4  00  00 

1  16  47 

30.883 

74.0 

Utui^       -                 -  1  18  68 

6  00  00 

1  14  36 

30.840 

73.0 

*                                               « 

8  00  00 

1  16  44 

30.086 

• 

68.0 

10  00  00 

1   18  86 

88.088 

66.0 

, ' 

Nmd 

1  14  38 

80.086 

66.0 

* 

» >                 1 

14  00  00 

1   10  36 

80.060 

- 

76.0 

X    -                                                                        .                                           •                         * 

le  00  00 

1   16  80 

80.063 

83.0 

< 

"» 

18  00  00 

1  88  10 

80.063 

84.0 

. 

30  00  00 

1  38  14 

80.063 

; 

86.0 

.,    ♦; 

8S  00  00~ 

1   18  14 

80.063 

84.0 

■'                                                  -             : 

AUGUST  H^  1840. 

0  00  00 

1  17  08 

80;0M 

6L0 

■  -•■■.          1,                 p. 

Misinnmi  ■!  30  boon  -  t  80  46 

8  00  00 

1  18  03 

80.110 

74.0 

MitiimmnaftUlioiin  -  1  10  86 

4  00  OO 

1  18  03 

80.1l<^ 

76.0 

Mmh  -       -                .  1  t1»  86 

6  00  OO 

1   17  84 

80.140 

.  * 

76.0 

'           ■                                        .        ^   '         T 

8  00  00 

1  17  04 

80.140 

74.0 

4          * 

10  00  00 

1  16  18 

80.140 

74.0 

*                                                          *•    ' 

Noon 

1  13  88 

30.160 

74.0 

. 

14  00  00 

1   10  86 

80.300 

76.0 

1                                                                                                              '                                         1 

16  00  00 

I  14  41 

80.316 

1 

78.0 

■•         . 

18  00  00 

1  38  81 

80.380 

80.0 

1                                          ■■             *.                 J 

30  00  00 

1  34  46 

80.340 

84  0 

.'«'«.' 

92  00  00 

1  31  88 

80.360 

88.0 

Auouorrn,  1840.                  ^ 

aoo  oa 

4   17  60 

88.0 

Mm.  at  18  ttd80hoiirv  1  83  86 

3  00  00 

1  16  38 

80^366 

80.0 

AGi^mwn  «l  14  iMn  -  1  It  84 

400  00 

1   17  41 

80.880 

76.0 

Mori  -                        -  1  M  40«6 

6  00  00 

1  17  86 

80.380 

73.0 

^                                                                        . 

^00  00 

1  17  14 

80.800 

• 

70.0 

** 

10  00  00 

1  14  66 

80.800 

70.0 

'      .                          .-'   ,.  c 

Noon 

1  11  61 

80.883 

71.0 

•                                                                                                    - 

14  00  00 

1  11  04 

80.870 

\ 

74.0 

i 

16  00  00 

I  1»  17 

80.804 

A 

.70.0 

.  •          1 

18  00  00 

1  33  86 

80.808 

r  83.0 

• 

30  00  00 

1  33  86 

80.883 

"           * 

83.0 

' 

23  00  00 

1  18  67 

80.874 

A        • 

80.0 

I  ITS  3 


16 


u^Mwria^u  A»»  lUDTawioiiOweAX 


■*■'<  . 


Auauar  is,  imp. 


A.  lit*  tf^ 
tO  00  00 
f  00  00 
4  00  00 
6  00  00 
8  00  00 
10  00  00 

Noon 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
80  00  00 
28  00  00 


1 

I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
i 
1 
1 
i 


f     tt 

16v88 

18  13 
17  80 
17  88 
16  88 
16  44 
13  85 
10  86 
16  61 
88  18 
83  87 

19  88 


80.874 
80.884 
80.400 
80.400 
80.884 
do  886 
8ad98 
30.484 
80.486 
30.400 
80.400 
80.360 


'■  \ 


i 


h 
^ 

S 


79.0 
77.0 
76.0 
76.0 
73.0 
78.0 
70.0 
70.0 
76.0 
8L0 
88.0 
88.0 


Mazimiim  tt  80  ko«» 
IfimnniBi  al  14  hoan 
liMn- 


Q    t    it 

1  88  S7 
1  10  86 
1  16  81.6 


AUGGVr  18,  1840. 


-f 


80.460 

78.0 

«).848 

76.0 

30.848 

71.0 

80.940 

- 

•9.0 

80.800 

07.0 

80.898 

66.0 

80.398 

66.0 

30.890 

78.0 

80.800 

80.0 

30.800 

88.0 

80.860 

88.0 

30.300 

88.0 

0  08  00 
8  00  00 
4  00  00 
6  00  00 
8  00  00 
10  00  00 

Noon 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
80  00  00 
88  00  00 


17  00 
17  66 
16  68 
1  13  06 
1  16  89 
1  18  06 
1  11  83 
1  10  86 
1  19  83 
1  33  36 
1  81  00 
1  81  33 


Maadaamtl  ISliowa 
MIniaiiimat  14  hoan 
Maa&-       •• 


I  88  86 

1  10  86 
I  17  00.6 


pm^-^^^^^mm 


AUGUST  80,  18:10. 


■  ■  ■^' 


-^f 


0  00  00 
8  00  00 
4  80  00 
6  00  00 
8  00  00 
10  00  00 

Noon 
14  00  00 
16  00  00 
IB  00  00 
80  00  00 
88  00  00 


1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 


17 

07  16 
66  19 

13  61 

14  86 
16  00 

18  64 

08  64 

19  86 
38  11 
31  31 
18  06 


80.800 
80.190 
30.170 
80. 1 30 
30.160 
80.160 
30.180 
30.140 
30.183 
30.100 
30.083 
80.4)60 


.*.w^ 


80.0 
76.0 
74.0 
74.0 
78.0 
70.0 
70.0 
73.0 
83.0 
86.0 
86.0 
88.0 


MndaMmid  18 hom  -  t  88  11 
Mi&dataimat4b«i»  -0  66  19 
Jteb-  -  1  08  46 


B0O  OXVMmUMIj 


** 


■•-•. 


^' tM- 


'<>■'■ 


IT 


C  m] 


OBS^ftlTATI^iro  AT  WA8BXVOTOV~1840. 


\ 

AUGUST  21 

I,  1840. 

i 

• 

J 

j 

1 
jj 

^m 

ThitflMNMtan. 

* 

■ 

< 

4 

1 

A.  m.  t. 
0  00  00 
2  00  00 
4  00  00 
6  00  00 
8  00  00 

10  00  00 
Noon 

14  go  00 

18  00  00 
18  00  00 
20  00  00 
22  00  00 

Off/ 

I  17  U 
1  18  21 
1   18  21 
1  18  27 
1  18  11 
1   14  27 
1  18  86 
1   11  01 
1  20  20 
1  21  48 
1  20  44 
1  18  66 

80.060 
30.060 
80.076 
80.080 
80  0»0 
30.060 
80.048 
30.082 
80. 106 
^0.082 
30.064 
30.038 

0 

o 

o 

84.0 
80.0 
78.0 
76.0 
74.0 
74.0 
74.0 
80.0 
84.0 
'87.0 
90.0 
90.0 

9      f      tf 

Muimatt  at  18  tern  -  1  21  43 
Minimum  at  14  hours  -1   1 1  01 
MMffl  *        •        -        •  1  16  22 

Sot  tttwwwtBiwKiy  obKryjtijni* 

AUGUST  2S 

i,  1840. 

0  00  00 
2  00  00 
4  00  00 
8  00  00 
8  00  00 
10  CiO  00 

Nooa 
14  Oo  00 
16  00  00 
18  00  00 
20  00  00 
22  00  00 

1  17  82 
1  17  28 
1  Oi  10 
1  16  48 
1  24  16 
1  13  37 
1  20  66 
1   14  27 
4   19  02 
1  23  11 
1  22  27 
1  20  11 

80  088 
80.062 
30.074 
80.064 
30  OoO 
30  064 
30064 
8a.0'0 
80.08S 
SOO^O 
30  03(i 

80.0*^6 

• 

870 
62.0 
81.0 
800 
800 
79.0 
79  0 
82  0 
86.0 
H8.0 
900 
900 

Mttrimun  at  8  hoan    -  1  24  16 
Minimum  at  4  hottxt     •  1  08  10 
Mean-       -       -       -  1  16  12.6 

BUUBSt. 

See  eslnioidinaiy  efaeervattone* 

AUGUST  2S 

1,  1840/ 

0  00  00 

2  80  00 
4  00  00 
6  00  00 
8  00  00 
10  00  00 

.Noon 
14  00  00 
18  OU  00 
18  00  00 
20  00  00 
22  00  00 

1  20  08 

1  lb  27 
1  16  26 
1   14  26 
1  22  11 
1   14  43 
1  26  27 
I  20  27 
1  19  66 
1  21  45 
1   19  44 
1   18  64 

30  820 

80.040 
30  000 
29.960 
29.0»0 
29.990 
29.9C0 
30.000 
30.000 
29.000 
29.900 
29.900 

« 

86.0 
83.0 
82.0 
80.0 
79.0 
78.0 
76  0 
82.0 
86  0 
88.0 
89.0 
88.0 

Maximum  at  12  houra  •  I  26  27 
Minimum  at  6  houra     -  1  14  26 
Mean  -        -        •        -  1  20  26  6 

nzxABKa. 

At  2A.  45fn.»wind  changed  suddenly 
from  8.  W.  See  extraordinsry  ob 
servations. 

s 


C  173] 
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MAOHBTIGAI.  AHU  If BTBOSOCiMieAL 


0  00  00 
2  00  00 
4  00  00 
6  00  00 
8  00  00 
10  00  00 

Noon 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
90  00  00 
82  00  00 


0  00  00 

5  00  00 
4  00  00 

6  00  00 
8  00  00 

10  00  00 

Noon 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
80  00  00 
88  00  00 


AUOUar  84|  1840. 


// 


14  64 

16  14 

17  33 
14  32 
19  66 
24  46 
10  86 

18  84 
17  08 

1  25  05 
1  83  25 
1  83  36 


I 


Inchet. 
80.900 
29.960 
29.960 
29.960 
29.970 
29.976 
29.998 
30.000 
80.038 
30.030 
30.011 
80.011 


.a 


86.0 
82.0 
81.0 
80.0 
78.0 
77.0 
76.0 
77.0 
81.0 
88.0 
87.0 
86.0 


// 


Maiimioft  at  18  homt  -  1 
Minimniii  at  14  houni  -  1 
Man  -        -        -        -  1 


86  06 
18  34 

18  49^ 


8aa  tbmtntimkM  during  a  tWfala 
avratit  from  %h,  iO«.  to  7A.  9t^m. 


AUGUST  Vb  1640* 


1  19  14 
1  00  14 
1  12  21 
1  23  62 
I  15  14 
1  18  40 
I  15  86 
1  15  14 
1  88  47 
1  24  10 
1  21  34 
1  20  84 


80.010 
30.0(0 
30.010 
30.010 
30.000 
30.003 
80.032 
30.050 
80.100 
.30. 100 
30.110 
30.120 


I 


86.0 
86.0 
86.0 
76.0 
76.0 
74.0 
78.0 
80.0 
84.0 
88.0 
83.0 
88.0 


MasiniaiaiCShMvl  -  I  84  10 
Mimanun  at  8  honia  -  1  00  14 
Man.  -        -  1  18  18 


8aa  4Xtiurdiiitt]r  obaarYitiMa. 


AtTQUST  80^  184a 


0  00  00 
8  00  00 
4  00  00 
6  00  00 
8  00  00 
10  00  00 

Noon 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
80  00  00 
22  00  00 


16  68 

12  88 
18  31 
14  20 
20  61 

17  16 
12  66 
16  33 
23  67 

1  23  67 
1  22  51 
1  19  60 


80.180 
30.160 
30.150 
30.168 
30.168 
30.168 
30.200 
30.200 
80.218 
80.204 
30.156 
30.164 


80.0 
72.0 
69.0 
67.0 
63.0 
62.0 
61.0 
70.0 
76.0 
79.0 
81.0 
80.0 


Max.  at  16  and  18fco«n  1  8»  67 
Minimunr  at  8  hoiiM  -  1  12  38 
Mean  -   .     -        ->       -  1  18  17,6 


See  axtraofdfiiMi^  obaamti( 


19 


C  n5i:i 


aMsaTJLtidVB  at  vfjosntimroS'^lMO. 


AUGU8T  %7,  1S40. 


0  00  00 


8  00  00 

4  00  00 

6  00  00 

8  00  00 

10  00  00 

Noon 

14  00  00 

16  00  00 

18  00  00 

20  00  00 

33  00  00 

.«..Mr 


I  15  65 
I  00  Oft 
1  17  86 
1  31  63 
I  33  04 
1  36  31 
1  14  53 
13  34 
1  18  61 
I  34  19 
1  33  60 
1   19  33 


1 


Inches. 
80.104 
30.130 
80.143 
30. 136 
30.136 
30. 138 
30.133 
30.144 
80.116 
30.118 
30.118 
30.078 


.a 

< 


I 


I 


78.0 
74.0 
71.0 
70.0 
67.0 
66.0 
65.0 
73.0 
80.0 
83.0 
83.0 
86.0 


AUGUOT  38,  1840. 


0  00  00 
8  00  00 
4  00  00 
6  00  00 
8  00  00 
10  00  00 

Noon 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
80  00  00 
83  00  00 


4     _ 


I  17  36 

1  13  88 

1  19  53 

I  14  57 

1  16  16 

I  18  33 

1  13  38 

1  10  14 

1  16  19 

1  30  46 

1  33  06 

1  30  40 


30.078 
80.078 

30.078 
30.078 
30.100 
30.100 
30.098 
30.104 
30.050 
30.050 
30.050 
30.060 


83. 

79. 
74. 
70. 
68. 
68. 
67. 
68. 
81. 
83. 
86. 
88. 


0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 


1 


AUGUST  39,  1840. 


0  00  00 
8  00  00 
4  00  00 
6  00  00 
8  00  00 
10  00  00 

Noon 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
80  00  00 
88  00  00 


io  19 
17  81 
#4  17 
16  81 
06  81 
09  15 


08  47 
1  08  49 
I 
1 

38  46 

31 


31  89 
36  31 


1 
1 


46 


80.075 
30  076 
30.106 
80.136 
80. 138 
30.136 
30. 136 
30.150 
80.140 
80.140 
30.160 
80.150 


86.0 
84.0 
83.0 
83.0 
80.0 
78.0 
77.0 
79.0 
83.0 
84.0 
83.0 
81.0 


Maximum  at  10  hom:s  -  1  36  31 
Mudmum  at  3  hoan  -  1  06  05 
Mean-  -  1  16  18 


BBV^ARKt. 


See  extraordinnry  obsenrttiont. 


Maximum  at  30  houn  -  1  Ss3  06 
Minimam  at  14  houtv  -  1  10  14 
Mean  •*        -        -        -  1   16  40 


RKXARKt. 


See  extraordinarv  obeervations. 


Maximum  at  18  houn  -  I  35  31 
Minimum  at  4  houn  -  1  04  17 
Mean-        -        -        -  I  14  19 


From  th.  to  3A.  45m.,  an  auroral 

arch,  extending  from  N.  E.  by  N. 

to  N.  W.  by  N. 
From  ih.  35m.  to  7h,  46m.,  the  atf 

rora  appeared  only  aa  a  diffuaed 

light  through  the  doods. 


C  m] 


90 


UAGVtriCAh  AfTD  MStSOftOLOttOAl 


Auouerr  so,  i84o. 

i 

1 

^m 

• 

-li 

g 

'■g 

1 

S 

^ 

ii 

' 

^ 

fi 

< 

.9 

< 

»•  9fl.    #• 

o    /    // 

iheto. 

o 

0 

e 

•   f    ff 

0  OU  00 

1   19  02 

30. 150 

75.0 

MazioMm  at  IShoon  • 

1  98  01 

2  00  00 

1  21   13 

30.150 

74.5 

Mioimina  at  14  hem  - 

1  10  91 

4  00  00 

1  20  19 

30.125 

74.0 

Moan        .       .       • 

1  99  U 

6  00  00 

1  21   13 

30.196 

74.0 

8  00  00 

1   19  22 

30. 122 

74.0 

10  00  00 

1   18  26 

80.132 

74.0 

Noon 

1  16  68 

80.122 

74.0 

14  00  00 

1  16  21 

80.192 

7«.0 

16  00  00 

1  23  26 

80.116 

840 

18  00  00 

1  28  01 

30.090 

87.0 

80  00  00 

1  27  82 

80.072 

87.0 

82  CO  00 

1  21  28 

80.088 

88.0 

AUGUST  81,  1840. 

0  00  00 

1  19  24 

80.024 

870 

Maodmam  at  90  hom  • 

1  98  08 

2  00  00 

1  17  24 

30.082 

, 

85.0 

Mintniiim  id  Ukom  - 

1   18  88 

4  00  00 

1  17  24 

30.032 

80.0 

Maui 

1  90  68.5 

6  00  00 

1  21  49 

30.032 

78.0 

8  00  00 

1  20  29 

80.000 

77.0 

10  00  00 

1  17  69 

80.000 

76.0 

Noon 

1  16  39 

80.000 

76.0 

14  00  00 

1   13  89 

30.026 

80.0 

, 

16  00  00 

I  18  16 

30.062 

1 

84.0 

18  00  CO 

1  26  05 

80.050 

88.0 

20  00  00 

1  28  08 

80.012 

84.0 

22  00  00 

1  24  86 

30.012 

84.0 

SEPTEMBER  1,  184C 

1. 

0  00  00 

1  21  82 

80.084 

82.0 

Maximum  at  20  hova  - 

1  98  M 

2  00  00 

1  20  Ad 

30.070 

78.0 

Mitttmnm  at   81io«n- 

1  19  06 

4  00  00 

1  19  68 

30.064 

76.0 

Maan         «       •        • 

1  18  60 

6  00  do 

1  19  16 

30.102 

76.0 

8  00  00 

1  12  06 

80.104 

73  0 

10  00  00 

1  14  42 

30.100 

G8.0 

Noon 

1  16  49 

80.115 

i             '   63.0 

14  00  00 

1  14  42 

80.144 

1   76.0 

16  00  00 

1  20  14 

80.150 

^   82.0 

18  00  00 

1  23  13 

30. 150 

1   80.0 

20  00  00 

I  25  52 

30.100 

>   81.0 

22  00  00 

1  32  80 

30.100 

1 

82.0 

% 
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IUMimTAn09»   AT   WAmiVBTCJt — IMO. 


8BPTEMBBR  3,  M40. 

• 

1 
J| 

I  BiCW0UMBHb  • 

i 

• 

II 

1 

j 

1 

m 

< 

< 

r 

A.  m.  #. 

o    /    // 

tuhe8» 

o 

o 

o 

0     /      // 

0  00  00 

1  80  07 

80.100 

80.0 

Mrrinmni  al  SOhowt  - 

1  34  10 

S  00  00 

1  10  85 

80.100 

' 

72.0 

Miaimnm  at  14  hovn  • 

1  18  07 

4  00  00 

I  16  84 

80.084 

1 

k 

66.0 

M«n 

1  18  8a5 

0  00  00 

I  19  10 

80.020 

63.0 

• 

8  00  00 

1  10  04 

39.996 

61.0 

10  00  00 

1  18  17 

39.996 

1 
1 

68.0 

Noon 

1  17  10 

39.960 

68.0 

- 

U  00  00 

1   18  07 

39.960 

71.0 

16  00  00 

1  17  86 

39.9S3 

;   79.0 

18  00  00 

1  88  16 

39.900 

:   85.0 

10  00  00 

1  84  10 

39.850 

'   86.0 

98  00  00 

1  83  89 

39.940 

87.0 

k ^- 

» 

' 

SEPTEMBER  8»  1840.                  ^ 

0  00  00 

1  31:  06 

39.884 

84.0 

Mazanvin  at  18  hoan  - 

1  38  09 

8  00  00 

1  19  89 

89.860 

84  0 

Minimiim  at  14  boon  • 

1  13  84 

400  00 

1  19  49 

39.070 

830 

Maan         •        .        . 

1  30  31.5 

6  00  00 

i  19  06 

39.900 

83.0 

* 

8  00  00 

1  18  64 

39.938 

81.0 

% 

10  00  00 

1   18  39 

39.980 

78.0 

NOM 

1   18  49 

39.950 

78.0 

14  00  00 

1  13  34 

80.000 

1 

78.0 

16  00  00 

1  33  84 

30014 

78.0 

18  00  00 

i  38  09 

80.050 

1 

73.0 

20  00  00 

I  25  87 

80  050 

78.0 

38  00  00 

1  20  18 

80.060 

78.0 

SEPTEMBER  4»  1040. 

0  00  00 

1   19. 61 

80.060 

73.0 

Maxianm  at  18  hmm  - 

1  36  59 

8  00  00 

1   19  48 

80.050 

i 

70.0 

MiuimniD  it  13  honn  • 

1  14  57 

400  00 

1   19  58 

80.080 

, 

64.0 

Main 

1  30  68 

6  00  00 

1  30  06 

80056 

60.0 

8  00  00 

1  19  48 

80.060 

600 

10  00  00 

1   19  01 

30.068 

590 

NOOA 

1   14  57 

30.100 

58.0 

14  00  00 

1  18  16 

80.186 

69.0 

16  00  00 

1  33  39 

80.160 

64.0 

18  00  00 

1  36  59 

30.143 

65.0 

80  00  00 

1  33  59 

30.116 

t 

66.0 

• 

88  00  00 

1  31  81 

30.100 

64.0 

1                         1 

0 
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KAAMBTtClX    AKO'  MBTBaaSKHIIOAll 


8EPTBMBBK  5«  .I«4e. 

1 
1 

1 

• 

n  from  true 
rutian. 

• 

1 

1 
1 

A    ^^ 

i 

1 

i    1 

1 

_  _■ 

4 

'' 

§ 

S 

A 

1 

1 

• 

.£3 

Y 

X 

& 

OQ 

< 

< 

IS 

h-  m,  8- 

o     t     // 

Inchu- 

1 

0               o 

1 

o 

o     /     // 

j     0  00  00 

1  30  14 

80.086 

( 

62.0 

MaxtoMim  at  18  houn  - 

1  87  30 

9  00  00 

1  20  46 

80;  086 

• 

62.0 

Minimum  at  14  houra  - 

1    18  48 

;     4  00  00 

1   19  06 

30.086 

, 

68.0 

Mean         .        •        • 

1  8a  08.6 

1     6  00  00 

1   18  56 

30.084 

610 

,     8  00  00 

1  17  66 

30.080 

60.0 

- 

10  00  00 

1   16  47 

30.018 

t 

69.0 

. 

1 

1      Noon 

1   15  39 

30.000 

68.0 

!  14  00  00 

1   12  49 

30.000 

680 

•" 

1 

1  16  00  00 

1  21  34 

30.032 

62.0 

1 

;   18  00  00 

1  27  30 

30.014 

64.0 

» 

■ 

20  00  00 

1  26  02 

30.000 

64.0 

S8  00  00 

1  20  46 

30.016 

■ 

66.0 

> 

• 

1 

1 

! 
1 

SBPTBMBSR  6»  1840. 

•                                                                  9 

0  00  00 

I  80  08 

30.084 

64.0     Mavimam  iit  80  how*  • 

1  86  16 

2  00  00 

I  19'  21 

80.060 

63.5 

Minimum  at  18  boon  - 

1  11  88 

4  00  00 

1  20  23 

30.070 

- 

60  0 

Mean          -        -        • 

1   19  04.6  i 

6  00  00 

1   18  62 

30.080 

58.0 

• 

1 

1 

8  00  00 

1   17  27 

30.094 

66.0 

1 

10  00  00 

1    16  39 

30.104 

55.0  , 

Noon 

1    11  53 

30.132 

64.0  , 

14  00  00 

I    14  36 

30.164 

64.0  , 

1 

,   16  00  00 

1   22  11 

30.184 

73  0  ' 

18  00  00 

1  24  05 

30.174 

74.0  : 

:  20  00  00 

1  26  16 

30. 174 

810  i 

22  00  00 

1 

1   20  11 

30. 176 

80.0 

\ 

1 

1 

SBPTBMBEB  7,  1840. 

0  00  00 

1  80  00 

.  SO.  170 

* 

78.0 

Mazimun  at  80  hoin  - 

1  86  68 

8  00  00 

1  81  08 

80.209 

70.0 

Mimmum  at  13  hoan  - 

1   18  11     1 

4  00  00 

I  20  22 

30.809 

64.0 

Maan         •        .        - 

1   18  38 

6  00  00 

1   16  03 

30.250 

62.0 

8  00  00 

1   17  29 

30.260 

1 

59.0 

10  00  00 

1   16  35 

30.278 

1 
1 

68.0 

Noon 

1   12  11 

30.286 

1 

68.0 

14  00  00 

1   14  35 

30.302 

( 

68.0 

' 

!  16  00  00 

1   19  22 

30.308 

« 

78.0 

18  00  00 

1  25  63 

30.276 

80.0 

20  00  00 

1  26  63 

80.260 

82.0 

22  00  00 

1  21  21 

30.260 

81.0 

^3 
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OBSfillVATIOMS    AT   WA8HI1I«TON«<^1MO. 


1 

1 

SEFTEMBKR  8,  1840. 

I 

1 

ji 

1 

• 

1 

1 

• 

1 

1 
1 

• 

9                 *    I 

1 

8 

1 

1 

< 

• 

< 

:e 

« 

* 

* 

A«  Hi.    J. 

o      t      ft 

huhe9» 

o 

O 

o 

o      /      // 

0  00  00 

1  81  10 

80.860 

i. 

77.0 

Mftiiviiim  ct  80  houts  - 

1  84  66 

2  00  00^ 

1  80  48 

8Q.860 

75.0 

Minimum  at  18  honni  - 

1  13  8» 

4  00  00 

1  80  46 

30.800 

78.0 

mmh         •    #    • 

1   19  17     1 

6  00  00 

1   10  69 

30.800 

70  0 

8  00  00 

1   10  88 

80.150 

68.0 

10  00  00 

1   18  38 

80.160 

65.0 

Noon 

1   18  38 

80.160 

64.0 

! 

U  00  00 

1   14  38 

80.160 

70.0 

. 

16  00  00 

1  80  87 

80.180 

t 

74.0 

t 

18  00  00 

1  88  37 

80.150 

, 

> 

79.0 

90  00  00 

I  84  66 

30.160 

80.0 

32  00  00 

1.81   17 

80.160 

80.0 

■-''''■   V        '                1  1        1       1 

SBPTEMBBR  0,  1840. 

OOO  00 

1  81  18 

1  80.160 

75.0 

Maximum  at  W  hoofa  - 

1  84  18 

2  00  00 

1  Ml  81 

80.100 

r 

74.0 

Minimum  at  14  hoort  - 

1   15  07 

4  00  00 

1  80  18 

80.064 

74  0 

Main      ,   -        -        - 

1   19  43i6 

6  00  00 

1  10  81 

80.050 

780 

8  00  00 

1   18  81 

80.000 

72.0 

10  00  00 

1  18  04 

80.000 

71.0 

Nooa 

1  17  69 

80  061 

68.0 

14  00  00 

1   16  07 

80.000 

78.0 

. 

16  OU  00 

1  88  58 

89.984 

77.0 

18  00  00 

1  M  18 

89.970 

81.0 

• 

80  00  00 

I  84  18 

89.950 

81.0 

S2  00  00 

1  81  88 

89.944 

■ 

88.0 

# 

ssrrEx&BB  10,  imo. 

« 

a  00  00. 

1  If  48 

88.888 

- 

79.0 

Meodmsm  at  18  hoam  - 

1  86  05 

S  00  00 

1  18  66 

88.988 

78.0 

MinnBum  at  14  hdoit  • 

1   18  16 

4  00  00 

1  80  63 

89  950 

76.0 

Metn 

1   19  10.6 

6  00  00 

1   18  68 

89.900 

■ 

76.0 

8  00  00 

1   18  08 

89.868 

74.0 

10  00  00 

1  18  88 

29.868 

74.0 

Noon 

1   16  80 

89.858 

71.0 

' 

14  00  00 

1  18  16 

89.858 

72.0 

16  00  00 

1  80  44 

89  880 

81.0 

18  00  00 

1  86  48 

89.836 

, 

81.5 

80  00  00 

1  86  06 

89.818 

69.0 

88  00  00 

1  88  IS 

89.816 

■ 

. 

70.0 

. 
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MAttMBtlCAL  AMD  MBTCOHOIiOOICAI^ 


SEPTEMBER  U,  1840. 

t 

•U 

1 
ii 

Th««« 

i 

• 

1 

1* 

, 

1 

1 

1 

< 

i 

ft 

A*  III*  #• 

0     /     // 

luhei. 

0 

e 

e 

O      t      It 

0  00  00 

1  81  18 

89.800 

66.0 

. I  38  83 

t  00  00 

1  80  87 

8{i.680 

66.0 

Minlmttni  «t  14  hoon 

-  1  13  41 

4  00  00 

1  80  88 

89.903 

63.0 

Motn 

.  1  81  06.fi 

6  00  00 

1  10  61 

39  936 

60.0 

8  00  00 

1  10  61 

39.906 

68  0 

10  00  00 

I  19  16 

39.910 

66.0 

Noon 

1  17  06 

89.964 

66.0 

14  00  00 

1  18  41 

39  986 

60.0 

* 

16  00  00 

1  19  66 

39.980 

680 

18  00  00 

1  88  88 

39.976 

64.0 

SO  00  00 

1  86  47 

39.980 

68.0 

%%  00  00 

1  88  19 

39.970 

67.0 

• 

SEPTEMBER  18»  1840. 

0  00  00 

1  80  84 

39.870 

65.0 

Msifatittai  «t  18  lwii» 

•  1  87  09 

8  00  00 

1  19  66 

39^76 

63  0 

Minimum  tt  14  hoozi 

-  1  10  38 

4  00  00 

1  80  20 

80  076 

69.0 

Matn                • 

•  1  81  033 

6  0)  00 

1  81   16 

80.095 

66.0 

8  00  00 

1   19  68 

80  160 

64.0 

4 

■ 

10  00  00 

1  18  84 

30.160 

58.0 

Noon 

1   17  16 

80  196 

63  0 

14  00  00 

1  16  ds 

80.350 

66.0 

16  00  00 

1  81  04 

80.3.<)0 

64.0 

• 

18  00  00 

1  87  09 

80.354 

67  0 

80  00  00 

1  26  67 

80.368 

69.0 

88  00  00 

1  83  43 

80.266 

78.0 

SEPTEMBER  18,  1840.                 ^ 

0  00  00 

1  80  45 

80.800 

68.0 

Mftdnram  at  30  hoon 

*1  87  85 

8  00  00 

1  81  81 

80  318 

60.0 

MittimiHtt  tt  14  hoon 

. 1   11  06 

4  00  00 

1  81  41 

80.844 

57.0 

Metn 

-  1  19  16 

6  on  00 

I  19  63 

8(1.360 

64.0 

8  00  00 

1  H  18 

30  354 

50.0 

* 

10  00  00 

1   18  24 

30  360 

48.0 

Noon 

1   15  63 

80.393 

47.0 

14  00  00 

1  11  05 

30.406 

56.0 

16  00  00 

1  31  87 

80408 

68.0 

18  00  00 

1  86  81 

30.374 

71.0 

30  00  00 

1  37  35 

30.350 

76  0 

88  00  00 

1  38  34 

80.886 

73.0 

f 
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f 

OBSERVATIONS  AT  WASHINGTON — 1840. 


SEPTEMBER  H,  1840. 


A.  m.  0* 
0  00  00 
9  00  00 
4  00  00 
6  00  00 
8  00  00 
10  00  00 

Noon 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
80  00  00 
S3  00  00 


9     *     rt 

1  30  47 
1  80  23 
1  30  33 
1  20  18 
18  26 
17  13 
14,63 
11  46 
16  58 
1  33  48 
1  34  57 
1  36  46 


Inches. 
80.336 
30.386 
30356 
30.352 
30.354 
30.848 
30.356 
30  370 
30.350 
30.303 
30.355 
80310 


Tharmometen. 


•I 


68.0 
60.0 
Ci9.0 
56.0 
65.0 
53.0 
61.0 
60.0 
70.0 
74.0 
78.0 
80.0 


MuTinwm  at  33  houti  -  1  36 
Minimum  it  14  houn  -  1  1 1 
Mean  -        - 1  18 


46 
46 
46 


SEPTEMBER  15,  1840. 


0  00  00 

3  00  00 

4  00  00 

6  00  00 

8  00  00 

10  00  00 

Noon 

14  00  00 

16  00  00 

18  00  00 

30  00  00 

S3  00  00 

—  -  -  ■  ■  1 
1  81  30 

30  830 

r      ■        

76.0 

MaTimum  at  80  houn  -  1  "SO  08 

1  80  34 

30.200 

1 

78.0 

Minimum  at  14  houn  -  1  18  3^ 

1  17  24 

30.300 

1 

80  0 

Mean                            .  1  19  46 

1   18  40 

30.150 

1 

80.0 

, 

1  20  04 

SO  150 

1 

78.0 

^ 

1  80  54 

80.150 

1 
1 

76.0 

1  13  34 

30.150 

56.0 

mxxA«Ki. 

1   13  37 

30.150 

64.0 

t 

1   18  43 

80.150 

* 
I 

78.0 

Thennomeler  for  8,  4,  6,  8,  and 

1  25  50 

30.100 

\ 

1 

80.0 

\0h,  probably  noted  10^  toobifl^ 

1  36  05 

30.100 

1 

84.0 

The  copy,  however,  agreee  with 

1  21   10 

30.100 

88.0 

the  original  record. 

SEPTEMBER  16,  1840. 


0  00  00 

80  27 

8  00  00 

19  51 

4  00  00 

19  51 

6  00  00 

27  41 

8  00  00 

18  47 

10  00  00 

17  56 

N50B 

14  21 

14  00  00 

14  28 

16  00  00 

17  28 

18  00  00 

23  22 

80  00  00 

26  46 

88  00  00 

88  03 

80.100 

30.100 

1 

30.100 

30.100 

30. 100 

1 

1 

80.100 

80.100 

30.100 

80.18d 

30.186 

1 

80.100 

t 

30.090 

80.0 
73.0 
68.0 
65.0 
60.0 
58.0 
66.0 
63.0 
76.0 
79.0 
88.0 
88.0 


r 


Maximum  at  6  houn  •  1  37  41 
Minimum  at  13  houn  -  1  14  81 
Mean  •        •  1  81  01 
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MAOXETICAI.   AVD    MXTXOaOLOOICAL 


3 

4 


A.  m,   i, 

0  00  00 

00  00 

00  00, 

6  00  00 

8  00  00 

10  00  00 

Noon 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
20  00  00 
22  00  00 


SEPTEMBER  17,  1840. 


o    / 


// 


1  21  42 
1  22  17 
16  60 
14  27 

14  3d 

15  43 


1  14  27 


1 
1 
1 
I 
1 


12  02 

18  29 
23  38 
26  12 

19  16 


Inches. 
30094 
30.110 
30.120 
30.110 
30.116 
30.100 
30. 100 
30.073 
30.076 
30.018 
29.980 
29.940 


Thermometers. 


1 


< 


I 


®    PS 

&5 


80.0 
73.0 
70.0 
66.0 
64.0 
64.0 
64.0 
68.0 
76.0 
79.0 
80.0 
78.0 


// 


Mazimom  it  20  hdon 
Minimum  at  14  hoiuv 
Mean     - 


1  26  12 
1  14  27 
1  20  19.6 


SEPTEMBER  18,  1840. 


0  00  00 

1   18  25 

29.940 

76.0 

Maximum  at  18hoani  -  1  34  31 

2  00  00 

1  20  50 

29.940 

73.0 

Minimum  at   6  honit  -  1  1 1  18 

4  00  00 

1   19  26 

29.920 

70.0  '  Mean          -        -        .  1  17  64.5 

6  00  00 

1   11   18 

29.910 

68.0  1 

8  00  00 

1   18  38 

29.878 

68.0 

10  00  00 

1   17  53 

29.880 

64.0 

Noon 

1  20  25 

29.920 

62.0 

14  00  00 

1   17  19 

29.932 

60.0 

16  00  00 

1   19  16 

29.982 

61.0 

18  00  00 

1  21  31 

?9.930 

62.0 

> 

20  00  00 

1  24  01 

29.930 

63.0 

22  00  00 

1  21   14 

29.912 

1 

62  0 

t 

SEPTEMBER  19,  1840. 

0  00  00 

1   19  21 

29.900 

64.0 

Max.  at  18  and  SO  homi  -  1 33  14 

2  00  00 

1   18  34 

29.900 

60. 0 

Minimum  at     13  hotui  -  1 17  55 

4  00  00 

1  20  32 

29  950 

570 

Mean                     -        •  1 20  84.6 

6  00  00 

1  21   15 

29.950 

55.0 

8  00  00 

1   18  27 

29.950 

53.0 

_ 

10  00  00 

1  18  15 

29.932 

52.0 

Noon 

1   17  55 

29.950 

52.0 

14  00  00 

1   18  17 

29.950 

53.0 

« 

16  00  00 

1   19  11 

29.950 

67.0  ' 

18  00  00 

1  23  14 

29.950 

70.0 

t 

SO  00  00 

1  23  14 

39.912 

74.0 

22  00  00 

1  21  44 

29.900 

75.0  , 

I 

27 
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0B3EBVATI0Nft   AT    WASHINGTON — ;1840. 


* 

• 

SEPTEMBER  80,  1840. 

'   1 

I 

• 

'     s 

k 

1 

a-g 

• 

1 

'i 

*XI 

9 

f  1 

, 

Mean 

1 

< 

• 

< 

6^ 

a 

A.  fTI*    8' 

9     t  .     If 

//leAtt. 

o 

o 

.      o 

* 

0   '/        // 

'     0  00  00 

1  SI  44 

39.900 

73.0 

Masiirram  at  20  boura   -  1  27  10 

t     2  00  00 

1  20  49 

39.9U0 

62.0 

Minimnm  at  14  honzi   -  1  14  16 

4  00  00 

1  20  06 

89.900 

67.0 

Mean  •        .        -        .  1  20  43 

6  00  00 

1  13  16 

29.900 

6t.O 

•     8  00  00 

1  19  26 

29.900 

63  0 

10  00  00 

1  IS  21 

29.860 

60  0 

Noon 

1  16  li 

29.83') 

60.0 

14  00  00 

1  14  16 

39.830 

68.0 

,   10  00  00 

1  32  22 

39.760 

68.0 

'  18  00  00 

1  26  10 

39  6^6 

71.0 

!  SO  00  00 

1  S7  10 

39.660 

76.0 

22  00  00 

1  25  01 

39.636 

76.0 

£ 

SEPTEMBER  31,  184 

10. 

!    0  00  00 

1  19  47 

39.624 

73.0 

Maximum  at  18houn  -  1  28  50 

2  00  00 

I  20  16 

29.700 

70.0 

Minimum  at  lOhoan  -  1  10  27 

4  00  00 

I   19  52 

29.723 

68.0 

Mean         -        -        -  1  19  38.6 

0  CO  00 

1   19  27 

29  772 

€4.0 

8  00  00 

1  18  62 

29.S00 

60.0 

10  00  00 

1  10  27 

29.850 

68.0 

1       Noon 

1  15  28 

29.900 

56.0 

14  00  00 

1   18  27 

29.938 

68.0 

16  00  00 

1  24  18 

29  986 

. 

66.0 

18  00  00 

1  S8  60 

29  976 

65.0 

f 

20  00  00 

1  21  47 

89.996 

67.0 

* 

22  00  00 

1  18  SO 

30.038 

66.0 

S 

SEPTEMBER  32,  184 

10. 

1 

0  00  00 

1  19  34 

30078 

63.0 

Maiimum  at  18  hoars  -  1  38  09 

,     2  00  00 

1  03  06 

80  1«8 

60.0 

Minimum  at   2  hOun  -  1  03  0j6 

.     4  00  00 

1  31   U 

30.168 

58.0 

Mean          .        -        .  1  15  07.6 

•     6  00  00 
8  00  00 

1  21   14 
1  10  59 

30.246 
30.264 

62.0 
48.0 

* 

RXWAnK4. 

10  00  00 

1  34  03 

30.333 

46.0 

At  U.,  indicationa   of  an  aurora. 

Noon 

1  13  44 

30.366 

44.0 

At  lA.  10/n.,  an  arch  fonnei].  Alti- 

14 00  00 

1  19  03 

80.383 

52.0 

tude,  8^.     Magnetic  bearing  on 

16  00  00 

1  S3  06 

30.400 

60.0 

the  horizon'  Eaet extremity,  N.E. 

18  00  00 

1  28  09 

30.374 

640 

byE. ;  centre^  N.  by  E. ;  western. 

20  00  00 

I  SO  15 

30.360 

66.0 

N.W.     See  ejrtraordiasjy  obser- 

22 00  00 

1  05  09 

30.332 

68.0 

vations. 

[  I'^-J  ] 
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MAORSTICAL   AND   METSOBOLO0ICAI. 


SEPTEMBER  S3,  1840. 


0  00  00 
8  00  00 
4  00  00 
6  00  00 
8  00  00 
10  00  00 

Xoon 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
SO  00  00 
SS  00  00 


fr 


19  62 
18  07 

16  13 
1«  24 

17  44 
I  81  32 
1  14  10 
1  16  29 
I  22  16 
1  24  39 
1  20  47 
I   12  22 


Inches. 
30.824 
30.820 
30.320 
30.360 
30.800 
80.300 
30.300 
30.300 
30.866 
30.308 
30.274 
30.250 


Thenaometars. 


• 

i 


i 


r 


68.0 
68.0 
52.0 
49.0 
49.0 
49.0 
52.0 
61.0 
67.0 
73.0 
75.0 
75.0 


Maximum  at  16  boon 
Minimum  at  22  houn 
Mean         -     -  -  . 


0  r  ff 

1  24  89 
1  12  82 

1  18  31.6 


msXABxa 

See  axtraordioazy 


JL 


SEPTEMBER  24,  1840. 


0  00  00 
2  00  00 
4  00  00 
6  00  00 
8  00  00 
10  00  00 

Noon 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
20  00  00 
22  00  00 


1  21  09 

1  12  29 

1  20  54 

1  18  59 

1  20  10 

I  25  28 

1  25  12 

1  18  47 

1  24  14 

I  28  49 

1  22  68 

1  17  47 


30.232 

70.0 

30.260 

69.8 

80.250 

. 

64.0 

30.273 

62.0 

30.280. 

61.0 

30.300 

y 

60.0 

80.320 

60.0 

30.350 

64.0 

30.374 

72.0 

80.866 

74.0 

80.380 

76.0 

30.324 

74.0 

Maximum  at  10  houn  -  I  26  28 
Minimum  at  2  houn  •  I  IS  29 
Mean    -   -   -  I  18  58.5 


llBXAVSa. 

extnotdinaiy  olieerTationi 


— I 


SEPTEMBER  26,  1840. 


0  00  00 
2  00  00 
4  00  00 
6  00  00 
8  00  00 
10  00  00 

Noon 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
20  00  00 
22  00  00 


1  14  27 
1  06  26 
1  20  22 
1  19  27 
1  18  82 
1  16  48 
1  18  27 
1  21  28 
1  21  08 
1  22  61 
1  20  34 
1  18  20 


30.324 

69.0 

80.880 

64.0 

80.360 

62.0 

30.360 

58.8 

30.346 

68.0 

30.364 

56.0 

30.364 

64.0 

80.372 

66.0 

30.381 

64.0 

80.360 

72.0 

30.316 

76.0 

80.804 

73.0 

Maximum  at  18  houn  - 
Minimum  at  2  houn  - 
Mean        -   - 


1  22  51  , 
1  05  26  i 
1  14  08    . 


mxMAHxa. 
See  extraordinazy  obaertations. 
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09SXBVATX0V8    AT    WASRZirOTOy — 1840. 


« 

SEFl'EMBER  26,  1840. 

— 

1 

it 

•  .      ' 

■   "     ■    ■ 

" 

1 

—  - 

. 

i 

/ 

j 

|| 

■ 

t 

II 

1 

1 

1 

1 

• 

r 

* 

« 

« 

< 

A 

i 

» 

A.  fn*  #• 

o     '/       »/ 

Inchei. 

O 

o 

0 

• 

0     /      // 

0  00  00 

1   18  00 

80.284 

69.0 

Maximum  at  18  botin  - 

1  26  27 

t  00  00 

1  17  10 

80.800 

62.0 

Minimmn  at  14  hottta  - 

1   14  26 

4  00  OO 

1  17  25 

80.800 

67.0 

Moan          -        -        - 

1   19  66.6 

4  00  00 

1  20  24 

30.288 

67.0 

- 

8  00  00 

1  18  33 

30.278 

68.0 

10  00  00 

1  19  48 

80.264 

68.0 

Noon 

I   16  41 

30.288 

68.0 

14  00  00 

1   14  26 

30.298 

61.0 

16  00  00 

1  20  24 

30.282 

71.0 

18  00  00 

1  26  27 

30.224 

74.0 

SO  00  00 

1  22  14 

30.200 

74.0 

2S  00  00 

1   19  60 

30.200 

77.0 

BEPTEMBER  27,  184 

0. 

0  00  00 

1   19  24 

30.200 

72.0 

Maxamum  at  18  houza  • 

1  23  26 

t  00  00 

1  20  20 

30.164 

70.0 

Minimum  at  14  houra  - 

1   14  67 

4  00  00 

1   10  29 

80.140 

69.0 

Mean         -        -        - 

1   19  11.6 

6  00  00 

1  18  22 

30.140 

62.0 

8  00  00 

1    17  31 

30.130 

62.0 

10  00  00 

1  17  64 

30. 106 

61.0 

Noon 

1  16  44 

30.050 

60.0 

14  00  pO 

I   14  67 

30.030 

64.0 

16  00  00 

1   17  48 

30.012 

71.0 

18  00  00 

1  28  26 

30  000 

69.0 

80  00  00 

1  22  04 

29.982 

69.0 

23  00  00 

1   19  04 

29.982 

68.0 

SEPTEMBER  28,  184 

0. 

1 

0  00  00 

1   17  66 

30.040 

68.0 

Maximum  at  18  houra  • 

1  24  02 

2  00  00 

1   17  44 

30,060 

66.0 

Minimum  at  12  houxa  - 

1   14  28 

4  00  00 

1   17  68 

30.100 

68.0 

Moan          «        -        • 

1  19  16 

6  00  00 

1  20  07 

30.110 

66.0 

♦ 

8  00  00 

1   16  10 

30. 123 

62.0 

10  00  00 

1  16  04 

80.133 

50.0 

NooQ 

1   14  28 

30.156 

60.0 

U  00  00 

1  14  29 

30.210 

67.0 

16  00  00 

1   19  28 

30.232 

67.0 

18  00  00 

1  24  02 

30.210 

68.0 

20  00  00 

1  29  89 

30.168 

72.0 

22  00  00 

1  21  22 

80.168 

78.0 

» 
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MAONXTICAL  AND  MSTBOROLOOICAL 


i 

1 
1 

SEPTEMBER  39,  1840. 

1 

1  ' 

Tbermometerf. 

• 
• 

s 

from  1 
lian. 

•if 

1 

1 

11 

• 

i 
1 

1 

1 

1 

c 

mm 

3 

1 

• 

J3 

01 

, 

X 

& 

(S 

< 

< 

0 

h'  fn.  9- 

0      f      If 

T'lcAev. 

0 

o 

t 
0     /    '/ 

0  00  00 

1  10  07 

30. 186 

64.0 

Mazinnim  at  80  honn  .» 1  33  S9 

3  00  00 

1   18  38 

80.318 

61. 0 

Minimum  at  13  hoUri  •  1  14  38 

4  00  00 

1   18  33 

80.350 

56.0 

Mean         •       •       •  1  19  (18.5 

0  00  00 

1   19  30 

30.354 

64.0 

8  00  00 

1   16  48 

80336 

48.0 

10  00  00 

1   15  43 

30.^86 

47.0 

Noon 

1  14  88 

30.356 

44.0 

14  00  00 

1   18  33 

30.373 

40.0 

1 

16  00  00 

1   16  13 

80.374 

65.0 

1 

18  00  00 

1  30  03 

30.336 

70.0 

80  00  00 

1  S3  39 

80.306 

72.0 

83  00  00 

1  31  33 

80.200 

72.0 

• 

\ 

3EPTfi 

MBER 

80,  184 

0. 

0  00  00 

1  30  09 

30.188 

68.0 

Maximnm  at  sehonn  •  I  84  17 

3  00  00 

1   13  34 

80.184 

63.0 

Minimnm  at  14  hoora  -1  13  35 

4  00  00 

1   13^5 

80.170 

60.0 

Mean          -        •        •  1  18  86 

6  00  00 

1   15  09 

30  166 

59.0 

8  00  00 

1  16  17 

30  158 

5a  0 

10  00  00 

1  30  80 

80.150 

57  0 

■ 
1 

Noon 

1   15  04 

SO.  136 

58.0 

14  00  00 

1   13  85 

80.188 

60.0 

16  00  00 

1   16  58 

80.090 

67.0 

18  00  00 

1  33  45 

80.054 

74.0 

30  00  00 

1  34  17 

80.0:^0 

69.5 

1 

33  00  00 

1  83  31 

30.050 

69.0 

■ 
* 

1 

OCT< 

3BER1 

,  1840. 

0  00  00 

1  31  43 

30.050 

69.0 

Maximum  at      honn  - 

3  00  00 

I  31  04 

30  050 

63.0 

Minimum  at      houra  - 

4  00  00 

1  17  33 

30.060 

6S.0 

Mean          -        .        • 

6  00  00 

1   17  30 

80.060 

60.0 

8  00  00 

1    15  85 

SO.  060 

59.0 

1 

10  00  00 

A       All     WV 

1   16  36 

80.060 

57.0 

1 

Noon 

BSKAmKa. 

14  00  00 

16  00  00 

At   noon,    found  tbe  euapeosioa 

18  00  00 

broken;    replnoed  it,   and  iu*-  | 

30  00  00 

pended  the  lonton  bar. 

33  00  00 

• 
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OBSBRY^^TIONS  AT .  W A8BIN6TON— r 1 840* 


1 

0CT0B££2,  1840. 

-    "J 

1 

S  fl 

Thermometers. 

■ 

5 

« 

O" 

1 

J 

|i 

■ 

i 

II 

• 

j 

1 

1 

1 

< 

< 

A.  191.    9* 

0      /      // 

Jnehea. 

0 

o 

0 

0       1       t§ 

0  00  00 

. 

Maximum  at       hoon  - 

8  00  00 

30. 148 

74.6 

Minimum  it      houra  • 

4  00  00 

30.164 

78.6 

Mean 

6  00  00 

30.160 

70.6 

8  00  00 
10  00  00 

80.160 
80.160 

68.0 
64.0 

Noon 

80.180 

67.0 

BSMABKl. 

14  00  00 

16  00  00 

Adjoatin^  the  inatniment 

18  00  00 

80.144 

78.0 

SO  00  00 

80.104 

81.0 

82  00  00 

80.098 

81.0 

OCTOBER  8,  1840. 

0  00  00 

30.086 

78.0 

Maximum  at      honxa  • 

2  00  00 

80.062 

76.0 

Miaimum  at      hours  - 

4  00  00 

80.080 

76.6 

Mean          -        -        - 

6  00  00 

1 

80  000 

76.5 

8  00  00 

29.974 

72  0 

BBXABKl. 

10  00  00 

29  974 

71.0 

Suspended  the  needle  in  the  re- 

Noon 

29.962 

1 

71.0 

versed  position,  (fiice  down,)  and 
found  the  deviation  of  the  mag^ 

14  00  00 

29.980 

70.0 

10  00  00 

80.061 

62.0 

netic  axis  from  the  line  joining 

18  00  00 

80.092 

60.0 

the  crosses  of  the  wires,  4'  \r\ 

%0  CO  00 

30.102 

62.0 

one-half  of  which  amount  is  ocf- 

22  00  00 

30.136 

64.0 

diii'u  to  the  obsenrations. 

OCTOBER  4»  1840. 

\ 

0  00  00 

80.168 

1 
1 

62.0 

Maximum  at      honrs  • 

2  00  00 

80.216 

66.0 

Minimum  at      houA  -                  ! 

4  00  CO 

1 

30.260 

1 

62.0 

Mean          ... 

6  00  00 

80.268 

49.0 

B  00  00 
10  00  00 

80.269 
30.274 

46.0 
48.6 

t 
1 

Xoon 

80.294 

1 

■ 

416 

mMfAnxs. 

14  00  00 

80.316 

'               49.0 

16  00  00 

80.320 

62.0 

Completing  adjustments. 

18  00  00 

ao.282 

68.0 

20  00,00 

22  00  00 

1 

cm} 
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MAONE7*ICAL  AND  METEOROLOGICAL 


OCTOBER  5,  1840. 

i 
1 

lination  from  true 
meridian. 

• 
• 

Thermometen. 

'^. 

1, 

a  * 

t 

9 

IB 

o 

.!a 

• 

• 

^ 

« 

m 

< 

< 

* 

h>  m.  8- 

o     f     ff 

Inches, 

0               o 

1 

0 

o     /     //      1 

0  00  00 

Maximum  at  .18  honn  - 

1  24  40 

2  00  00 

1 

Minimum  at  14  houra  - 

1   18  80 

4  00  00 

1  21   18 

30.224 

1 

1 

57.0 

Mean  -        -        .        - 

1  21  86 

6  00  00 

1  22  19 

30.230 

1 

51.0 

1 

8  00  00 

1  21  24 

30.230 

1 

48.0 

10  00  00 

1  21  24 

30.214 

1 

47.0 

1 
1 

Noon 

1  22  18 

30.214 

1 

440 

1 

14  00  00 

1  18  30 

30.222 

1 

51.0 

1 
1 

16  00  00 

1   19  46 

30.216 

66.5 

f 

1 

18  00  00 

1  24  40 

80.192 

71.0 

20  00  00 

1  23  31 

30.126 

76.0 

22  00  00 

1  24  11 

30.152 

73.0 

OCTOBER  6,  1840. 

0  00  00 

1  23  23 

30.122 

1 

68.0 

Maximum  at  1 6  houn  • 

1  24  4S 

2  00  00 

1  21  38 

30.146 

62.0 

Minimum  at  12  houn  - 

1   17  37 

4  00  00 

1   19  49 

30.134 

1 

i 

57.6 

Mean  -        -        - 

1  21   12.6 

6  00  00 

1   17  16 

,30.136 

1 

t 

55.0 

8  00  00 

1  17  18 

30.116 

1 

52.0 

10  00  00 

1   18  23 

30.120 

1 

49.0 

Noon   . 

1  17  37 

80.104 

;             '  48.0 

' 

1 

14  00  00 

1  19  14 

30. 108 

1 

1 

57.0 

• 

16  00  00 

1  24  48 

30.126 

f 

1 

) 

71.0 

18  00  00 

1  22  01 

30.106 

78.0 

20  00  00 

1  22  01 

30.074 

( 

82.0 

t 

1 

22  00  00 

1  20  67 

30.116 

81.0 

i 
1 

t 

OCTOBER  7,  1840. 

0  00  00 

1  20  06 

30. 100 

1 

72.0 

Maximum  at  18  hours  - 

1  21   29 

2  00  00 

1  20  39 

30.100 

t 

66.0 

Minimum  at  14  houia  • 

1  16  39 

4  00  00 

1   18  30 

30.116 

62.0 

Mean  •        •        -        - 

1   19  04 

6  00  00 

I   17  SO 

30.128 

58.0 

% 

8  00  00 

1   18  S3 

30.126 

1 

54.0 

10  00  00 

1  17  41 

30.133 

1                62.0 

1 

Noon 

1   19  36 

30.166 

50.0 

14  00  00 

1   16  39 

80.204 

59.0 

16  00  00 

1  17  41 

30.212 

72.0 

1 

18  00  00 

1  21  29 

30.214 

82.0 

1 

20  00  00 

1  20  67 

30.178 

82.0 

• 

- 

22  00  00 

1  20  42 

30.200 

80.0 

33 
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OBIAbRVATIONS  jiT  WASHIHOTOH— 1840. 


OCTOBER  8, 1840. 

• 

1 

1 

1 

1 

«S  jJ 

^9 

i 

!r 

• 

1 

1 

1 

Attad 

i 

r 

^    m.  «. 

0      /      '/ 

Irtcha. 

o 

0 

O 

« 

O       f      /f 

0  00  00 

1  20  33 

80.180 

74.0 

Maximum  at  18  houra  « 

.  1  23  04 

2  00  00 

1  20  08 

3U.200 

64.0 

Minimum  at  14  houn  • 

-  1  16  34 

4  00  00 

1  19  28 

80.200 

600 

Mean- 

.  1  19  49 

6  00  00 

1  19  01 

80.222 

58.0 

8  00  00 

1   18  37 

30.240 

55.0 

10  00  00 

I  18  80 

30.240 

61.0 

~              ■» 

Noon 

1  18  U 

80.250 

56.0 

14  00  00 

i   16  34 

30.300 

68.0 

16  00  00 

I  20  ft5 

80.3U0 

64.0 

18  00  00 

1  23  04 

80.300 

72.0 

20  00  00 

1  22  16 

30.260 

80.0 

22  00  00 

i 

1  22  81 

30.250 

S'i,0 

OCTOBEBO,  1810. 

0  00  00 

1   19  68 

30.^50 

70.0 

Maximum  at  18  houn  • 

1  21  55 

2  00  00 

1  19  51 

80.2H4 

63.5 

Minimum  at  14  houn  « 

.  1    l.>  24 

.     4  00  00 

1   19  51 

30.266 

58.5 

Mean^ 

.  1   18  39.6 

6  00  00 

1  19  42 

80.266 

55.0 

/ 

8  00  00 

1   18  27 

30.  ^'&8 

55.0 

10  HO  00 

1  16  28 

30.258 

56.0 

Noon 

1   16  28 

30.2.50 

68.0 

U  00  00 

1   15  24 

30.290 

60.0 

• 

16  00  00 

1   18  03 

30.2)6 

69.0 

!   18  00  00 

1  21  55 

80.238 

79.0 

■ 

20  00  00 

1  20  28 

30.214 

79.0 

- 

22  00  00 

1   18  46 

30.244 

82.0 

1 

OCTO 

BER  1 

0,  1840 

• 

0  00  00 
2  00  00 
4  CO  00 
6  00  00 
8  00  00 
10  00  00 

14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
20  00  00 
22  00  00 


18  34 

17  54 

18  01 
17  13 
17  26 
44  43 
13  54 

1  13  47 
I  18  29 
1  20  36 
1  20  09. 
1  24  30 


30.244 
30.240 
30  242 
30  248 
80.246 
80244 
30  204 
80220 
30  300 
30.256 
80.224 
30.208 


71.0 
64  0 
63.0 
59.0 
59.0 

6ao 

61.0 
64.0 
660 
66.0 
64.0 
64.0 


Maximum  at  22  houn  • 

.  1 

24  .30 

Minimum  at  14  houn  • 

.  1 

13  47 

Moan  -        •       •        • 

.  1 

19  08.5 

E  172  ] 
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teAONETICAL   AND   MSTEOROL06ICAL 


t 

OCTOBER  U,  1840. 

r 

• 

1 

1 

• 

Theniioni6terB. 

-a 

6 

1 
i 

sclination  firoi 
meridian. 

• 

• 

1 

m 

lb. 

1 

If 

. 

S 

^ 

< 

^ 

S 

h»  ffi*    8, 

^      1    '    M 

huHoB, 

o 

o 

0 

* 

Q    f    ff 

0  00  00 

1  ^1  21 

80.182 

62.0 

Maximum  at    0  boon  - 

I  21  21 

8  00  00 

1  20  60 

30.182 

62.0 

Minimum  at  14  hours  - 

1   11  02 

4  00  00 

1   17  04 

30.168 

1 

1 

6h0 

Mean          -        -        - 

1   16  11.5 

6  00  00 

1   17  18 

30.120 

t 

62.0 

8  00  00 

1   17  31 

30.060 

4 

62.0 

10  00  00 

1   16  21 

30.004 

t 

I 

62.0 

Noon 

1   14  63 

29.964 

1 
1 

62.0 

14  00  00 

I   11  Cf^ 

29.946 

1 

63.0 

16  00  00 

1   14  21 

29.890 

1 

69.0 

18  00  00 

1  21  00 

29.830 

i 

74.0 

20  00  00 

I  26  34 

29.800 

80.0 

22  00  00 

1   19  33 

29.770 

80.0 

\ 

OCTOBER  12,  1840. 

0  00  00 

I   18  64 

29.760 

76.0 

MQtimnm  at  18  hours  - 

1  23  31 

2  00  00 

1  )0  02 

29.760 

72.0 

Mihimum  at  14  hours  - 

I   14  46 

4  00  00 

I  16  50 

29.760 

70.0 

Mean          -        -        - 

1   19  08 

6  00  00 

I  17  31 

29.720 

66.0 

• 

8  00  00 

1  19  23 

29.710 

64.0 

« 

10  00  00 

1   18  23 

29.710 

62.0 

• 

Noon 

1   16  29 

29.700 

62.0 

f 

14  00  00 

1   14  46 

29.712 

70.0 

J 

16  00  00 

1   18  67 

29.760 

74.0 

18  00  00 

1  23  31 

2%  762 

78.0 

• 

20  00  00 

1  22  18 

29.800 

82.0 

■ 

22  00  00 

1  21  22 

29.850 

74.0 

• 

% 

OCTOBER  18,  1840. 

0  00  00 

1   19  59 

.29.860 

62.0 

Maximum  at.  18  houks  « 

i 

1  21  62 

2  00  00 

1  19  10 

29.900 

57.0 

Minimum  at  14  hours  - 

1   11  48 

4  00  06 

1   17  16 

29.960 

63.0 

Mean          -        -        - 

I   16  63.6 

6  00  00 

1  17  15 

29.972 

60.0 

8  00  00 

1   16  66 

80.000 

46.0 

f 

10  00  00 

1   16  49 

80.034 

44.0 

Noon 

1  18  37 

30.060 

42.0 

14  00  00 

1   11  48 

30.050 

64.0 

16  06  00 

1  18  11 

30.060 

63.0 

1 

18  00  00 

1  21  69 

30.060 

68.0 

■ 

• 

20  00  00 

1  21   17 

30.024 

68.0 

22  00  00 

1  19  14 

80.022 

65.0 

f 

v 

35 
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OBSSBV AXIOMS    AT.  WASHINGTON-*— 1640. 


} 

OCTOBER  14,  1840. 

1 

1 

1 

Thermometers. 

/ 

so 

o 

Declination  from  1 
meridian. 

• 

1 

i 

i 

6 

< 

k 

Magnetic  obser- 
vatory. 

n»  fn»  s*  ' 

Incht6. 

0 

o  > 

o 

o 

O       f       ff 

0  00  oo 

1   19  33 

80.000 

63.0 

Maximum  at  SO  iiours 

-  1  21   37 

%  00  00 

1  30  17 

39.998 

60.0 

Minimum  at  14  hours 

.  1   18  17 

4  00  00 

1   18  33 

30.000 

63.0 

Mean- 

-  1    17  3T 

6  00  00 

I   17  56 

30.000 

44.0 

8  00  00 

1   15  46 

39.993 

43.0 

. 

10  00  00 

1   16  47 

39.984 

39.0 

Noon 

1   15  56 

89.993 

i   38.0 

■ 

U  00  00 

1   13  17 

30.000 

,   44.0 

16  00  00 

.1   16  31 

30.028 

63.0 

18  00  00 

1   19  46 

30.016 

78.0 

30  00  00 

1  21  37 

39.970 

84.0 

» 

33  00  00 

1  20  46 

39.960 

* 

76.0 

■wA 

• 

OCTOBEB  16»  1940. 

0  00  00 

1  17  14 

30.960 

r 

78.0 

MaximiUD  at  80  hours 

-  1  28  38 

3  00  00 

1   18  56 

39.970 

• 

63.0 

Minimum  at  14  hours 

•  1  18  31 

4  00  00 

1   16  49 

39.990 

68.0 

Mean- 

-  1   17  31.6 

6  00  00 

1   17  84 

39.990 

65.0 

8  00  00 

1  17  84 

89.998 

63.0 

10  00  00 

1   16  13 

30.000 

63.0 

• 

Noon 

1   16  60 

30.060 

66.0 

14  00  00 

1   12  81 

80.064 

66.0 

16  00  00 

I  14  47 

30.013 

60.0 

18  00  00 

1   19  83 

39.993 

68.0 

# 

30  00  00 

1   33  33 

80.058 

73.0 

33  00  00 

1  30  03 

30.068 

64.0 

• 

« 

« 

OCTOBER  16,  1840. 

0  00  00 

.    1  19  17 

30.184 

- 

60.0 

MaTimum  at  80  hours 

# 
-  1  33  36 

8  00  00 

1  18  44 

80.144 

64.0 

Minimum  at  18  hours 

-  1  17  81 

4  00  00 

1   18  10 

30.198 

60.0 

Mean  -        -        - 

-  1  80  88 

6  00  00 

1   18  34 

30.313 

47.0 

r 

8  00  00 

1  17  34 

30.336 

44.0 

10  00  00 

1   17  65 

30.364 

43.0 

Noon 

1   17  31 

30.388 

38.0 

14  00  00 

1  18  40 

30.388 

16  00  00 

I  18  34 

30.303 

64.0 

18  00  00 

1  31  39 

30.884 

66.0 

30  00  00 

1  33  36 

80.873 

V 

y 

64.0 

33  00  00^ 

1  31  40 

80.363 

63.0 

C  i^«  ] 
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HAOJIEtlCAI.  AND    MBTXOaOI^OICAL 


J 

OCTOBER^  17,  1840. 

i 

1 

ThoraooMten. 

1 

» 

1 

1 

1 

t 

^ 

i  ■ 

• 

1 

1 

03 

1 

< 

i 

'• 

1 

h»  n,  #• 

^      t      It 

Inches. 

0 

0 

0 

0     /    // 

0  00  00 

1  21  38 

30.272 

58.0 

Maiittnim  at  22  honia 

.  1  23  31 

S  00  00 

1  16  13 

30.28-1 

480 

Minimum  at  14  hooni 

.  1  18  32 

4  00  00 

1   17  04 

30.92'<) 

48.0 

Msan          - 

.  1  18  31.5 

6  00  00 

1   17  01 

30.322 

40.0 

8  00  00 

1   16  06 

S0.3I2 

40.0 

10  00  00 

1  16  48 

30  332 

41.0 

Noon 

1  17  53 

30.334 

42.0 

14  00  00 

1   18  82 

:10.8)2 

46.0 

16  00  00 

1   16  28 

30.852 

52.0 

• 

18  00  00 

1  21  42 

30.350 

t 

57.0 

20  CO  00 

1  28  07 

30.384 

650 

22  00  00 

1  28  81 

30.334 

540 

• 

OCTOBER  18,  1840. 

4 

a  00  00 

1  18  50 

80.326 

52.0 

Marimum  at  10  hoan 

-I  27  43 

2  00  00 

1  19  16 

30.3*26 

-52  0 

Minimum  at  4  lioura 

.  1  13  06 

4  00  00 

I   18  06 

30.826 

52.0 

Mean 

..  1  20  24.5 

6  00  00 

1  14  20 

30.326 

52.0 

8  00  00 

1  18  57 

30.326 

63.0 

10  00  00 

1  27  48 

30.326 

64.0 

'• 

Noon 

1  21  30 

30.326 

55.0 

14  00  00 

1  21  30 

30.840 

58  0 

J 

16  00  00 

1  19  28 

30.342 

62.0 

- 

18  00  OU 

1  22  51 

80.300 

62.0 

20  00  00 

1  24  02 

30.280 

65.0 

■ 

22  00  00 

1  22  58 

30.270 

' 

64.0 

• 

OCTOBER  19,  1840. 

J 

• 
0  00  00 

1  20  16 

80.268 

62.5 

Maximum  at  T8  houra 

.  1  25  54 

2  00  00 

1   18  27 

30.268 

62.0 

Minimum  at   4  houn 

.  1  12  87 

4  00  00 

1  12  27 

30.258 

62.0 

Mean 

.  I  19  10-6 

6  00  00 

1   18  45 

30.250 

■ 

62.0 

8  00  00 

1  20  48 

30.200 

60.0 

10  00  00 

I  19  07 

30.200 

61.0 

Noon 

1  23  24 

30.196 

60.5 

14  00  00 

1   17  53 

30.204 

62.5 

• 

16  00  00 

1  22  09 

30.180 

72.0 

18  00  00 

1  25  54 

30.144 

77.0 

20  00  00 

1  23  15 

30.110 

79.0 

■ 

22  00  00 

1  21   13 

^0.090 

• 

76.0 

^ 

37 
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OB8SBVATXOt78    AT   WASHINGTON — IB40. 


OCTOBER  20,  1840. 

• 

1 

1 

Tharmometen. 

is 

1 

1^ 

\ 

1 

it 

! 

• 

j 

i 

< 

i 

e 

A*  fit*   9» 

0     /     // 

Inches. 

0 

0 

O     f     *t 

0  00  00 

]   13  14 

3U.U90 

73  0 

Maximum  at  14  hours  •  1  24  17 

2  01)  00 

1  09  55 

30.090 

72.0 

Minimum  at   2  houn  -  1  09  55 

4  00  00 

1  12  4!S 

30.100 

70.0 

Mean          -        -        -  I   17  06 

6  00  00 

1  17  61 

30.100 

68  0 

8  00  00 

1  23  13 

80.080 

67.0 

10  00  00 

1   18  ftl 

80.070 

67.0 

Noon 

1  16  45 

30  058 

67.0 

J 

14  00  00 

1  24  17 

30.068 

63.0 

16  00  00 

1   18  41 

80.050 

68.0 

16  00  on 

1   18  53 

80  050 

69.0 

SO  00  00 

1  18  48 

80.050 

70.0 

S2  00  00 

1  19  48 

30.028 

70.0 

OCTOBER  81,  1840. 

0  00  00 

1  10  56 

80.028 

70.0 

Maximum  at  18  houra  •  1  26  13 

2  00  00 

I   U  54 

30.048 

6^.0 

Minimum  at    4  hours  •  1  09  80 

4  00  00 

1  09  30 

30.048 

66  0 

Mean          -       -       -  1  17  51.5 

6  00  00 

I   14  45 

30.010 

66.0 

8  00  00 

1   18  48 

29.992 

66.0 

■ 

10  OO  00 

1   18  23 

29.968 

64  0 

BCXAmXS. 

Noon 

1  22  23 

29  950 

64  0 

14  00  00 

1   13  14 

29.968 

64  0 

See  extraoidinary  dbaenrations. 

16  00  00 

1   17  39 

29.018 

65.0 

18  00  00 

1  28  13 

29.850 

68.0 

20  00  00 

1  28  96 

29  791 

68.0 

22  00  00 

1  24  04 

29.819 

67.0 

• 

• 

OCTOBER  22,  1840. 

W 

6  00  00 

I  21  44 

29.819 

70.0 

Maximum  at  20  hours  -  1  23  21 

2  00  00 

1   18  11 

29.810 

72.0 

Minimum  at  14  hours  -  1  15  36 

4  00  00 

1   14  43 

29.800 

70.0 

Mean          -        -        •  1  19  28.5 

6  00  00 

1  17  01 

29.850 

68.0 

8  00  00 

1   16  50 

29.853 

66.0 

10  00  00 

I   18  17 

29.861 

58.0 

Npon 

I   17  44 

29.920 

58.0 

14  00  00 

1   15  36 

29.970 

57.0 

16  00  00 

1  20  59 

30.000 

58.0 

• 

18  00  00 

1  23  02 

30.002 

63.0 

" 

20  00  00 

1  23  21 

30.014 

67.0 

" 

22  00  00 

1  22  40 

30.100 

69.0 

[  172] 
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MAON£TICAL   AND    M£TEOR0L0OICAl< 


OCTOBER  28,  1840. 

1 
1 

1 

1 

eciination  from  true 
meridian. 

Thermometen. 

1. 

1 

ttadied. 

• 

Magnetic  obser- 
vatory. 

\ 

1 

• 

1 

Pi 

n 

<  . 

< 

S 

i 

i 

A.  9n«    8* 

Of// 

Inches. 

o 

o 

o 

0     /      " 

0  00  00 

1   19  24 

30. 100 

60.0 

Mazimtun  at  20  hoars  - 

1  26  06     1 

2  00  00 

1  16  83 

30.091 

62.0 

Minimtim  at   4 hours- 

1  13  42     ; 

4  00  00 

1   13  42 

30.086 

• 

60.0 

Mean          ... 

1   19  24 

6  00  00 

1  22  09 

30.072 

47.0 

» 

8  00  00 

1  22  14 

30.053 

46.0 

10  00  00 

1   16  19 

30.058 

46.0 

Noon 

I   17  15 

30.056 

45.0 

14  00  00 

1   16  3d 

30.050 

52.0 

1 

16  00  00 

1   18  61 

30.012 

. 

66.0 

■ 
I 

18  00  00 

1  22  26 

29.960 

64.0 

20  00  00 

1   25  06 

29.910 

68.0 

22  00  00 

1  21   16 

29.912 

68.0 

m 

OCTOBER  24,  1840. 

0  00  00 

1   17  42 

29.900 

64.0 

• 

Maximum  at  20  houra  - 

1  24  36 

2  00  00 

1   17  42 

29.900 

60.0 

Mmimum  at  14  houn  - 

1  16  04 

4  00  00 

1  18  33 

29.910 

69.0 

Mean         -        .        - 

1  20  19.5 

6  00  00 

1   18  44 

29.930 

66.0 

8  00  00 

1  19  61 

30.000 

64.0  \ 

10  00  00 

1   17  16 

80.040 

60.3 

' 

Noon 

1  21  22 

30.112 

47.0 

! 

14  00  00 

1  16  04 

30.160 

49.0 

16  00  00 

1  17  13 

80.220 

50.0 

■* 

B 

18  00  00 

1  21   09 

30.200 

53.0 

20  00  00 

1  24  36 

80.180 

68.0 

V 

22  00  00 

1  21  43 

80.172 

■ 

68.0 

OCTOBER  26,  1840.                                   ^ 

• 

0  00  00 

1  20  36 

30. 172 

62.0 

Maximum  at  20  houn  ^ 

1  27  26 

2  00  00 

1  20  01 

30.161 

46.0 

Minimum  at  12  houn  - 

1  18  40 

4  00  00 

1   19  56 

30. 142 

42.0 

Mean         .        .        ^ 

1  28  03 

6  00  00 

1   19  11 

30.120 

40.0 

8  00  00 

1  20  42 

30.102 

« 

36.0 

> 

10  00  00 

1  19  33 

30.072 

86.0 

i^oon 

1   18  40 

30.068 

- 

39.0 

14  00  00 

1   19  00 

30.074 

89.0 

16  00  00 

1  21  14 

30.010 

47.0 

18  00  00 

1  24  50 

29.968 

45.0 

20  00  00 

1  27  26 

29.960 

48.0 

22  00  00 

1  23  34 

29.968 

46.0 

39  t  ^"^^  ] 

0B8BBVATI0NS    AT   WASHINGTON-^! 8'40. 


OCTOBER  26,  1840. 


h»  fii«  <« 
0  00  00 

3  00  00 

4  00  00 
6  00  00 
6  00  00 

10  00  00 

Xoon 
14  00  00 
16  00  00 
16  00  00 
20  00  00 
22  00  00 


I 

§ 

I 


I 


21  09 
21  22 
20  38 
20  61 
19  64 
19  64 
1  20  00 
1  18  21 
1  20  43 
1  23  04 
1  23  66 
1  21  18 


Inehes. 
29.992 
80.020 
30.000 
30.000 
29.976 
29.976 
30.000 
30.032 
30.036 
30.040 
30.060 
30.100 


Tliflnn<N3Mlfiin> 


< 


40.0 
36.0 
86.0 
36  0 
34.0 
84.0 
32.0 
34.0 
39.0 
440 
45.0 
46.0 


/f 


Msximiim  at  20  houn 
Mimnmin  at  14  houn 
Mdan  •        -        - 


1  23  56 
1  18  21 
1  21  08.5 


OCTOBER  27,  1840. 


0  00  00 
2  00  00 
4  00  00 
6  00  00 
8  00  00 
10  00  00 

Noon 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
20  00  00 
22  00  00 


1  21  56 

30.110 

1  21  60 

30.150 

1  21  50 

30.260 

1  21  38 

30.25;2 

I  21  60 

30.260 

1  19  44 

30.300 

1  20  48 

30.360 

1  17  21 

30.380 

1  21  16 

30.390 

]  23  38 

30.360 

1  22  68 

80.282 

1  21  45 

30.282 

40.0 
88.0 
88.0 
34.0 
33.0 
34.0 
28.0 
34.0 
40.0 
47.0 
49.0 
47.0 


Maximmn  at  18  hoon 
Mininmni  at  14  hoim 
Mean  .... 


1  23  38 
1  17  21 
1  20  29.6 


OCTOBER  28,  1840. 


0  00  00 
%  00  00 
4  00  00 
6  00  00 
8  00  00 
10  00  00 

Noon 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
20  00  00 
22  00  00 


20  49 
20  66 
07  58 
12  23 
19  46 
18  04 
17  08 
22  26 
24  08 
1  23  17 
1  21  28 
1  20  U 


30.^82 

44.0 

30.282 

40.0 

30.240 

88.0 

30.230 

■ 

44.0 

30.226 

89.0 

30.217 

39.0 

30.204 

40.0 

30.204 

44.0 

30.216 

49.0 

30.164 

57.0 

30.142 

60.0 

30.124 

* 

69.0 

Maximmn  at  16  boon 
Minimum  at  4  hoon 
Mean- 


1  24  08 

1  07  68 
1  1 6  O0.5 


Fiom  4  luran  tUi  daylif ht,  (noon, 
GMogen, )  a  diffiued  light  in  tha 
nocthflin  horisQin.  Sea  extiaor* 
dittaiy  obaecvationa. 
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MAONETICAL   AMD    METEOROLOOICAL 


OCTOBER  29,  1840. 

1 

i  s 

Thermometen. 

1 

1 

|| 

1 

■m 

If 

• 

1 

1 

1 

1 

.b 

1^ 

s 

Q 

n 

< 

< 

fC 

1 

h»   fll<    B* 

o     /     // 

tnehti. 

O 

0 

o 

O       '      ft 

0  00  00 

1  19  18 

80.124 

67.0 

Maximum  at  20  houn  - 

1  26  61 

8  00  00 

1    18  01 

30.126 

56.0 

Minimum  at  14  houn  - 

I   16  30 

4  00  00 

1  20  28 

30.132 

, 

56.0  1  Moan         .       .       . 

1  21  10.5 

6  00  00 

1  21  06 

30.140 

64.0  ! 

8  00  00 

1  19  10 

30.070 

64.0 

10  00  00 

1  24  48 

30.008 

67.0 

Noon 

1   16  38 

29.980 

68.0 

14  00  00 

1   16  30 

29.910 

58.0 

16  00  00 

1   19  55 

29.792 

600 

18  00  00 

1  25  24 

29.684 

62.0 

80  00  00 

1  25  61 

29.566 

' 

62.6 

22  00  00 

1  22  10 

29.544 

64.0 

t 

OCTOBER  30,  1840. 

0  00  00 

1  20  28 

89.550 

65.0 

Maximum  at    8  houn  • 

1  28  59 

8  00  00 

1  20  14 

29.650 

62.0 

Minimum  at  14  houn  - 

1   17  40 

4  00  on 

]  20  14 

29.654 

64.0 

Mean         ... 

I  28  19.5 

6  00  00 
8  00  00 

1  18  82 
1  28  69 

29.600 
29.614 

60.0 
66.0 

10  00  00 

I  18  OS 

29.614 

57.0 

BXXABXt. 

Noon 

1  19  02 

29.660 

67  0 

14  00  00 

1   17  40 

29.700 

56.0 

Sea  extraoidinaiy  obMrrationa.        | 

16  00  00 

1  18  42 

29.^00 

68.0 

18  00  00 

1  83  46 

29.710 

69.0 

20  00  00 

1  24  46 

29.700 

58.0 

22  00  00 

1  20  69 

29.700 

58.0 

OCTOBER  31,  1840. 

0  00  00 

1  20  59 

29.750 

56.0 

Maximum  at  22  houn  - 

1  24  49 

2  00  00 

1  20  58 

29.800 

62  0 

Minimum  at  16  houn  - 

1   17  28 

4  00  00 

1   19  42 

29.861 

62.0 

Mean         .        -        . 

1  21  08.5 

6  00  00 

1   19  47 

29.860 

50  0 

8  00  00 

1   19  38 

29  870 

46.0 

^ 

10  00  00 

1  18  44 

29.878 

46.0 

Noon 

I  17  63 

29.900 

42.0 

14  00  00 

1   17  64 

29.950 

43.0 

16  00  00 

1   17  28 

29.920 

480 

18  00  00 

1  22  20 

29.900 

6.1.0 

20  00  00 

1  24  29 

29  900 

55  0 

22  00  00 

1  24  49 

29.950 

1 

640 

41 
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OBSERVATIONS    AT    WasHIKCTON — 1840. 


NOVKlfBElt  1,  1840. 

• 

09 

» 

# 

GOtt 

h 

mm 

1 

. 

time, 

i 

Deter. 

^ 

J 

•ll 

i 

8 

1 

i 

1 

X 

& 

n 

< 

s 

hm      ffl.        8' 

o    /      // 

Inehet. 

o 

o 

0 

o    /     // 

0  00  00 

1  22  12 

29.980 

50.0 

Maxxmum  at  20  houn  • 

1  23  50 

2  00  00 

1  20  60 

80.009 

46.0 

Mmimum  at  14  houn  - 

I  16  45 

4  00  OO 

1  20  06 

30.044 

43.0 

Mean         .        •        . 

1  20  20.5 

6  00  00 

1  20  06 

30.072 

41.0 

i 

8  00  00 

1  20  29 

30.080 

39.0 

10  00  00 

1   18  37 

30. 130 

38.0 

Noon 

1   19  29 

30.162 

38.0 

14  00  00 

1  16  48 

30.224 

44.0 

16  00  00 

1   18  36 

30.268 

48.0 

■ 

18  00  00 

1  22  41 

30.266 

56.0 

20  00  00 

1  28  66 

30.250 

62.0 

38  CO  00 

• 

1  23  08 

30.250 

63.0 

NOVEMBER  2,  1841 

h 

0  00  00 

1  23  23 

30.258 

55.0 

Maximum  at  18  hours  - 

1  24  36 

2  00  00 

1  21  13 

30.272 

50.0 

Minimum  »t  18  Knim  - 

1  18  01 

4  00  00 

I   19  46 

30.292 

46.0 

Maan 

1  21  18,6 

6  00  00 

1  18  40 

30.310 

42.0 

8  00  00 

1   19  37 

30.310 

39.0 

10  00  00 

1  18  47 

30.340 

37.0 

Noon 

1   ]9  66 

30.840 

37.0 

14  00  00 

1   18  42 

30.376 

44.0 

16  00  00 

1   18  01 

30.400 

47.0 

18  00  00 

1  24  36 

30.382 

54.0 

j 

20  00  00 

1  24  12 

30.358 

66.0 

1 
t 

28  00  00 

« 

1  21  51 

30.394 

58.0 

NOVEMBER  8,  184( 

>. 

0  bo  00 

1  20  59 

30.864 

53.0 

Max.  «t20  and22  houn  - 

1  28  OS 

2  00  00 

1  19  28 

30.356 

51.0 

Minimum  at  16  houn  - 

1  14  46 

4  00  00 

1  20  31 

30.388 

45.0 

Mean         .       •       . 

1  18  57 

6  00  00 

1  20  53 

30.316 

44.0 

8  00  00 

1  20  32 

30.304 

42.0 

10  00  00 

1  19  46 

30.286 

41.0 

Noon 

1  18  67 

30.268 

39.0 

14  00  00 

1   17  14 

80.268 

47.0 

16  OO  00 

1   14  45 

30.250 

49.0 

18  00  00 

1  21   15 

30.200 

56.0 

20  00  00 

1  23  09 

30.154 

64.0 

22  00  00 

1  28  09 

30.163 

64.0 

6 


C  172] 


42 


MAGNEtlCJLL   AUB    MBTEORdLOOlGAL 


■  ■  i- 


NOVEMBER  4,  1840. 


to 
O 

I 
I 


0  00  00 
2  00  00 
4  00  00 
6  00  00 
8  00  00 
10  00  00 

Noon 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
20  00  00 
22  00  00 


0  00  00 
2  00  00 
4  00  00 
6  00  00 
8  00  00 
10  00  00 

Noon 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
20  00  00 
22  00  00 


& 


a 
S 


Si 


I 


0  f     ff 

1  21  40 
1  21  40 
I  22  36 
1  22  29 

23  34 

24  08 
20  45 
18  37 


1 
1 
I 
I 
1  20  34 


21  27 
23  00 

22  20 


1 
I 


Inches. 
dd.l60 
30.139 
30. 127 
30.111 
30.111 
30.107 
30.100 
30.119 
30. 120 
30.080 
30.070 
80.070 


ThcruiouHtofi* 


I 
•1} 


§9.0 
62.0 
46.0 
44.0 
41.0 
41.0 
41.0 
48.0 
55.0 
63.0 
69.0 
68  0 


o    / 


tf 


Mazimtnn  at  10  hoiav 
Mimmtnn  at  14  boors 
Mean 


124  08 
I  18  87 
1  21  22.5 


NOVEMBER  5,  1840. 


1  21  45 

1  21  02 

1  20  09 

1  21  03 

1  21  41. 

1  19  46 

1  19  02 

1  19  02 

1  20  18 

1  23  19 

1  22  00 

1  20  45 


30.090 

61  0 

30.090 

55.0 

30.084 

52.0 

30.100 

48.0 

30.098 

46  0 

30.098 

44.0 

30.100 

41.0 

80  100 

48.0 

80.098 

52.0 

30.050 

64.0 

30  012 

60.0 

30.000 

62.0 

Maximum  at  18  boun  -  I  23  19 
Mm.  at  12  and  14  hours  -  1  19  02 
Mean  -        -        -  1  21*  10.5 


i,   m 


NOVEMBER  6,  184C 

I 

0  00  00 

I  18  66 

80.000 

' 

66.0 

Maximum  at  22  hours  •  1  24  49 

2  00  00 

1  19  23 

20.980 

62.0 

Miniihum  at  14  hows  -  1  16  36     i 

4  00  00 

1  19  28 

29.988 

50.0 

Mean         •        -        -    1  20  37.5 

6  00  00 

1  18  32 

30.000 

49.6 

8  00  00 

1   17  64 

29.982 

48.0 

10  00  00 

1  16  43 

80.000 

48.6 

1 

Noon 

1   16  66 

30.000 

44.0 

■ 

14  00  00 

1  16  26 

80.000 

63.0 

16  00  00 

1   19  18 

80.060 

68.6 

■ 

18  00  00 

1  20  68 

30.010 

62.0 

4 

20  00  00 

1  22  08 

29.980 

64.0 

' 

22  00  00 

1  24  49 

30.000 

66.8 

1 

* 

43 
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<)B8EltTATIOI|S    AT    WASH INGTOK^^  1840. 


NOVEMBER  7,  IMO. 


i 


s 


i 


0  00  oa 

2  00  (K) 
4  00  00 
6  00  00 
8  00  00 
10  00  00 

Noon 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
30  00  00 
32  00  00 


I 


■I 


I 

1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 


/  // 

34  38 
30  03 
30  30 
SO  20 
19  33 
18  36 

18  34 
15  88 

19  36 
88  86 

33  69 

34  18 


TjMtinMBBlVt. 

1 

1 

1 

it 

1 

1 

«: 

•  M 

& 

ff 

< 

< 

sS 

Inches. 

o 

o 

0 

80.040 

58.0 

80.030 

1 

52.0 

30.088 

48.0 

30.U38 

46.0 

30.050 

43.0 

30.054 

42.0 

30.054 

48.0 

30.050 

50.0 

30.074 

52.0 

30.050 

59.0 

30.022 

62.0 

80.082 

57.0 

// 


Maximum  at  18  hoDn 
Minimam  aM4  boon 
Mean 


1  28  36 
1  15  33 
1-22  04.5 


NOVEMBERS,  1840. 


0  00  00 

3  00  00 

4  00  00 
6  00  00 
8  00  00 

10  00  00 

Noon 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  06 
80  00  00 
33  00  00 


0  00  00 

3  00  00 

4  00  00 
6  00  00 
8  00  00 

10  00  00 

Noon 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
30  00  00 
S3  00  00 


81  86 
19  59 
19  10 

19  55 

20  54 
20  17 
19  31 
18  81 
24  46 
23  48 
23  48 
28  05 


80.066 

.54.0 

30.068 

56.0 

30.083 

52.0 

30.00^ 

51.5 

29.954 

50.0 

39.950 

50.0 

29.932 

49.0 

29.950 

55.0 

29.870 

53.0 

89.950 

• 

52.0 

29.800 

52.0 

29.800 

53.0 

Maximum  at  16  hours  -  1  24  46 
Minimam  af  14  hours  -  1  18  21 
Mean  -        -        -  1  21  33.5 


NOVEMBER  9,  1840. 


)  23  05 

1  21  84 
1  21  20 
1  20  44 
1  16  37 
1  16  37 
1  16  87 
1  19  12 
1  20  89 
25  07 
34  31 
33  30 


39.790 
39.760 
29.780 
29.700 
29.710 
29.723 
29.750 
29.^00 
29.820 
29.828 
29.832 
29.862 


53.0 
52.0 
51.0 
51.0 
49.0 
48.0 
50.0 
48.0 
49.5 
57.0 
54.0 
50.0 


Maximum  at  18  hours  •  I  25  07 
Min.atS,  10,  &  12  h.  -  1  IC  37 
Mean  -        -        -  1  20  52 
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MAOHXTIOAL  AlTD  METEOEO&oaxCAI* 


NOyEMBEB  10, 

■184Q. 

' 

gen. 

1 

Thcnnometen. 

1 

a  . 

§1 

• 

« 

i 
1  . 

•1 

'^S 

{| 

-8 

.g   1*' 

[ean 

1 

I 

1 

.*: 

P 

• 

Z 

^ 

n 

-< 

-< 

% 

A*  III.    0* 

O       f        ft 

IntJui, 

O 

e 

O 

0  r    ff 

0  00  00 

1  21   16 

29.dl6 

48.0 

Mazinram  al  20  horn  -  1  23  48 

!^  00  00 

1  20  34 

29.912 

47.0 

Minimnm  at  14  hoon  -  1  16  38 

4  00  00 

1  21  26 

29.912 

46.0 

Mean          -        -        -  1  10  40.5 

6  00  00 

1  20  58 

29.912 

46.0 

8  00  00 

1   19  49 

29.934 

46.0 

10  00  00 

1   19  51 

29.958 

45.0 

NooD. 

14  00  00 

1   15  38 

29.990 

52.0 

1 
1 

16  00  00 

1  16  42 

29.960 

51.0 

18  00  00 

1  22  59 

29.980 

57*0 

20  00  00 

1  28  48 

29.982 

60.0 

• 

22  00  00 

1  21  05 

30.050 

60.5 

NOYEMPSRII,  1640. 

1 

0  00  00 

1  21  24 

30.060 

56.0 

Maximun  at  20  hoqxi  -  1  22  04 

2  00  00 

1  20  36 

30.050 

51.0 

Mininiuni  at  14  houn  -  1  16  68 

4  00  00 

1  20  45 

30.050 

48.0 

Mean           •                 -  1  18  58.5 

6  00  00 

1   18  44 

30.050 

• 

44.0 

8  00  00 

1  19  53 

30.050 

42.0 

10  00  00 

1   18  15 

30.050 

40.0 

Noon 

1  18  01 

30.050 

41.0 

14  00  00 

1   15  53 

30.084 

45.0 

16  00  00 

1   17  38 

30.132 

46.0 

. 

18  00  00 

1  21  43 

30. 100 

56.0 

20  00  00 

1  22  04 

80.090 

60.0 

22  00  00 

1  21  08 

30.074 

59.0 

NOVEMBER  12,  1840. 

0  00  00 

1   18  38 

30.080 

52.0 

Max..atl8and20boiiTt  •  I  22  44 

2  00  00 

1  20  28 

30.050 

47.0 

Minimum  at  14  iioats  -  1  18  18 

4  00  00 

1   19  28 

30.072 

44.0 

Mean            •        .        .  1  20  31 

6  00  00 

1  20  05 

30.020 

48.0 

t 

8  00  00 

1   19  48 

30.010 

45.0 

10  00  00 

1   19  08 

30.000 

46.0 

Noon 

1  18  36 

30.000 

40.0 

14  00  00 

1   18  18 

29.980 

46.0 

16  00  00 

1   18  45 

29.995 

46.0 

18  00  00 

1  22  44 

29.938 

56.0 

i 

20  00  00 

1  22  44 

29.888 

62.0 

22  00  00 

1  21   14 

29.934 

62.0 

46 
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OBSSmVATIONS  Al*   WA#HIir«TOiN-^1840. 


NOVEMBSR  13,  1840. 

• 

1 

8 

Xhennometenr 

rf 

1 

I 

1 

1 

.  Declination  fro 
meridian. 

• 

< 

• 

1^ 

A«  m»  9* 

o    /    // 

Inches, 

o 

0 

o 

Q    i    n 

0  00  00 

1  20  48 

29.904 

56.0 

Majdmtim  at  22  honn  - 

1  88  18 

3  00  00 

1  20  18 

29.902 

■ 

50.0 

Minimmn  al  16  hoon  - 

1  17  44 

4  00  00 

1  20  18 

29.000 

46.0 

Mean            .        .        ^ 

I  20  81 

6  00  00 

1  20  82 

29.900 

44.0 

8  00  00 

1  20  32 

29.900 

41.0 

10  00  00 

1  20  04 

29.902 

41.0 

Noon 

1  18  35 

29.970 

40.5 

U  00  00 

1  18  48 

29.998 

46.0 

16  00  00 

1  17  44 

29.952 

51.0 

18  00  00 

1  21  8§ 

29.938 

54.0 

80  00  00 

1  22  38 

29  922 

60.0 

32  00  00 

1  23  18 

29.910 

58.0 

N0yEMBBR14,  184( 

». 

0  oe  00 

1  19  86 

20.900 

510 

Maximnm  al  16  honn  - 

1  25  16 

3  00  00 

1  17  50 

30.000 

51.0 

Minimum  at    2  hours  - 

1  17  50 

4  00  00 

1  19  27 

80.020 

48.0 

Mean 

1  21  83 

6  00  00 

1   19  27 

.30. 100 

48.0 

8  00  00 

1  21  69 

30.040 

46.0 

10  00  00 

1  22  35 

30.050 

40.0 

. 

Noon 

1  20  41 

30.100 

36.0 

14  00  00 

1   18  18 

3^.040 

42.0 

16  00  00 

1  25  16 

30.014 

46.0 

IS  00  00 

1  22  03 

29.950 

53.0 

20  00  00 

1  24  44 

29.850 

56.0 

- 

32  00  00 

1  28  48 

29.800 

56.0 

NOfVEMBSIl  15^  184( 

h 

0  00  00 

1  20  04 

29.784 

52.0 

Maxinnim  at  12  honn  - 

1  27  16 

2  00  00 

1   19  06 

29.686 

51.0 

Minimum  at    6  houn  - 

1  17  02 

4  00  00 

1   18  27 

29.650 

50.0 

Mean 

1  22  09 

6  00  00 

1  17  02 

29.590 

49.0 

8  00  00 

1  25  05 

29.584 

46.0 

• « 

10  00  00 

1  19  20 

29.620 

48.0 

Noon 

1  27  16 

29.674 

46.5 

14  00  00 

1  22  54 

'29,700 

46.0 

16  00  00 

1  22  52 

29.710 

49.0 

18  00  00 

1  26  58, 

29.726 

47.0 

20  00  00 

1  24  22 

29.758 

« 

48.0 

22  00  00 

1  22  18 

39.850 

49.0 

/ 
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MAGNETICAL   AND    MKTBOROLOOICAI. 


NOVEMBEK  i6»  1840. 

i 

1 

Thermometen. 

i^ 

fl 

s 

1 

1 

f 

i 

1 

-< 

m 

V 

A.  971*    f* 

O     /       ff 

Inches. 

o 

O 

o 

O      f       ff 

0  00  00 

1  22  18 

29.860 

43.0 

Mazimom  at  1 6  boon  - 

1  30  18 

8  00  00 

1   18  48 

20.860 

88.0 

Minimnm  M   6  boon  - 

1  17  68 

4  00  00 

1   18  47 

29.860 

40.0 

Maan         .        .        • 

1  24  08 

6  00  00 

1   17  68 

29.868 

42.0 

8  60  00 

1  21   17 

^9.860 

38.0 

10  00  00 

1  19  26 

29.872 

38.0 

Noon 

1  10  26 

29.924 

86.0 

■ 

14  00  00 

1   19  86 

29.960 

44.0 

16  00  00 

1  30  18 

30.014 

40.0 

■ 

« 

18  00  00 

1  23  18 

29.968 

40.0 

120  00  00 

]  22  03 

29.968 

39.0 

22  00  00 

1  20  13 

30.000 

38.0 

NOVEMBER  17,  184 

6. 

0  00  00 

1  la  08 

30.000 

38.0 

Maximnm  at  20  boon  - 

1 

1  26  20 

2  00  00 

1  18  08 

30.000 

36.0 

Minimum  at   0  bours  • 

1   13  06 

4  00  00 

1  16  22 

30.032 

34.0 

Mean 

1   19  44 

6  00  00 

1   18  21 

30.034 

33.0 

1 

8  00  00 

1  21  43 

30.020 

31.0 

• 

1 

10  00  00 

1  20  68 

30.020 

32.0 

I 

1 

Noon 

1  18  26 

30.000 

32.0 

• 

14  00  00 

1   19  28 

30.016 

82.0 

• 

16  00  00 

1   19  10 

30.000 

37.0 

18  00  00 

1  23  45 

29.936 

40.0 

• 

20  00  00 

1  26  20 

29.893 

41.0 

■ 

22  00  00 

1  21  07 

29.912 

42.0 

NOVEMBER  18,  184 

4>. 

0  00  00 

1  10  04 

20.888 

40.0 

Maximum  at  22  bottn  - 

1  24  18 

2  00  00 

1  19  04 

29.900 

40.0 

Mmimum  at  14  boon  • 

i   17  32 

4  00  00 

1   18  28 

20.900 

37.0 

Mean 

1  20  62.5 

6  00  00 

1  21  26 

29.900 

36.0 

8  00  00 

1  20  29 

29.860 

36.0 

10  00  00 

1  20  02 

29.886 

38.0 

Noon 

1  18  47 

29.862 

87.0 

14  00  00 

1   17  32 

29.850 

38.0 

16  00  00 

I  22  46 

29.800 

36.0 

18  00  00 

1  23  61 

29.760 

36.0 

•  - 

20  00  00 

1  24  12 

29.662 

36  0 

' 

22  00  00 

1  24  13 

29.700 

34.0 

47 
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OBSBSTATIONS    AT    WASBINSTOH — 1840. 


■  ■!■       I— I 


NOVEMBER  Id,  184^1. 


0  00  06 

3  00  00 

4  00  00 
6  00  00 
8  00  00 

10  00  00 

Noon 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
30  00  00 
33  00  00 


a 


o    / 


/; 


1  34  13 

1  38  16 

1  83  15 

1  31  36 


30  51 
30  18 
30  16 
18  59 


1  30  35 

1  38  01 

1  33  35 

1  33  35 


a 


hiehes. 
39.700 
39.700 
39.730 
39.750 
39.811 
39.814 
39«840 
39.836 
39.900 
39.878 
39.878 
39.930 


ThemioiiiQlars. 


.a 

< 


33.0 
33.0 
33.0 
33.0 
31.0 
30.0 
30.0 
30.0 
33.0 
37.0 
39.0 
38.0 


Q      t       It 


Miiximum  at  0  lioars  -  1  34  13 
Minimmn  at  14  hours  -  1  18  50 
Mean  -        -        -  1  31  35.5 


0  00  00 

3  00  00 

4  00  00 
0  00  00 
8  00  00 

10  00  00 

Noon 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
30  00  00 
33  00  00 


NOVEMBER  30,  1640. 


1  30  30 

1  31  30 

1  30  40 

1  31  36 

1  30  08 

1  30  08 

1  19  36 

I  18  49 

1  35  58 

1  38  ^5 

1  35  03 

1  35  03 


39.986 
39.960 
30.96& 
39.974 
30.003 
30.088 
30.070 
30.087 
80.118 
30.118 
30.100 
30.103 


35.0 
33.0 
33.0 
^1.0 
30.0 
30.0 
31.0 
38.0 
38.0 
40.5 
44.0 
43.0 


Maximum  at  18  honn  -  1  38  15 
Minium  at  14  houn  -  1  18  40 
Mean  -        .        -  1  28  83 


NOVEMBER  31»  1840. 


0  00  00 

3  00  00 

4  00  00 
6  00  00 
8  00  00 

10  00  00 

Noon 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
30  00  00 
33  00  00 


u 


1  13  17 

1  04  37 

1  80  13 

1  38  11 

1  28  18 

1  31  06 

I  30  48 

I  34  48 

1  87  10 

1  36  80 

I  30  46 

1  35  34 


30.138 

39.0 

80.160 

36.0 

80.160 

34.0 

30.150 

33.0 

30.158 

31.0 

80.140 

38.0 

80.140 

36.0 

30.148 

38.0 

80.330 

35.0 

30.150 

48.0 

30.110 

1 

46.0 

30.110 

44.0 

Maximom  at  30  hours  -  1  30  46 
Minimum  at  3  hours  »  1  04  37 
Mean  -        -        .  1   17  36.5 
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MA&NSTIOAL  AHB    HETSOROLOOICAL 


f 

NOVBMBSft  22»  1840. 

1 

1 

1 

1 

TharmooMlen. 

3 

from  1 
ian. 

■ 

i 

1 
1 

Deelination 
merid 

Barometer. 

• 

< 

If 

r 

1 
f 

A.  fn.  9. 

o    t      n 

Inches. 

o 

o 

o 

o     *      ft 

0  00  00 

1  22  08 

30.125 

• 

40.0 

Mtzimitm  at  14  hoon  - 

1  27  11     ' 

8  00  00 

1  22  08 

30,129 

39  0 

1  08  18 

4  00  00 

1  20  19 

80.130 

36.0 

Mem          -  •     - 

t   18  14.6 

6  00  00 

1  19  40 

30.050 

85.0 

8  00  00 

1   14  26 

30.009 

84.0 

10  00  00 

1  09  18 

30.000 

. 

84.0 

Noon 

1  20  85 

29.929 

36.0 

14  00  00 

1  27  11 

29.911 

86.0 

16  00  00 

1  20  34 

29.860 

89.0 

i 

18  00  00 

1  23  47 

29.756 

42.0 

1 

1 

20  00  00 

I  28  60 

29.612 

46.0 

* 

S8  00  00 

1  16  42 

29.564 

54.0 

i 

NOV£MBEB  28,  1840. 

0  00  00 

1  20  41 

29.512 

66.0 

Mttdmmn  at  18  hoon  • 

1  26  30 

8  00  00 

1  19  41 

29.860 

1 

67.0 

Minimnn  at  14  how  - 

1  18  44 

4  00  00 

1   17  06 

29.440 

67.0 

MMn        -       .       . 

1  28  11.6 

6  00  00 

1  22  17 

29.466 

54.0 

8  00  00 

1  24  28 

29.484 

68  0 

• 

10  00  00 

1  19  43 

29.484 

52.0 

Noon 

1  20  61 

29.606 

51.0 

14  00  00 

1  18  44 

29.560 

58.0 

16  00  00 

I  23  05 

29.600 

52.0 

18  00  00 

1  25  39 

29.660 

61.0 

20  00  00 

1  23  68 

29.734 

49.0 

22  00  00 

1  21  36 
1 

29.850 

48.0 

NOVEMBER  24,  1848. 

0  00  00 

\  19  21 

29.900 

44.0 

1  20  10 

2  00  00 

1  21  02 

29.960 

42.0 

Min.  at4  and  12  hoon  - 

1   18  21 

4  00  00 

1   19  21 

29.968 

40.0 

Mean          -        •        • 

1  22  16.5 

6  00  oa 

1  19  30 

29.980 

39.0 

8  00  00 

1  21  01 

30.000 

88.0 

10  00  00 

1  28  64 

30.020 

36.0 

Noon 

1  19  21 

30.090 

32.0 

14  00  00 

1  19  67 

30.124 

40.0 

16  00  00 

1  21  23 

80.160 

42.0 

18  00  00 

20  00  00 

1  26  10 

30.180 

45.0 

22  00  00 

1  21  31 

30.180 

' 

46.0 

• 

49 
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OBSERVATIONS    AT    WASHINGTON-- 1840. 


NOVEMBER  26^  1840. 


4.  m.  8- 
0  00  00 
2  00  00 
4  00  00 
6  00  00 
8  00  00 
10  00  00 

Noon 
14  00  00 
18  00  00 
18  00  00 
80  00  00 
83  00  90 


r     ft 

19  49 

19  38 
80  06 
80  06 
80  86 

20  88 
18  68 

18  06 

19  88 
88  63 
88  64 

1  88  49 


1 

1 
I 
I 
i 
1 
1 
1 
I 
I 
I 


huhes. 

80.180 

80.100 

80.100 

80.030 

80.080 

80.010 

80.004 

80.000 1 

89.950 

89  879 

80.800 

89.760 


Thermometen. 


mm 


48.0 
43.0 
41.0 
41.0 
40.0 
89.0 
43.0 
44.0 
46.0 
44.0 
46.0 
48.0 


// 


Maximnm  at  80  hoon  - 
Minimum  at  14  koon  - 
'Mean         •        .        . 


i  88  64 

1  18  06 
1  81  00 


NOVEMBER  26,  1840. 


00  00 
00  00 


0 
8 

4  00  00 

6  00  00 

8  00  00 

10  00  00 

Noon 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
20  00  00 
82  00  00 


0  00  00 

2  00.  00 

4  00  00 

6  00  00 

8  00  00 

10  00  00 

N«on 

14  00  00 

16  00  00 

IS  00  00 

80  00  00 

88  00  00 

20  28 
19  24 
19  23 
18  44 
18  29 

18  86 

19  16 

18  17 

19  37 
I  23  22 
1  26  06 
1  22  08 


29.760 

f 

43.0 

29.750 

42.0 

29.780 

41.0 

29.764 

41.0 

29.750 

41.0 

29.761 

40.0 

29.798 

38.0 

29.800 

S8.0 

29.850 

89,0 

29.810 

42.6 

89.800 

42.0 

29.832 

42.0 

Mazimom  at  80  hoars  •  1  25  06 
Minimom  at  14  hoon  -  1  18  17 
Mean  -        -        -  1  21  41 


NOVEMBER  27,  1840. 


23  00 
20  45 
18  44 
20  81 
20  60 
20  02 

18  66 
17  66 

19  12 

23  69 

24  20 
83  42 


29.860 

38.0 

29.890 

36.0 

29.900 

34.0 

29.920 

33.0 

29.944 

32.0 

29.992 

31.0 

30.056 

38.0 

30.126 

34.0 

30.160 

36.0 

30.182 

40.0 

30.190 

\ 

43.0 

30.236 

42.0 

Maximum  at  20  houn  -  !  24  20 
Minimum  at  t4hiMin-  1  17  66 
Mean  -        •        -  1  21  08 
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MAONXTICAL  ARS  M&TEOROI,0OICAI> 


NOVEMBER  US,  IMO. 

1 

1 

• 

Thermometen. 

i 

-3 

from  1 
lian. 

1 

G«ti 

L 

1 

1 

•> 

§1 

• 

i 

*B 

%  8 

s 

"8 

'^1 

1 

1 

1 

•  •  1 

1 

s 

sl 

• 

r^ 

& 

m 

< 

< 

x" 

» 

A*  m*  s» 

0     /     // 

Inches, 

o 

o 

Q 

o     /     it 

0  00  00 

I  22  12 

30.280 

62.0 

Maximum  at  20  houre  -  1  25  55 

.2  00  00 

1  20  23 

30.242 

J 

59.0 

Muumum  at  12  hoon  -  I   17  56 

4  00^00 

h  20  43 

30.240 

60.0 

Mean           -        -        -  1  21  65 

6  00  00 
8  00  00 

1  21  03 
I  20  02 

30.224 
30.200 

56.0 
58.0 

10  00  00 

I   18  05 

80.200 

• 

48.0 

BSWiBKil. 

Noon 

1   17  65 

30.200 

44.0 

Tire  in  the  obeerratory  till  10  houn. 

14  00  00 

1   17  56 

30.200 

44.0 

16  00  00 

1  28  10 

30.205 

42.0 

'                             y 

18  00  00 

1  24  17 

30.144 

45.0 

20  00  00 

1  25  55 

80.066 

• 

52.0 

22  00  00 

1  22  13 

30.100 

47.0 

1 

NOVBMBJSR  29,  1840. 

0  00  00 

I  21  41 

30.094 

42.0 

Maximum  at  20  hoars  -  1  24  61 

9  00  00 

1  21  37 

30  074 

39.0 

Minimum  at  14  hours  -  1   18  00 

4  00  00 

121  03 

30.050 

40.0 

Mean           -         -        -  1  21  25.5 

6  00  00 

1  22  17 

30.050 

40.5 

8  00  00 

1  20  41 

30.050 

42.0 

' 

10  00  00 

1  20  24 

30.050 

41.0 

Nocm 

1   19  36 

30.052 

41.0 

\                                                  • 

14  00  00 

1  18  00 

30.064 

41.0 

- 

16  00  00 

1  20  21 

30.050 

44.0  . 

18  00  00 

1  24  33 

29.950 

58.0 

20  00  00 

1  24  51 

29.1)24 

58.0 

i 

22  00  00 

1  23  38      29.910 

54.0 

r 

NOVEMBER  30,  1840. 

0  00  00 

1  22  43 

29.890 

0 

55.0 

1 
Maxhnum  at  20  faoora  -  1  23  56 

2  00  00 

1  21  48 

2^890 

55.0 

Minimum  at  14  hours  -  I  19  27 

4  00  00 

1  21  47 

29.887 

54.0 

Mean           -        -        -  1  21   41.6 

6  00  00 

1  21  42 

29.887 

50.0 

8  00  00 

1  21  40 

29.846 

48.0 

10  00  00 

120  39 

29.846 

48.0 

Noon 

1  20  39 

29.850 

48.0 

* 

14  00  00 

1   19  27 

29.850 

• 

50.0 

» 

16  00  00 

1  22  00 

29.850 

52.0 

18  00  00 

1  23  11 

29.811 

53.0 

I 

20  00  00 

1  23  56 

29.800 

5C.0 

22  00  00 

1  23  02 

29.820 

54.0 

51 
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OBSERTATIOirS   AT    WA8HINOT0K — 1840. 


0  00  00 
8  00  00 
4  00  00 
6  00  00 
8  00  00 
10  00  00 

Noon 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
SO  00  00 
22  00  00 


0  00  00 
2  00  00 
4  00  00 
6  00  00 
8  00  00 
10  00  00 

Noon 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
20  00  00 
22  00  00 


0 
2 
4 


10 


00  00 
00  00 
00  00 
6  00  00 
8  00  00 
00  00 
Noon 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  00. 
20  00  00 
22  00  00 


DECEMBER  1,  1840. 


I 


is 

il 


// 


21  53 
21  34 

21  16 
20  55 
20  32 
20  20 
20  22 

1  19  31 
1  19  28 
23  05 
23  85 

22  25 


huJuB. , 

29.832 

29.900 

30.060 

30.050 

30.150 

80.160 

80.201 

30.241 

30.252 

30.252 

30.258 

30.300 


TiusnnoiiMftfln. 


.& 

-< 


54.0 
50.0 
48.0 
47.0 
45.0 
34.0 
34.0 
35  0 
35.0 
36.0 
40.0 
42.0 


Maximom  at  20  honn 
Minimum  at  16  houn 
Mean 


O      f      ft 

1  23  35 
1  19  28 
1  21  81.5 


DBCEMIEll  2,  1840. 


1  20  33 
1  20  44 
1  22  22 
1  20  42 
1  20  42 
1  19  31 

20  14 
19  08 
17  59 

21  55 

22  52 
24  53 


30.280 

37.0 

30.280 

32.0 

30  2^0 

i 

29.0 

30.276 

26.0 

30.292 

25.0 

30.306 

23.0 

80.306 

23.0 

30.332 

32.0 

30.356 

29.0 

30.322 

38.0 

30.326 

44.0 

30.350 

44.0 

Maximom  at  22  houn  •  1  24  63 
Minimum  at  16  houra  *  1  17  69 
Mean         -        •        .  1  21  26 


IMBCEMBER  8,  1840. 


1  25  65 
1  20  49 

18  31 

19  44 
21  24 

19  35 

20  11 
18  41 
18  17 

21  87 
1  22  48 
1  23  08 


80.280 

39.0 

30.280 

35.0 

30.278 

32.0 

30.250 

• 

31.0 

30.246 

30.0 

'80.282 

29.0 

80.232 

28.0 

30.250 

33.0 

30.276 

?4.0 

30.238 

45.0 

30.218 

51.0 

80.300 

50.0 

Maximum  at  Ohoun-  1  25  65 
Minimum  al  16 houn-  I  18  17 
Mean         -        •        -  1  22  06 
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52 

MAGNETICAI.  AND   IfSTEOKOLO^ICAI. 


DECEMBER  4,  1840. 

• 

i 

^1 

Thenaometen.  • 

• 

3 

1 

i 

• 

- 

1 

1 

1 

.S4 

1* 

X 

Q 

0 

< 

< 

S 

A*  fit*    8* 

Q    1    It 

Inchu. 

0 

0 

0 

o      /      // 

0  po  00 

1  20  18 

30.288 

• 

• 

44.0 

Mfcximnm  at  20  boon  - 

1  25  21 

2  DO  00 

1  20  36 

30.300 

40.0 

Minimum  at  14  houn  « 

1   19  29 

4  00  00 

I  20  34 

30.840 

87.0 

Mean         ... 

1  22  25 

6  00  00 

1  20  34 

30.340 

- 

36.0 

8  00  00 

1  20  28 

30.840 

35.0 

10  00  00 

1  20  26 

30.360 

• 

35.0 

Noon 

1  20  25 

30.420 

3».0 

14  00  00 

1  10  29 

30.440 

36.0 

16  00  00 

I   19  52 

80.451 

38.0 

18  00  00 

1  24  09 

30.446 

34.0 

20  00^0 

1  25  21 

30.876 

33.0 

22  00  00 

1  23  14 

30.368 

30.0 

• 

• 

DECEMBER  5,  1840. 

.    0  00  00 

1  23  14 

30.350 

30.0 

MaTimnm  at  20  homi  - 

I  23  33 

2  00  00 

1  21  22 

30.350 

28.0 

Minimum  at  10  honn  - 

1  20  11 

4  00  00 

1  20  48 

30.310 

28.0 

Mean         .        .        . 

1  21  52 

6  00  00 

1  20  30 

80.310 

28.0 

8  00  00 

1  20  24 

30.300 

28.0 

10  00  00 

1  20  11 

30.260 

27.0 

Noon 

1  20  19 

80.241 

26.0 

14  00  00 

1  20  48 

30.220 

26.0 

16  00  00 

1  21  44 

30.232 

80.0 

18  00  00 

1  21  44 

80.183 

28.0 

20  00  00 

1  23  33 

30.172 

29.0 

22  00  00 

1  23  16 

30.184 

( 

28.0 

DECEMBER  6^  1840. 

0  00  00 

1  22  28 

30.191 

28.0 

Maximum  at  18  houn  - 

1  24  32 

2  00  00 

1  21  24 

30.191 

28.0* 

Minimum  at  10  houn  • 

1   19  46 

4  00  00 

1  21  17 

30. 182 

• 

27.0 

Mean         .        .        . 

1  22  09 

6  00  00 

1  20  30 

80.150 

27.0 

8  00  00 

1  20  20 

30.100 

27.0 

10.00  00 

1  19  46 

30.060 

26.0 

Noon 

1  19  54 

30.057 

25.0 

14  00  00 

1  20  09 

30.060 

26.0 

16  00  00 

1  21  34 

30.084 

. 

28.0 

, 

18  00  00 

1  24  82 

29.982 

29.0 

20  00  00 

1  24  30 

29.990 

32.0 

22  00  00 

1  22  42 

80.000 

* 

29.0 
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OBSERVATIONS  AT  WASHINGTON — 1840. 


^ 

DECEMBER  7,  1840 

• 

• 

1 

1 

ThennometeTs. 

» 

1 

|i 

f 

o 

J 

1 

ll 

1 

• 

• 

11 

1 

5 

1 

1 

i 

I*' 

^ 

« 

« 

^ 

^ 

h*  tn>  8» 

O      r      ff 

Inekett, 

o 

0  ' 

0 

« 

0      f      If 

0  00  00 

1  21  46 

20.980 

28.0 

MftTunnm  nt  22  hours  . 

.  1  23  47 

9  00  00 

1  20  66 

30.020 

28.0 

Min.  at  14  and  16  houn  < 

-  1   19  87 

4  00  00 

1  20  42 

30.120 

27.5 

Mean 

. 1  21  42 

6  00  00 

1  21  07 

30. 182 

27.0 

\ 

8  00  00 

1  21  14 

30.178 

27.0 

10  00  00 

1  21  14 

30.216 

26.0 

Noon 

I  20  19 

30.250 

28.0 

14  00  00 

1   19  87 

30  292 

30.0 

16  00  00 

1   19  87 

30.324 

28.0 

18  00  00 

1  22  24 

30.800 

36.0 

20  00  00 

1  22  24 

80.308 

40.0 

22  00  00 

1  28  47 

80.842 

40.0 

1 

■ 

DECEMBERS,  1840. 

0  00  00 

1  21  81 

30.334  • 

34.0 

MMnnnm  nt  SA  Kmira 

.  1  24  45^ 

2  00  00 

1  21  81 

30.328 

80.0 

Minimum  at  14  houn 

-  1  20  22 

4  00  00 

1  21  17 

30.332 

27.0 

Mean 

-  1  22  83.5 

6  00  00 

1  22  14 

30.312 

24.0 

• 

8  00  00 

1  22  14 

30.286 

23.0 

10  00  00 

1  20  46 

80.286 

22.0 

Noon 

1  20  47 

30.250 

20.0 

14  00  00 

1  20  22 

30.222 

22.0 

/ 

16  00  00 

1  20  51 

30.236 

27.0 

18  00  00 

1  28  49 

30.160 

33.0 

30  00  00 

1  24  46 

80.112 

41.0 

22  00  00 

1  28  42 

80.120 

40.0 

• 

« 

• 

« 

• 

DECEMBER  9,  1840. 

0  00  00 

1  21  2d 

80.120 

• 

34.0 

Maximun  at  18  hooia 

-I  23  28 

2  00  00 

1  21  14 

80.100 

82.0 

Minimmn  at    6  houn 
Mean 

.  1  19  86 

4  00  00 

1  21  14 

80.092 

27.5 

-  1  21  32 

6  00  00 

1   19  86 

.80.070 

26.0 

8  00  00 

1  22  25 

80.Q54 

24.0 

10  00  00 

1  20  54 

30.041 

24.0 

Noon 

1  21  02 

30.050 

24.0 

14  00  00 

1  20  42 

30.054 

25.0 

16  00  00 

1  20  47 

80.060 

82.0 

18  00  00 

1  23  28 

30.040 

85.0 

20  00  00 

1  22  50 

29.990 

• 

43.0 

22  00  00 

1  21  34 

29.990 

42.0 

4 
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MAGNETIC AL  AND  MBT£OHOLOOICA£» 


DteCEMBER  10,  1840. 

• 

g 

1 

Thennometon. 

1 

1 

3 

<E| 

• 

1 

1' 

1 
1 

-i 

.S3 

"If 

1 

s 

& 

n 

< 

< 

'^ 

A.  m.  8* 

o      f      ff 

• 

Inches. 

o 

0- 

o  • 

o     /     // 

0  00  00 

\  22  00 

29.974 

86.0 

Maximum  at  20  hotin 

-  1  25  52 

2  00  00 

1  21   13 

29.960 

34.0 

Minimum  at  16  houn 

-  1  19  45 

4  00  00 

1  21  18 

29.980 

32.0 

Mean- 

-  1  22  48.6 

6  00  00 

1  21  34 

29.910 

29.0 

8  00  00 

1  21  34 

29.900 

29.0 

10  00  00 

1  20  26 

29.900 

29.0 

, 

Noon 

1  20  27 

29.892 

80.0 

14  00  00 

1  20  00 

29.900 

81.0 

16  00  00 

1   19  46 

29  890 

38.0 

18  00  00 

1  23  10 

29.900 

41.0 

20  00  00 

1  26  62 

29.898 

46.0 

• 

32  00  00 

_i 

1  25  21 

29.900 

46.0 

DECEMBER  11,  1840. 

0  00  00 

1  22  22 

29.960 

42.0 

Maximum  at  18  hourt 

-  1  26  42 

2  00  00 

1  19  33 

29.984 

40.0 

Minimum  at  14  houn 

-  1   18  16 

4  00  00 

1  10  16 

30.010 

• 

40.0 

Mean- 

-  1  22  29 

6  00  00 

1  22  16 

30.060 

38.0 

8  00  00 

1  21  44 

80.102 

36.0 

10  00  00 

1  20  42 

30.120 

34.0 

Noon 

1  20  17 

30.170 

33.0 

14  00  00 

^    1  18  16 

30.200 

33.0 

16  00  00 

1  19  36 

30.284 

34.0 

18  00  00 

1  26  42 

30.260 

42.0 

20  00  00 

1  26  35 

30.260 

49.0 

22  00  00 

1  24  88 

30.320 

49.0 

• 

• 

DECEMBER  12,  1840. 

#• 

0  00  00 

1  21  44 

80.260 

41,0' 

Maximum  at  12  houn 

-  1  31   64 

2  00  00 

1  20  15 

8^282 

dd:s66 

32.0 

Minimum  at  10  houn 

-  r  19  46 

4  00  00 

1  21  38 

28.0 

Mean- 

.  1  26  60 

6  00  00 

1  22  47 

80.260 

26.0 

• 

8  00  00 

1  26  00 

30.248 

26.0 

10  00  00 

1  19  46 

30.220 

26.0 

• 

Noon 

I  31  64 

30. 198 

27.0 

14  q6  00 

1  26  46 

30.166 

36.0 

16  00  00 

1  22  12 

30.132 

34.0 

• 

18  ^0  00 

1  26  17 

30.070 

38.0 

1  30  00  00 

1  26  31 

29.974 

38  0 

22  00  00 

1  23  29 

29.900 

87.0 

• 

55 


C  172  ] 


OBSERVATIONS  AT  WASHIMOTON — -1840. 


DBC£MbER  18,  1840. 

• 

AuBrnfeflttnotcn. 

i 

• 

• 

'9 

1 

It 

i 

1 

• 

V 

X 

PQ 

< 

<^ 

'S 

h.  m.  «. 

O      r      ff 

ihe&et. 

o 

e 

o 

OIK 

0  00  00 

1  20  61 

29.882 

37.0 

Msximiun  at  16  hours 

-  1   2$  86 

2  00  00 

1   14  48 

29.760 

87.0 

Minimum  at  2  hours 

-  I   14  48 

4  00  00 

1  17  64 

29.700 

38.0 

Mean  -        -        . 

-  1  21  41.6 

6  00  00 

1   18  62 

29.628 

37.0 

8  00  00 

1  21  64 

29.622 

38.0 

10  00  00 

1  20  47 

29.622 

37.0 

Noon 

1  21  64 

29.600 

34.0 

1 

14  00  00 

1   19  26 

29.680 

34.0 

16  00  00 

1  28  85 

29.690 

34.0 

18  00  00 

1  24  46 

29.684 

40.0 

20  00  00 

1  24  00 

29.684 

42.0 

22  00  00 

1  23  04 

29.770 

46.0 

^ 

DECEMBER  14,  1840. 

0  00  00 

1  21  04 

29.742 

43.0 

Maximum  at  20 'hours 

1  24  06 

2  00  00 

1  IS  00 

29.760 

41.0 

Minimum  at  2  hours 

.  1   18  00 

4  00  00 

1  19  19 

29.760 

40  0 

Mean 

.  1   18  82.6 

6  00  00 

1  20  04 

29.750 

38  0 

8  00  00 

1  21  62 

29.764 

36.0 

' 

« 

10  00  00 

1  20  46 

29.764 

34.0 

» 

Nqon 

1  21  64 

29.780 

32.0 

f 

14  00  00 

1   19  63 

29.806 

■ 

40.0 

16  00  00 

I   19  57 

28.800 

42.0 

18  00  00 

1  28  46 

29.766 

42.0 

20  00  0(f 

1  24  06 

29.786 

43.0 

22  00  00 

1  28  88 

29.786 

49.0 

• 

DECEMBER,  16  1840. 

0  00  00 

1  21  81 

29.740 

44.0 

7-        ■      ■    ■    - 

Maximum  at  20  hours 

-  1  26  10 

2  00  00 

1  21  11 

29.722 

» 

38.0 

Minimum  at  6  hours 

-  1  18  46 

4  00  00 

1   tS  64 

29.780 

37.0 

Mean  -        -        - 

-  1  21  68 

6  00  00 

1   18  46 

29.782 

85.0 

8  00  00 

1  22  12 

29.782 

36.0 

10  00  00 

1  20  88 

29.720 

34.0 

Noon 

1  21  68 

29.720 

82.0 

14  00  00 

1  20  U 

29.720 

81.0 

16  00  00 

1   18  60 

29.760 

84.0 

18  00  00 

1  Its  40 

29.700 

46.0 

20  00  00 

1  26  10 

29.649 

60.0 

t 

22  00  00 

1  28  42 

29.640 

47.0 

,     » 
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MAeNKTICAL    AND   METBOKOLOOICAI. 


i 


0  00  00 
9  00  OO 
4  00  00 
6  00  00 
8  00  00 
10  00  00 

Noon 
U  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
20  00  00 
22  00  00 


^  00  00 
2  00  00 
4  00  00 
^  00  00 
8  00  00 
10  00  00 

Noon 
14  00  00 
IQ  00  t>0 
18  00  00 
20  00  00 
22  00  00 


a 


ff 


I   22  81 


20  36 
19  83 

21  20 
I  21  32 
1  21  32 
1  21  26 
1  20  28 
1  18  46 
1  23  48 
1  26  06 
1  23  29 


DECEMBER  16,  1840, 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 


22  12 
20  52 

20  23 

21  33 

22  13 
]9  52 
21  29 


1  22  64 

1  20  20 

1  26  24 

1  26  41 

1  25  15 


IneheS' 
29.640 
29.650 
29.650 
29.650 
29.650 
29.692 
29.723 
29.726 
29«742 
29.720 
29.664 
29.700 


Th. 


.ft 

< 


45.0 
44.0 
44.0 
44.0 
43.0 
42.0 
42.0 
40.0 
42.0 
42.0 
89.0 
87.0 


tf 


Maximum  at  20  hours  - 
Minimum  at  16  houra  - 
Mean  •        -        • 


1  26  06 
1  18  46 
1  22  26 


DECEMBER  17,  1840. 


29.7^0 

87.0 

29.767 

36.0 

29.812 

34.0 

29.790 

38.0 

29.820 

82.0 

29.842 

32.0 

29.850 

80.0 

29.866 

•» 

33,0 

29.876 

88.0 

29.874 

88.0 

29.874 

88.0 

29.900 

87.0 

Maximum  at  20  houn 
Minimum  at  10  houn 
Mean  • 


1  26  41 
»  19  52 
1  23  16.5 


I 


DECEMBER  18,  1840. 


0  00  00 
2  00  06 
4  00  00 
6  00  00 
8  00  00 
10  00  00 

Noon 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
20  00  00 
22  00  00 


I 


20  14 

17  06 

18  57 
1  19  54 
1  22  15 
1  20  29 
I  21  68 
1  20  47 
1  18  16 
1  22  30 
1  23  43 
1  22  48 


29^950 

34.0 

29.950 

33.0 

29.978 

32.0 

29.978 

31.0 

29.984 

30.0 

29.978 

27.0 

29.978 

26.0 

30.026 

31.0 

30.070 

38,0 

30.082 

27.0 

30.066 

28.0 

80.150 

27.0 

Maximum  at  20  houn  - 
Minimum  at  2  houn  - 
Mean         •        -        - 


1  38  43 

1   17  06 
1  20  24.6 


57 


cm] 


OMB»7ATIOHS  At*  WA8ftIVQ9*«ff^^l840. 


• 

. :— . : » 

1 

/ 

racjQM&n  19, 18411. 

• 

1 

1  from  true 
diah. 

1 

o 

Mean  time, 

11 

Barometer. 

1 

< 

t 

1 

1 

■  i 

h.  m.  a. 

O      f      tf 

JfuAef. 

* 

o 

V 

e 

o 

o      /      // 

0  00  00 

I  21  fil 

80.160 

- 

24;  0 

Maximum  at  12  boon  - 

1  28  .08 

3  00  00* 

1  21  11 

80.174 

• 

22.0 

Minimum  at  8  houka    - 

1  21  03 

4  00  00 

1  21  11 

30.200 

, 

21.0 

Mean .        ^        - 

1  24  35.5 

6  00  00 

1  22  07 

80,200 

20.0 

^ 

« 

8  OQOO 

1  21  08 

80.200 

19.0 

10  00  00 

1  24  28 

30.200 

18.0 

■ 

' 

<        Noon 

1  28  08 

80.222 

17.0  N 

V                              • 

U  00  00 

1  24  40 

80.2^2 

18.0' 

< 

• 

16  00  00- 

1  24  85 

80.250 

22.0 

• 

18  00.00 

1  27  68 

80.214 

^ 

28.0 

J 

80  00  00 

1  20  87 

80»190 

28.0 

y 

. 

22  00  00 

1  25  22 

80.jM)0 

28.0 

• 

1 

BfiQBMIIBR  20,  1840. 

aoooo 

1  22  87  ^ 

4                                    » 

30.ii90> 

1 

1 

24.0 

Maximiun  at  14  houn  - 

1  84  89 

2  00  00 

1  18  34 

80.212 

» 

■ 

24.0 

Mimmnm  at  8  boon    .- 

i  18  19    ^ 

400  00 

1   18  27 

80.212 

- 

20.0 

Mean*-        - 

1  ^6  29 

6  00  00 

1  18  32 

30.217 

• 

io.o 

• 

f 

8  00  00 

1   18  19 

80.219 

s. 

19.0 

,  ■    »  •    ' 

* 

10  00  00 

1  18  82 

80.230 

• 

18.0 

« 

Noon 

1  25  12 

80.270 

16:0 

1                      » 

14  00  00 

1  84  89 

30.274 

i6:o 

> 

16  00  00 

I  21  59 

30.3i0 

• 

2l>0 

•k 

• 

18  00  oa 

1  24  15 

80.^ 

28.0 

20  60  00 

1  28  45 

80.820 

di4K 

•  ■             / 

/ 

28  00  00 

1  28  00 

• 

30.180 

1^ A 

^ 

80.0 

'       *                   % 

1 

dbcbmb:^  2i;  im. 

0  00  00 

^1  18  07 

80;  167' 

0 

28.0 

Maziiqiim  at  12  liq^n  - 

1  44  51 

2  00  00 

1  06  58 

80.150 

■ 

27.  a 

Minimum  at  4  houn' .  - 

1  04  16 

4  00  00 

1  04  16 

^  30. 147 

* 

27.0 

Mten*        .'      -' 

1  24  33.5 

6^  00  00 

1  07  88 

30.142 

■          1 

27.0 

•     • 

8  00  00 

1  19  18 

80.  HO 

• 

26.0 

1 

10  00  00 

1  27  27 

86.185 

■ 

.26;o 

# 

Tloon 

1  44  51 

80.200 

28.0. 

' 

14  00  00 

1  25  42 

$a234 

■^ 

27.0 

/ 

16  00  00 

1  80  05 

80.300 

1 

28.0 

• 

' 

18  00  00 

1  M  15 

80.250 

. 

33.0 

'. 

» 

20  00  00 

I  28  55 

30.252 

. 

) 

38.0 

\ 

82  00  00 

1  27  19 

80.250 

— i 

88.0 

i 

*                  > 
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,lf A«H>T»fAI.  Am  lkav«OBOttt«10AK 


• 

1 

1 

ll 

• 

TUgmnBiMiktn* 

> 

« 

It 

j 

1 

a 

1 

■ 

1 

X 

ft 

-n 

<.'• 

.< 

% 

1 

A>  fit*  $» 

o    /     // 

Jneke$. 

o 

o 

.    e 

o    /     // 

0  OQ  00 

1  24  16 

30.204 

M 

33.0 

Mttianiin  at  0  hom 

.1  24  16 

s  00  00 

ri4  21 

30.817 

31.0 

MininHun  •t.2  hvo* 

-  1  U  HI 

4  00  00 

1  18  82 

30.464 

• 

■ 

31.0 

Mmh          • 

-.1  19  18.6 

6  00  00 

1   18  87 

30.094 

30.0 

8  00  <H) 

1  20  46 

30.028 

31.0 

^ 

10  00  00 

1  21  69 

29.938 

• 

32.0 

Noon 

1  22  11 

29.670 

- 

' 

33.0 

» 

< 

14  00  00 

1  19  18 

29.840 

% 

36.0 

i                   4 

16  00  00 

1  19  12 

29.842 

38.0 

• 

18  00  00 

1  23  29 

39.768' 

43.0 

90  00  00 

1  24  ll 

29.768 

48.0 

1 

82  00  00 

1  24  11 

r 

29.884 

43.0 

*  ^ 

BBCBMBKR  U»  1840. 

0  00  00 

1  21  82 

29.982 

m 

^ 

38.0 

J 

ttfcxiaiiiin  fltt  22  houn 

-  1  27  10 

9  00  00 

^    1  2l  03 

29.990 

1                           ■ 

36.0 

Minimum  at  10  hoan 

^.  1  18  80 

4  00  00 

1  20  41 

30.008 

. 

39.0 

Afaan 

•  1  »  60 

6  00  00 

1  19  43 

«).060 

• 

32.0 

8  00  00 

1  20  26 

'30  130 

3K0 

• 

10  00  00 

1  18  80 

30.142 

29.0 

« 

Noon 

I  24  46 

30.190 

• 

26.0 

- 

U  00  00 

1  19  31 

30.220 
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33.0 
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16  00  00 

1   18"87 

30:280 

V 
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■• 

18  00  00 

1  24  37 

80.224 

'' 

* 

33.0 
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1  U  47 

30,166 

>> 
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>' 
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/ 

• 
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2  00  00 

1  2t  19 
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* 

27.0 

40.0 
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-I  19  80 

4  00  00 

1  19  38 

29.960 

29.0 

44.0 

Maan 

-1  2S24.6 

6  00  00 

1  19  30 

29.900 

2&0 

46.0 

8  00  00 

1  22  46 

29.900 

27.6 

42.0 

. 

10  00  00 

1  22  34 

29.986 

27.0 

42.0 
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NOOD 

I  23  36 

29.036 

' 

26.0 

42.0 

• 

» 

14  oaoa 

1  21  14 

29.960 

27.0 

38.0 

16  00  00 

29.938 

86.0 

40.0 

18  00  .00 

1  26  21 

29.932 

37.0 

48.0 

■> 

» 

2P  00  00 

1  27  14 
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« 

40.5 

63.0 

^ 

22  00  00 
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0  00  00 

1  88  41 
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• 

88.0 
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.  Mniimnm  .at  80  hwam  -  1  28  46 

»  00  00 

1  83  86 

29,966 

, 

' 

40.0 

Muu&MimatOfapnn    -  1  19  84 

4  00  00 

1   19  89 

30.000 

» 

33:0 

Mean         -       -        .  1  81  84.6 

6  00  00 

1  19  84 

80.000 

i 

« 

25  0 

• 

8  00  00 

1  19  88 

80.018 

■ 

24.0 

10  00  00 

1  19  81 

80.030 

, 

22.  Q 
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Noon 

1  80  19 

80.090 

22.0 

14  00  00 

1  80  68. 

80.100 

82.0 

.  - 

16  00  00 

I  80  46 

80460 

86,0 

9 
• 

18  00  00 

1  81  66 

80.120 

86.0' 

. 

90  00  00 

1  83  46 

30.070 

80.0 

, 

SS  00  00 

1  88  80. 

80.P80 

88.  (T 

• 

• 

• 

OBCEMBER  84.  1848. 

0  08  00 

1  31  89 

1 

88.860 

f 

80.0 

1 

S  00  00 

1  18  49 

89.980 

8d.,0 

Minimum  at  8  koto    -  1  18  49 

4  00  00 

1  31  06 

30.980 

V 

« 

80.0 

Mean,  /     r  '    -.      •  1  88  88,6 

8  00  00 

1   19  18 

89.900 

80  0 

8  00  00 

1  31  49 

39.768. 

^ 

89.0 

10  00  00 

I  81  84 

89.700 

. 

^ 

89,0 

* 

JSaoa 

1  31  34 

.  89.640 

• 

J 

80.0 

*■ 
i 

14  00  00 

1  80  46 

.  89.660 

1 

38.0 

* 

1«  00  00 

1   19  14 

89.470 

■ 

1 

84.0 

18  00  OO 

1  83  66 

29.400 

' 

, 

86.0 

dO  00  00 

1  88  18 

29.384 

, 

88.0 

'     '                .                                                   ■<'                . 

82  00  00 

1  88^9 

29:420 

87.0 

/ 
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■ 

B&CfiMBEE.  S7«(  184a 

0  08  oe 

1  SI'S* 

JI8.4fiD 
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c 

86.0 

M«i4mteat80iip«ta<^  1  86  67 

a  08  80^ 

1  80  60 

89.468 

83.0 

Minimmtf  at  14  houn  -  1  18  10 

4  00  00 

1  20  60 

29.600 

/• 

88.0 

Mean         -       -,      -  1  88  08^ 

6  00  00 

1  80  60 

29.612 

. 

93.8 

« 

8  00  00 

.    1  81  08 

29.689 

« 

84.0 

10  00  00 

1  SO  48 

88.644 

»              ' 

86.8 

• 

Norn 

1  80  6.8 

89.660 

• 

36.0 

1 

14  00  00 

t  18  10^ 

.  89.620 

■ 

43.0 

• 

18  00  00, 

^^  1   18  86 

89  670 

. 

88.0 

t 

• 

18  00  00 

1  88  41 

89.880 

81.8. 

SO  00  06 

1  85  67 

39.780 

1 

■ 

39.0 

. 

82  00  00 

1  88  14 
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1 
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i»CEM9£ira9,  1840. 

1                                                                                                                        \ 

• 

'.r 
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3 

* 
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- 

1 
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• 
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• 

it 
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1 

1 

1 

.^ 

• 
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\ 

* 

& 

n 

< 

^ 

■^ 

' 

o     /     // 

Ineha. 

o    • 

o 

* 

o 

• 

0     r     ft 

0  00  00 

1  21  28 

29.800 

26.0 

Maximum  at  20  boon  <- 

1  26  57 

1^  00  00 

1  21  02 

29.850 

I 

' 

24.0 

Minimoffi  at  16  homs  ^ 

1   1&04 

4  00  00 

1  20  40 

29.882 

.  SjiO 

Mean  .... 

1  rt  3A.5 

6  00  00 

1  20  24 

29.907 

•» 

V 

23.0 

» 

8  00  00 

1  21  14 

29.951 

22.0 

^ 

10  00  00 

1  21  16 

29.990 

22.0 

**■ 

Noon 

1  20  36 

90.030. 

22.0 

- 

14  00  00 

I  19  88 

30.070 

- 

23.0 

* 

16  00  00 

1   18  04 

30. 137 

. 

29.0 

» 

18  00  00 

1  21  82 

30.092 

33.0 

20  00  00 

1  26  57 

30.066 

. 

38.0 

. «      • 

22  00  00 

1  23  42 

30.140 

% 

38.0 

% 

>            '                                                                      .          ■ 
{>BC£MBER  29,  1840. 

^ , - 

0.00  00 

.  I  22  67 

> 
.  8d.0t8 

V 

32.0 

Maximfun  at:l2  how  - 

I  28  58 

8  00  00 

1  22  57 ' 

30.070 

.81.0 

Minimum  at  10  boon  -. 

1  13  48 

.4  00' 00 

1  22  il 

30.t)82 

1 

r 

30.0 

Mean  -        -        .        . 

1  21   18 

6  00  00 

\  2i  3\ 

30.070  . 

I 

-  29.0 

t 

8  00  00 

1  14  88. 

80.0^8 

■ 

■ 

27.0 

10  00  00 

1   13  48 

30.090 

« 

28.0 

V 

. 

Noon 

1  28  53 

30.100  . 

^ 

28.0 

•'l'- 

14  00  00 

1  22  12 

• 

1  • 

•22.0 

28.0 

4 

16  00  00 

1  23  26 

d0.>3§ 

*         <         1 

r 

27.0 

33.0 

m 

18  00  00 

I  24  40 

30. 100 

- 

38.0 

-.■ 

20  00  00 

1  23  58 
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• 

4 

42.0 

• 

• 

29  00  00 

i  23  53 

^.130 

• 

42.0 

\ 

1 

DECBMBER  30,  1840. 

0  00  00 

1  »8;28. 

30.)^6 

«   \ 

36.0. 

MaTimnmat22  boun  - 

1  28  31 

2  Oa  00 

1  21   18 

30. 15Q 

33.0 

■Mininyom  at  16  houn  - 

1   18  00 

4  00  00 

1.21  09 

3P.168 

- 

31.0 

Mean- 

.  1  ^  15,5 

6  00  00 

1  21  09 

30.162 

30.0 

^ 

8  00  00 

1  20  39 

^0.168 

• 

*  30.0 

10  00  00 

1  20  31 
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Noon 

1  19  21 
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• 

^0 

» 
• 

« 

14  00  00 

1  19  05 
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" 

30.0 

* 

» 
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1  18  00 
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, 

85.0 

• 

16  00  00 
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« 

/ 
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20  00  00 
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** 

t 
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1 
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' 
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• 
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s 

1 

^0 
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\ 
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. 

i 
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• 

1 

■i 
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• 

1 

n»  fvi.  $' 

O       A       // 

Imhea. 

o 

o 

O     t      ff 

0  00  00 

1  S8S4 

80.130 

• 

• 

42.0 

•  Maximum  at  20  koan  - 

1  23  53 

3  00  00 

1  S3  66 

80.130 

38.0 

Minimum  at- 16  houn  • 

1'  16  43 

4  00  00 

1  30  01 

30.100 

36,0 

Mean          -        -        - 

1  SO  18 

6  00  00 

I  30  47 

30.Q73 

36.0^ 

8  00  00 

1  31  37 

30.048 

34.0 

> 

10  00  00 

1  21  37 

80.044 

> 

34.0 

Noon 

1  21,37 

30.040 

I 

34.0 

■ 

U  00  00 

1  20  23 

30.040 

34. 0' 

16  00  00 

1  16  43 

80.100 

36.0 

1     ■ 

• 

18  00  00 

1  20.55 

30.050 
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•>_ 

30  00  00 

1  23  53 

30.060 

47.0 

• 

• 

32  00  00 

1  23  04 

• 

80.090 

■ 

47.6 

» 

.    «. 

• 

JANUARY  1,  184L 

, 

0  OO  00 

1  33  60' 

80. 122 

^ 

t 

i 

48.0 

< 
Maximnn^  at  22  Jionrs  - 

f  26  31 

2  00  00 

1  22  08 

80.124 

33:0 

20.0 

40.0 

Minimum  at  16  lioura  - 

1   17  36 

4  00  00 

1  20  U 

30.148 

1 

30.d 

Mean          -        - 

1  21  33 

6  00  00 

I   19  66 

80. 127 

,\ 

*■ 

38.0 

»                               . 

• 

8  00-00 

t  31  49 

30.120 

\ 

, 

.36.0 

1 

• 

10  00  00 

1  33  02 

80.064 

• 

- 

34.0 

•             t 

'Noon 

I  22  02 

29.960 

.32.0 

^ 

14  00  4)0 

1  21  64 

39.923 

40.0 

24.0 

38.0 

« 

• 

16  00  00 

1  17  35 

29.764 

• 

2^.0 

» 

18  ,00  00 

1  23  10 

29.600 

1 

27.0 

i 
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20  00  00 

1  24  17 

29.460 

36.5 

23.0 

27.0 

, 

* 

23  00  00 

1.26  81 

29.410 

' 

26.0 

• 

• 

• 

, 
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JANUARY^  1841. 
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« 

0  00  00 

1 

I  34  04 

39.418 

— I — • — 
34.7 

rr 

22.0 

24.0 

MaxxJbom  at  22  hoars  - 

1  26  02 

2  OOtH) 

.  1  21  43 

29.460 

f    ' 

24.0 

Mhiimum  at  16  houn  - 

1   18  01 

4  00  00 

1  20  46 

29.480 

- 

24.0 

Mean         *   .    « 

1  21  31.6 

6  00  00 

1  19  69 

29.508 

38.0 

21.0 

24.0 

• 

8  00.00 

1  19  59 

29.530 

/ 

" 

23.0 
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10  00  00 

1  18  49 

28.&48 

20.0 

\ 
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29.648 
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* 
1           f 

1 

> 

14  00  00 
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29.668 

• 

23.0 

16  00  00 
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29.684 

' 

24.0 

• 

• 

18  00  00 

1  20  40 

29.540 

. 

33.0 

'  I 
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20  00  00 

1  34  46 

29.668 

36.0 

29.7 

33.0 

• 

/ 

32  00  00 

1  25  02 

29.664 

• 
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i 

[  i^«  G 


62 


HAOHCI^CAL  A;HD  KkTSOSOMOICAI. 


^ 

1 

• 
*                                                                                                              • 

1 
19  a 

TliimioniNBn* 

• 

1 

• 

Ir 

^ 

t 

1 

1 

■ 

.!3     • 

1^' 

* 

' 

^, 

« 

> 

< 

< 

* 

h.  m.  <- 
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,  0 

,  0 

0     . 

6     /      // 

0  00  00 

1  28  S7 

29.702 

24.6. 

26.0 

26.-0 

Mlonmnm.  at  12  hontn  - 

128  45 

SOO  00 

1  21  19 

39.746 

22.0 

Mininmm  at  16  tioun  - 

1  18  66 

4  00  00 

1  20  17 

39.784. 

ITvO 

Mean        •       %       . 

I  21  2K5 

6  00.00 

1  20  37 

39.811 

28.0 

14.0 

16.0 

1 

1 

8  00  00 

1  20  48 

39.860 

W.O 

• 

10  00  00 

1  21  32 

29.880 

•• 

' 

9.0 

t 

# 

Noon 

1  21  04 

29.902 

22.0 

7.0 

7.0 

.    • 

14  00  00 

1  20  21 

29.966 

17.0 

r 

■ 

U  OOsOO 

1   18  68 

29.964 

13.0 

0 

' 

18.00  00 

1  28  04 

29.984 

28.^ 

16^ 

18.0 

- 

30  00  00 

1  23  87 

29.934 

20.0 

• 

- 

82  00  00 

1  23  46 

30.030 
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- 

20.0 

• 

JANUARY  4,  1841.  ' 

0  00  00 

^    1  28  46 

86.042 

• 
.22.0 

14.0 

16.0 

Muqmom  at  22  boar*  • 

1  24  89 

,  2  00  00  , 

1  21  11 
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Mtnimnin  at  16  houn  - 

1   19  81 

4  00  00 

1  20  10^ 

80.076 
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. 

ll.<0 
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1  22  05 

6  00  00 

1  20  04 
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»  21.0 

8.0. 
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. 

8  00  00 

1  20  04 

80.120 

m 

10.0 

. 

10  00  00 

1  20  90 

30.130 

- 

10.0 

» 

Noon 

1  20  86 

30.146 

18.0 

9.0 

10.0 

14  00  00 

1  20  26 

30.160 

ll.O 

- 

|6  00  00 

I  19  81 

30.190 

• 

18.0 

. 

• 

18  00  00 

1  23  46 

80.160' 
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19.6 

26.0 

« 

• 
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1  28  46 

80.160 

' 
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- 

22  00  00 

1 

1  24  89 
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» 

■ 

• 
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JANUARY  6^  1841. 
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1  21  46 

30:211 

* 

24.2 
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24.0 

Masdnkaid  at  20  hoqn - 

1  23  87 

2  00  00 

1  20  36 

80.260 

20.0 
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1  17  67 

4  00  00 

1  20  36 

80.271 

< 

18.0 

Maan  .      -       -       - 

1  20  47 

6  00  00 

1  19-56 

30.271 

24.0 

18.0 

16.0 

.  • 

8  00  00'. 

1  20  24 
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f 
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10  00  00 

1  21  66 

30.823 

15.0 

p 

Noon 

1  -21  66 
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26.0. 

12.0 
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14  .00  00 

1  20  33 

30.880 

■ 

18.0 

• 

16  00  00 

1  n  67 

30.440 

23.0 

.•            • 

• 

18  00  00 

1  20  64 

30.8$3 

29.0 

27<0 

29.0 

y 

20  00  do 

1  23  87 

30.864 

32.0 

. 

» 

22  00  00 
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1  33  01 
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• 

87.0 

■ 
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O      /      ff 

JBuhet. 
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o 

o 

4 

O       /.      // 

ado  00 

1  22^04 

80.880. 

29.0 

28i.O 

80.0 

Masmiim  at  22  hoon 

-  1  23  63 

1 00  od 

1  21  04 

80.330 

t 

80.0 

Minimum  at  16  hoars 

-  1  18  15. 

4  00  00 

I  21  04 

80.360 

« 

29.0 

Moan'  -       -       - 

.  1  20.34 

6  00  00 

1  21  04 

80.282 

29  0 

29.0 

30.0 

* 

900  00 

I'm  24 

80.362 

\ 

29.0 

10  00  00 

I  21  24 

80.250, 

. 

30.0 

• 

Noon 

1  21  24 

30.224 

32.6 

33.0 
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- 

14  00  00 

I  21  02 

80.224 

30.0 

,                         1 

16  00  00 

1  18  16 

80.220 

36.0' 

18  00^0 

I  2i  48 

30.160 

34.0 

34.0 

38.0 
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t 

20  00  00 

1  22  16 
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^ 

38.0 

* 

f 

89  00  00 

•  *• 

1  22  63 

30.128 

1 
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1 
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* 

JANUAHT  7,  1841. 

• 

0  00  00 

1  22  16 

80.126 

34.0 

33.6 

38.0 

r 

MsTimmn  at'  18  hdnat 

-  1  .24  61 

2  00^ 

1^21  24 

30. 100 

'• 

i 

37w0. 

Mmtraum  at  6  hoafv  ^ 

-  1  1#  06 

4  00  00 

1  21  24 

30.062 

89.0 

Moan-' 

-  1  19  68 

e  00  00 

1  16  06 

80.000 

34.0 

38.0 

42.0 

« 

1 

8  00  00 

1  19  04 

29.968 

' 

48.0 

10  00  00 

1  20  tl 

29.940 

60.0 

• 

« 

Noon 

1  19  08 

29^990 

40.0 

88.0 

61.0 

1       '     "  » 

» 

14  00<M> 

1  28  21 

29.860 

66.0 

V           '                         < 

16  00  00 

I  21  43 

29.820 

' 

66.0 

g                               %                                                       ^ 

18  00  00 

1  24  61 

29.781 

46.0 

56;P 

68.0 

J 

20  00  00 

1  22-47 

29.764 

.  .'  • 

68.0 

• 

• 

22  00  00 

1  22  36 

29.774 

'        • 

« 

68.0 

1 

i 

iANT)AftY  8,  1844. 

0  00  00 

1  20  42 

« 

29:774 

48.6 

64.0 

60.0 

1 

Maxunumat  12  hours 

.  1  27  81 

H  00  00 

I  30  42 

29.810 

67.0 

.  1  17  66* 

4  00  00 

1  17  66 

29.884 

^ 

1 

66.0 

Maaa« 

-  1  22  48.-6 

6  00  00 

1  20  61 

29.872, 

49.0 

60.0 

62<0 

1 

8  00  00 

1  20  61 

29.940 

48^ 

s 

« 

10  00  00 

1  19  24 

29.960 

» 

.48.0 

1 

Noon 

1  27  31 

30.060 

47.0 

48.0 

46.0 

* 
^ 

. 

14  00  ^0 

1  20  27 

30.070 

' 

- 

47.0 

1 

• 

16  00  00 

1   la  16 

80.086 

' 

46.0 

' 

i 

18  00  00 

1  i2  06 

30.038 

49.0 

48.0 

60.0 

r 

SO  00  00 

1  28  29 

30.050 

60.0 

t 

SS  00  00 

1  23  42 

30.040 

1 

64.0 

• 

1 

, 

>  • 

- 

A, 

«   1 

[  m] 
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MA6HBTICAI.    AKD  MBTEdROLOOlCAt. 


• 

JANUABl"  9,  lflf41. 

1 

ThennoBieters. 

i  A 

^ 

i 

1 

i 

• 

-    1 

i 

II 

1 

• 

i. 

Attaohed. 

* 

< 

■tX 

■ 

■ 

h'  tn.  8. 

0     r     ff 

Inched 

— f— — 

b 

o 

,  0 

o     /     // 

0:00  00 

1  28  34 

80.040 

49.6' 

53:0 

48.0 

Itfazimum  at  20  hoora  - 

1  27   12 

2  00  00 

1  28  30 

30.070 

• 

45.b 

MtWimnm  at    4  hmarH-  - 

I   19  16 

4  00  00 

1   19  16 

30.078 

- 

9 

40.0 

Mean          -        .        . 

1  23  13.5 

6  "^00  00 

1   19  20 

30.000 

49.0 

38.0 

^8.0 

8  00  00 

I  '22  37 

30. 100 

/ 

3610, 

' 

• 

10  00  00 

1  22  38 

30.120 

• 

34.0 

•^ 

* 

Noon 

1  22  38 

30. 120 

47.0 

34.0 

34.0 

14  00  00 

1  22  38 

30.120 

% 

35.0 

" 

• 

16  00  00> 

1   18  26 

30.182 

87.0 

\ 

18^  00  00 

1  22  14 

80.143 

.48.0 

36.0 

44.0 

80  00  00 

I  27  12 

30.128' 

48.0 

, 

If 

%i  00  00 

1  23  48 

30. 1«28 

\ 

52.0 

> 

\ -    ' 

4 

JAKUARV  10,  1841. 

.      ...       •      .    . 

0  00  00 

t  22  12 

30.122 

48.cr 

4L2 

42.0 

'  Afakimum  at  20  lioHn  - 

1  24  54 

2  00  00 

1  22  2& 

80.150 

» 

1 

40.0 

BGnimnin  at  16  hooni  * 

1  19  13 

4  00  00 

1  21  01 

80.14d 

* 

89  0 

•Mean          -        -        • 

1  22  08.5 

6  00  00 

1  20  39 

30.126 

47.0 

36.0 

38.0 

t 

8  00  do 

1  21  55 

30.112 

1 

36.0 

• 

' 

10  00  00 

^2l  fe4 

30.100 

» 

36.0 

■> 

Noon 

1  28  06 

80.097 

35.0 , 

34.0 

36.0 

« 

14  00  00 

1  20  29 

30.093 

»•" 

■ 

36.0 

•     .  ■*          » 

16  00  00 

1   19  18 

30.120 

» 

40  0 

• 

18  00  00 

1  23  23 

30.040' 

47.0 

40.9 

40.0 

'      *                                                    • 

20  00  00 

1  24  54 

30.036 

40.0 

' 

22  .00  00  ^ 

1  23  07 

30.050 

- 

1 
1                * 

40.0 

•^ 

JANUARril,  1841. 

_■ . . _ 1 . j 

*. 

aoo  00 

,1  21  ?5 

'  80.030 

'  44,0 

38,0 

1 

40:0 

Maximtim  at  20  lioaTB  - 

1  25 '20 

2.00  00 

1  21  14 

80.A30 

* 

< 

37.0 

40.0 

Minimum  at  lO'honra  - 

1  18  29 

4  00  00 

1  20  37 

30.02B 

87.0 

40.0 

Mean         .        .        . 

1  20  54.5 

6  00  00 

1  20  37 

2IJ.992 

48.0 

37:0 

40.0 

» 

8  00  00 

1  20  85 

29.980 

37.0 

40.0 

, 

10  00  00 

1  ^0  41 

29.850 

37.0 

40.0 

• 

NOOD 

1  20  47 

29.870 

49.0 

87.0 

40.0 

^ 

14  00  00 

1  20  50 

29^.882 

• 

37.0 

40.0 

. 

16  00  00 

1   16  29 

!29.876 
29.800 

.. 

40.0 

39.0 

* 

» 

18  00  00 

1  22  08 

47.0 

41.0 

42,0 

\ 

20  00  00 

1  25^20 

JJ9.740 

44.0 

44.0 

• 

• 

22  00  00 

1  23  37 

29.774 

» 

43.0 

a.o 

• 

* 

• 

^  . 

• 

%  ■  ^ , 

• 

\ 
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OBSBKy^^TIOMS    AT   WASajVOTON — 1841. 


■ 

lANUARY  12,  1641. 

• 

1 

1 

1 

1   . 

1 

Tben^omelen^ 

1 

• 

Attached.    . 

i 

If 

k.  m.  s. 

o    t     n 

JhcAet. 

o 

o 

o 

o    f     n 

.090  90 

I  21  38 

29.860 

40.0 

43.0 

44.0 

Mazimuiii  at  20  beuf  s  - 

1  24  00 

9  OO  00 

1   10  14 

28.878 

42.0 

43.0 

MraimoBi  at  16  koors  - 

1   18  34 

4  00  00 

i  21  00 

29.930 

4J.0 

43.0 

Mean 

1  21   17 

6  00  00 

I  21  11 

29.950 

47.0 

41.0 

42.0 

8  00  00 

1  21   10 

30.000 

40.0 

42.0  t 

* 

10  00  00 

1  21  20 

30.088 

40.0 

412.0  J 

Nooii 

1  21  20 

80.164 

46.0 

38.0 

40.0  « 

14  00  00 

t   18  86 

30.218 

39.0 

40.0  ' 

•* 
1 

16  00  00 

t   18  84 

30.260 

43.7 

41.0 

18  00  00 

1  22  18 

30.246 

46.0 

43.5 

U.6  i 

20  00  00 

1  24  00 

30.248 

44.5 

48.0 ; 

• 

22  00  00 

1  21  64 

80.267 

43.5 

48.0 

1 

1 

J 

JANUARY  18,  1841. 

0  00. 00 

1  10  08 

* 

80.288 

60.6 

43.0 

43  0 

Mazimnm  at  14  hours  - 

1  27  14 

8  00  00 

1   18  18 

80.260 

40.0 

41.0 

Mimmuxn  at  10  koun  - 

1   10  22 

4  00  00 

I  19  01 

30.264 

88.5 

88.0 

Mean 

1  21  48 

6  00  00 

1   19  01 

30.250 

61.0 

36.0 

86.0 

• 

8  00  00 

1  19  16 

30.214 

84.0 

86.0 

10  00  00 

1   16  22 

30.214 

34.0 

86.0 

• 

. 

NeoK 

1  20  87 

80.160 

47.0 

34.0 

^8.0 

/ 

14  00  60 

1  27  14 

80.140 

86.5 

35.0 

16  00  00 

1  16  37 

30.100 

87.0 

32.0 

18  00  00 

1  20  26 

29.960 

47.0 

36.t> 

32.0 

m^ 

20  00  00 

1  21  07 

29.904 

36.0 

82.0 

22  00  00 

1  21    10 

29.900 

^ 

87.0 

85.0 

■ 

I 

JANI 

;jlRYi 

4^  1841 

• 

0  00  00 
2  00  00 
4  00  00 
0  00  00 
8  00  00 

10  00  ao 

Noon 
14  00  00 
16  OO  00 
18  00  00 
20  00  00 
22  00  00 


Maximum  ait  20  hotin  - 
Minimum  at  2  henN   - 
Mean         -        -        - 

1 

I 
1 

26 
16 
21 

19 
66 
37.6 

i 
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>(A0MI;TICAL  ABO  .-HXTEOHOLOOICAI.. 


■ 

JANUABY  16,  1841. 

II  ■■ 

• 

1 

la 

ThennometeFB. 

t 

■ 

8 

1 

• 

"1 

11 

• 

•g- 

|i 

« 

I 

1 

< 

i. 

0 

X 

4 

A.  tn,  §, 

0      f       ff 

IncKet. 

o 

o 

o 

• 

• 
0      1       ft 

0  00  00 

1  21  U 

30.209 

45.2 

36.0 

36.0 

Msximam  at  32  hotm  - 

1  24  29 

2  00.00 

1  20  08 

30.226 

33.0 

86.6 

Minimum  at  4  hours  •- 

1  16  66 

4  00  00 

1   15  66 

80.208 

* 

32.5 

35.0 

Mean         -        -        - 

I  20  12.6 

6  00  00 

1  16  37 

30.239 

43.6 

33.0 

34.0 

8  00  00 

1   17  43 

30.239 

33.0 

36.0 

10  00  00 

1  20  48 

30.200 

33.0 

84;  0 

Noon 

1  20  85 

30.196 

40.0 

32.6 

33.0 

. 

U  00  00 

1  17  24 

30. 189' 

32  6 

83.0 

■ 

16  00  00 

1   1»  04 

30.260 

34.0 

40.0 

• 

18  00  00 

1  21   16 

30.220 

40.5 

41.0 

40.0 

■ 

80  00  00 

1  24  06 

30.200 

42.0 

41. 0 

23  00  00 

1  24  29 

80.224 

40.0 

40.0 

- 

« 

• 

JANUARY  16,  1841. 

0  00  00 

1  21  36 

30.264 

46.0 

38.0 

40  0 

• 

Maximum  at  0  hoan   - 

1  21  86 

2  00  00 

1   18  26 

30.278 

36.0 

39.0 

Minimum  at  16  hoan  - 

1   16  03 

4  00  00 

1  20  21 

80.320 

86.0 

38.0 

Mian 

1  18  48^ 

6  00  00 

1  17  43' 

30  30d 

48.6 

.36.0 

38.6 

• 

8  00  00 

1   16  40 

30.318 

36  0 

88.0 

• 

10  00  00 

1  18  69 

80.318 

• 

84.0 

37.0 

Noon 

1   18  69 

80.330 

46.0 

84.0 

38.0 

* 

14  00  00 

1  18  69 

80.350 

33.0 

38  0 

» 

. 

16  00  00 

1  16  02 

30.364 

37.5 

37.0 

• 

18  00  00 

1  19  56 

30.830 

46.0 

38.0 

38.6. 

_ 

•    - 

SO  00  00 

1  21  26 

30.250 

39.0- 

38.6 

• 

22  00  00 

1  20  68 

'30.250 

38.0 

36.6 

• 

^ 

••                 % 

JANUABY  17,  1841. 

0  00  00 

I   19  66 

30.214 

44.5 

36.0 

88.0 

Maocimnn  at  80  houia  - 

I  22  41 

2  00  00 

1  19  ;>3 

80.200 

86.0 

40.0 

Minimum  at  16  houin  - 

1   17  10 

4  00  0(^ 

1   19  62 

30.150 

36.0 

40.0 

Mean          -        -     '  - 

1  19  65:6 

6  00  00 

1  19  66 

30.172 

44.0 

36.0 

37.0 

8  00  00 

1  19  66 

30.000 

35.0 

87.0 

* 

• 

10  00  00 

1  20  01 

29.960 

35.0 

36.0 

Noon 

1   19  24 

29.934 

46.0 

86.0 

37.0 

14  00  CO 

1   19  29 

29.840 

36. 0 

37.0 

. 

16  00  00 

1  17  le 

29.814 

37.0 

39.0 

• 

18  00  00 

1  21  02 

29.734 

45.0 

41.0 

40.0 

20  00  00 

1   22  41 

29.714 

^ 

41.0 

4^.0 

22  00  00 

1  20  48 

29.763 

• 

46  0 

45.0 

» 

• 

67 
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OBBBKtATIONS    AT    WASHIlY6TON'^184l. 


« 

JANtART  18,  1841 

* 

• 

m 

1 

Tbeimomelen. 

• 

1 

1 

•• 

• 

1   . 

a 

• 

* 

1 

1^ 

- 

J 

i 

1 
1 

n 

1 

i 

X 

■ 

M«  f3l<    8* 

O      f        ff 

In^e», 

o- 

o 

0 

• 

0      f       19 

0  00  00 

1  20  08 

29.800 

.46.0 

40.0 

44.0 

Maximum  at  22lioiin  • 

1  21  87 

2  00  00 

1  10  38 

29.884 

- 

42.0 

42.6 

Minimnm  at  lOhoon  - 

1  18  86 

4  00  00 

1  19  80 

29.962 

• 

88.0 

40.6 

Mean 

1  20  06 

6  00  00 

1  20  11 

30.038 

46.0 

83.6 

87.0 

8  00  00 

1  20  11 

80.098 

28:6 

32.0 

10  00  00 

1   19  49 

80.206 

24.0 

28,0 

• 

Nosm 

1   19  49 

30.300 

87.0 

20.6 

24.0 

• 

U  00  00 

1  20  07 

40.410 

18.0 

30.0 

16  00  <k> 

I   18  86 

80.488 

17.0 

26.0 

18  00  00 

1  20  47 

80.600 

84.0 

17.0 

26.0 

. 

20  00  00 

1  91  24 

80.608 

18.0 

24.0 

• 

22  00  00 

1  21  87 

80.600 

17:0 

23.0 

JANUARY  19,  1841 

• 

0  00  00 

• 

1  10  26 

80.680 

^.0 

17.0 

21^ 

Maximum  at  18  houn  - 

L26  26 

2  00  00 

1   19  42 

80.600 

17.0 

20.0 

Minimum  at  10  houn  - 

1   18  41 

4  00  00 

1   19  61 

80.642 

16.6 

18.0 

Moan 

1  22  08 

e  00  00 

1  20  08 

80.660 

82.0 

15.0 

17.0 

8  00  00 

1  20  14 

80.664 

16.0 

17.0 

:  10  00  00 

1   18  41 

80.662 

14.0 

16.0 

!       Noon 

1  18  46 

'  80.708 

81.0 

14.0 

16.0 

<    14  00  00 

1  21  88 

80.768 

- 

13.6 

18.0 

1   16  00  00 

1   18  68 

30.810 

16.0 

19.0 

.   18  00  00 

1  26  26 

80.780 

81.0 

20.0 

22.0 

y 

. 

20  00  00 

i  23  68 

80.760 

23.0 

25.0 

i  22  00  00 

4 
t 

1  22  49 

« 

80.781 

23.0 

25.0 

a 

t 
1 

, 

JANUARY  20,  1841 

• 
■ 

'     0  00  00 

1  20  68 

80.712 

81.0 

20.0 

22.0 

Maximum  at  20  houn  - 

1  26  08 

'     2  00  OO 

1  19  68 

30.709 

17.0 

20.0 

Minimum  at  16  houn  - 

I  19  87 

4  00  00 

i  20  86 

80.662 

18.0 

20.0 

Mean 

1  22  20 

6  00  00 

1  20  86 

80.652 

31.0 

18.0 

20.0 

« 

.     8  00  00 

1  20  68 

80.623 

18.0 

21.0 

" 

10  00  00 

1  21   80- 

80.691 

17.0 

20.0 

. 

Noon 

1  22  44 

80.670 

82.0 

17.0. 

20.0 

- 

14  00  00 

1  24  16 

80.661 

17.6 

20.0 

• 

16  00  00 

I    19  87 

30.660 

21:6 

24.0 

^ 

,    18  00  00 

1  ^22  86 

80.460 

^32.0 

23.0 

24.0 

• 

20  00  OO 

1   26.08 

80.364 

. 

26.0 

27.0 

22  00  00 

1  28  69 

80.840 

■ 

28  0 

82.0 

1 

• 

i 


C  I'J'^i 
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MAGRETICXL    and    MXTKOBOLOeiCAL 


r- 

JANUARY  81,  1841. 

• 

1 
1 

S 

i    • 

ThcmuNOMtifln. 

• 

i 

m» 

II 

8  6* 

'■0 

1 

1 
§ 

1 

i 

A.  97t.     ff. 

• 

Off 

Inches.' 

e 

o 

o 

o    /     // 

0  00  00 

1  21  '30 

30.300 

33.0 

81.0 

48.0 

Mcdmmn  at  30  hoori  -  1  86  49 

3  00  00 

1   19  49 

80.860 

81.0 

46.0 

Minimiim  at  4  houn    -  1  17  46 

4  00  CO 

I   17  46 

30.176 

82.0 

46.0 

Mean           -        -        -  1  81  47 

6  00  00 
8  00  00 

1  20  39 
1   19  64 

.  80  100 
30.014 

40.6 

88.0 
88.0 

46.0 
62.0» 

10  00  00 

1  20  09 

89.964 

83.0 

68.0 

BXVARKS. 

NooD 

1  19  60 

39.908 

40.6 

84.0 

60.0 

14  00  00 

1   18  47 

39.888 

34.0 

60.0 

*  Fir»iD  the  obmratoTy  in  an  eftilh- 

16  00  00 

1   17  66 

29.862 

87.0 

60.0 

en  pan  during  die  remainderof  the 

18  00  00 

1  20  44 

39.826 

88.6 

88  JD 

60.0 

day. 

80  00  00 

1  26  49 

39.786 

89.0 

60.0 

• 

2S  00  00 

1  23  64 

29.800 

86.0 

60  0 

JANUi 

iRY8J 

^   1841. 

0  00  00 

1  82  34 

29.808 

89.7 

84.0 

880 

Maxinnm  at  30  honn  -  1  8SM 

S  00  00 

I  14  87 

80.886 

36.0 

36.0 

Minimmn  at  8  hoon     •  1  14  37 

4  60  00 

1  19  44 

29.870 

88.0 

87.0 

Mean                           -119-14.6 

6  00  00 

1  20  14 

29.906 

40.6 

87.0 

87.0 

, 

^  00  00 

1  20  42 

39.906 

83.0 

360 

10  00  00 

1  21  39 

89.918 

83.0 

84.0 

Noon 

1  19  81 

89.980 

86.6 

80.6 

82.0 

14  00  00 

1   18  89 

80000 

• 

83.0 

88.0 

16  00  00 

1  18  28 

30.016 

31.0 

82.0 

18 .00  00 

1  21  67 

39993 

86.0 

88.6 

94.0 

20  00  00 

1  23  52 

39  938 

,86.6 

36.6 

. 

22  00  00 

1  21  20 

89.970 

83.6 

87.0 

• 

JANU 

ART  8 

8,  1840. 

0  00  00 

I  '20  08 

89.988 

86.6 

89.6 

84.6 

Maiinram  at  38  hcnin  -  1  81  49 

2  00  00 

1   18  81 

89.900 

86.0 

33.0 

Minimnm  at  S-hoon    -  1  18  81 

4  00  CO 

119  68 

89.860 

86  0 

30.0 

M»an         -        -        -189  06 

6  00  00 

1  20  26 

29.830 

88.0 

87.6 

30.0 

. 

8  00  00 

1  20  26 

29.800 

88.0 

80.0 

10  00  00 

1  20  11 

29.800 

38.0 

30.0 

*  Noon 

1  20  11 

29.834 

39.0 

88.0 

so.o 

14  00  00 

1  19  30 

29.868 

39.0 

31.0 

10  00  00 

1   19  36 

89.914 

38.0 

34.0 

■ 

18  00  00 

1  21  30 

89.878 

41.0 

86.0 

88.0 

20  00  00 

1  21  46 

89.870 

86.0 

89.0 

« 

22  00  00 

1  21  49 

89.864 

86.0 

38.0 

I 

6d 


OBSBBVATIttHS    AT   WASBIM^TON— 1841. 


C  m  ] 


JANUARTSi,  1841. 

I 

1 

UlCnONNBttCVB. 

a  . 

- 

■ 

1 

1 

Declination  fro 
meridian. 

Barometer. 

• 

* 

1 

Magnetic  obser- 

* 

n*     f7l«       8m 

O      f        II 

huiktt. 

t 

o 

e 

-o 

o    ^     // 

0  00  00 

1  SO  88 

89.948 

88.0 

84.0 

40.0 

Mttimom  at  80honrs  •  1  88  68 

S  00  Oo 

1  80  84 

89.950 

88.0 

39.0 

Minimttm  at  14  honza-  I  17  U 

4  00  00 

1  80  38 

89.988 

87.0 

88U> 

Mean          -                 -  1  80  Oi.6 

6  00  00 

I  80  44 

89.930 

88.0 

86.0 

80.0 

8  00  00 

1  80  38 

89.928 

85.0 

80.0 

10  00  00 

1  80  86 

89.980 

86.0 

30.0 

• 

Noon 

1  80  16 

89.910 

89.0 

86.6 

80.0 

14  00  00 

1   17  11 

89.850 

83.0 

34.0 

16  00  00 

1  80  46 

89.800 

84.6 

89.0 

18  00  00 

1  88  14 

89.709 

41.0 

88.0 

40.0 

20  00  00 

I  38  58 

89.718 

88*0 

44.0 

S)  00  00 

1   19  84 

89.763 

8.00 

84.0 

M 

JAN  UART86»  1841. 

0  00  00 

i   It  84 

89.789 

46«0 

88.0 

88.0 

Misittam  *l  18;&dii»  -  1  88  84 

8  00  00 

1  19  11 

89.800 

89.0 

83.0 

Mfnimttm  at8faodn   -  I  19  11 

4  00  00 

1   19  86 

39.809 

86.0 

88.0 

M««n          •        -        .  1  81  17.6 

6  00  00 

1  19  44 

89.817 

48.5 

86.0 

88.0 

8  00  00 

1  80  18 

89.883 

88.0 

88.0 

10  00  00 

1  10  48 

89.887 

89.0 

84.0 

Noon 

1   19  17 

89.849 

88.0 

88.0 

04.0 

14  00  00 

1  80  88 

39.900 

• 

86.0 

86.0 

16  00  00 

1  80  86 

89.914 

89.0 

40.0 

" 

18  00  00 

1  88  84 

89.884 

68.0 

46.6 

46^ 

SO  00  00 

1  88  83 

89.884 

47.6 

50.0 

88  00  00 

I  88  18 

89.884 

47^0 

50.0 

J  ANT] 

^ARYtO,  1841. 

0  00  00 

1  80  14 

80.044 

6ao 

891.0 

44.0 

]tfl6Eiiiidm4t8ah«an-  1  86  46 

8  00  00 

1   18  67 

80.100 

86.0 

89.0 

Minitttum  %t  41iotra    -  1  06  83 

4  00  00 

1  05  88 

80.186 

88.0 

36.0 

MMn          -                 •  1  16  64 

6  00  00 

1   18  41 

30.190 

48.6 

8ao 

85.0 

8  00  00 
10  00  00 

1  80  01 
1  19  10 

80.188 
80.188 

88.5 
87.6 

34.0 
31.0 

Noon 

1   18  80 

80.838 

48.0 

8&6 

89.6 

'HikTAkKS. 

14  00  00 

1   19  86 

80.888 

-87.6 

86.0 

16  00  00 

1   16  08 

80.800 

84*0 

34.0 

An  MTora  tUftae  finonf  4A.  %o'(iK. 

18  OO  00 

1  81  48 

80.858 

46.0 

89^6 

89.0 

80m.     8ke  tfttfaordinary  obKr- 

80  00  00 

1  86  46 

80.184 

41.6 

44.0 

valSttns. 

88  00  00 

1  86  46 

80.198 

4U0 

44.0 

C  n2  ] 


TO 


MAaWBTI^AL.  AMD-UBTBOKOLOOtCAI. 


JANUARY  37»  1841. 

•                         ■ 

1 

• 

1 

1 

^^  29 

1 

• 

jTnfln&diiiwtoii* 

• 

1 

1 

1 

1 

• 

< 

..•4- 

:6 

1 

1 

i 

1 

1 
\ 

• 

•• 

O       /       f 

Inehes, 

0 

o 

0 

Q       f       ff 

0  00  00 

1  23  ai 

30.168 

47.6 

37.0 

43.0 

Max.  at  30  nd  33  koun  1  38  10 

S  00  00 

1  18  81 

80. 168 

^ 

36.0 

89.0 

Mininium  at  16  houn  -  1  16  48 

4  00  00 

1   17  86 

30.060 

36.6 

88.0. 

MMn/       -                 -  1  19  68.6 

6  00  00 

1  19  64 

30.008 

43.6 

33.^ 

36.0 

8  00  00 

1  32  44 

80.000 

83.0 

86.0 

"                     •  •                                     «                         • 

10  00  00 

1  31   14 

39.933 

33.0 

36.0 

, 

Noon 

1  30  31 

39.984 

43.0 

33.6 

88.0 

14  00  00 

1  31  33 

39.914 

39.0 

42.0 

1 

; 

16  00  00 

1   16  48 

39.900 

44.0 

43.0 

• 

l&OO  00 

1  30  29 

39.888 

46.6 

44.0 

44.0 

' 

30  00  00 

1  28  10 

29.816 

44.6 

46.0 

32  00  00 

1  38  10 

29.823 

46.0 

46.6 

*     

JAN  UARY  38,  1841. 

0  00  00 

1  33  18 

89.840 

46.7 

43.0 

46:o 

— • ' ' 5 

Maiiimim  at  33  houn  -  1  38  09 

3  00  00 

1  16  16 

39.886 

42.0 

44.0 

Minimum  tt  3  Hoiiia     -  1  16  16 

4  00  t)0 

1   18  06 

39.960 

89.0 

40.0 

Mem-        -                -  1  19  13 

6  00  00 

1  19  41 

29.970 

46.6 

39.0 

40.0 

• 

8  00  00 

1  19  U 

80.000 

86.0 

38.0 

• 

10  00  00 

1  33  41 

80.030 

• 

36.0 

38.0 

- 

Noon 

1  33  41 

30.060 

46.0 

36.0 

88.0 

. 

14  00  00 

I   18  09 

30. 100 

34.0 

41.0 

16  00  00 

I   17  44 

30.160 

'40.0 

43.0 

18  00  00 

1   18  29 

80.170 

66.0 

46.0 

48.0 

30  00  00 

1  33  68 

30.160 

61.6 

63.0 

33  00  00 

1  38  09 

30.163 

48.0 

60  0 

JANUARY  39,  184t. 

0  00  00 

1  19  34 

80.188 

46.6 

48.0 

48.0 

Maximum  at  30  boon  -  136  08 

'3  00  00 

1   19  18 

30. 188 

40.0 

46.0 

Minimum  at  16  hoars  «  I  18  24 

4  00  00 

1   18  67 

80.338 

% 

89.0 

43.0 

Mean-        -        -        -  1  31  16 

6  00  00 

1   18  40 

80.330 

46.0 

86.0 

40.0 

8  00  00 

1  18  80 

80.310 

36.0 

40.0 

10  00  00 

L  18  14 

80.300 

34.0 

88.0 

- 

Noon 

1.  18  37 

80.160 

43.0 

36.0 

89.0 

14  00  00 

1   18  33 

30.100 

87.0 

40.0 

• 

16  00  06 

1   16  34 

30.060 

• 

87.0 

41.0 

18. 00  00 

1  31  83 

39.960 

46.0 

39.0 

40.0 

30  00  00 

1  36  08 

39.868 

43.0 

43.0 

• 

33  00  00 

1  36  67 

39.891 

40.0 

43.0 

• 

71 


C  172  ] 


OBS£&VATIOir6   AT   WASHINGTOH — 1341. 


• 

i 

* 

1 

t 

• 

JANUARY  80,  1841. 

• 

i 

1 

Thermometen. 

, 

i 

1    s 

li 

, 

-■ 

1 

.5 

• 

"S.  . 

« 

. 

8 

1 

s 

S' 

.£3 

• 

.* 

P 

n 

< 

< 

IS- 

0 

A<  fit*    #• 

0       f       ff 

Ineheit 

0 

• 

0 

O       f       if 

0  00  GO 

]   20  M 

29.939 

45.5 

88.0 

41.0 

Maximum  at  20  houri  -  1  24  47 

a  00  00 

1  20  37 

29.982 

86,0* 

40.0 

Minimum  at  16  houn  •  1   18  54 

4  00  00 

1  20  15 

30.039 

85.0 

38.0 

Meaa'                  -        -  1  21  85.6 

6  00  00 

1  20  03 

80.072 

46.0 

35.0 

38.0 

^ 

8  00  00 

1   19  40 

30.097 

• 

35.0 

36.0 

■ 

10  00  00 

1   19  18 

80.097 

35.0 

36.0 

Noon 

1  19  28 

30.111 

47.0 

35.0 

36.0 

14  00  00 

1   18  56 

80. 139 

35  0 

36.0 

16  00  00 

1   18  64 

80.15a 

41.5 

42.0 

V 

18  00  00 

1  22  30 

30.150 

52.0 

42.5 

42.0 

• 

i  80  00  00 

1  24  17 

80.128 

42.5 

43.0 

82  00  00 

1  28  03 

30.128 

44.5 

44.0 

^               • 

JANUARY  81,  1841. 

0  00  00 

1  28  83 

30.124 

49.0 

42.5 

42.0 

Maximum  at  80  Eoun  •  1  82  18 

2  00  00 

1   19  24 

30.124 

.38.5 

40.0 

Minimum  at  14  hours  -  1  1 6  39 

4  00  00 

1   19  09 

30.226 

. 

35.^ 

88.0 

Mean          -        -        -  1  34  30.6 

6  00  00 

I   17. 89 
1   IH  69 

.  30.226 
80.194 

46.0 

34.0 
81.5 

36.0 
33.0 

• 

'     8  00  00 

i   10  00  00 

1   19  29 

30.164  . 

29.0 

33  0 

■.BHAmxs. 

>       Noon 

1   18  53 

30.164 

46.5 

29.5 

32.0 

• 

,   14  00  00 

1   16  29 

80.144 

31.0 

400 

Changed- the  barometer  at  4A. 

16  do  00 

1   19  05 

80.176 

86.5 

36.0 

. 

18  00  00. 

1  23  16 

80.136 

45.5 

41.5 

40.0 

1  80  00  00 

1  38  12 

80.058 

40.5 

40.0 

i  38  00  00 

1  30  09 

# 

80.041 

• 

39.0 

40.0 

• 

' .        • 

"■■■                                              ■                                                   -                     r  ■                             ... 

FUBRUART  I,  1841. 

0  00  DO 

1  26  is 

30.041 

45.5 

86.5 

88.0 

Maximum  at  0  honra    -  1  36  18 

a  00  do 

1  21   16 

30.016 

* 

34.6 

87.0 

Minimum  at  6  houn    -114  11 

4  00  00 

1.  20  18 

30.016 

88.6 

86.0 

Mean          -        •        -  1  19  440^ 

1     6  00  00 

1   i4  11 

29.919 

45.0 

85.0 

36.0 

I     8  00  00 

1   14  58 

29.919 

35.0 

37.0 

1 

lO'OO  00 

1  20   17 

29.917 

35.0 

37.0 

« 

Noon 

1  20  00 

29.896 

45.5 

35.0 

38  0 

;  14  00  00 

1    16  42 

29.859 

38.0 

41.0 

• 

16  00  00 

1   16  29 

29.786 

36.5 

43.0 

18  00  00 

.  1  31  03 

29.646 

45.0 

36.0 

88.0 

'  SO  00  00 

1  23  22 

29.456* 

« 

86.0 

37.5 

!  82  00  00 

t 
I 

I  20  89 

29.416 

87.0 

88.0 

[  1^2  3 


n 


M'AGNETICAL    AND    MBTfiOSOLOOXCAI. 


FEBRUARY  2,  1841. 


e 

I 
3 


h.  m.  8* 
0  00  00 
2' 00  00 
4  00  00 
6  00  00 
8  00  00 
10  00  00 

Noon 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
20  00  00 
22  00  00 


20  09 
10  55 
19  65 
19  55 
19  55 
19  65 
19  55 

17  89 

18  id 
1  21  87 


28  30 
22  15 


s 


Inches. 

29.406 

29.499 

29.596 

29.666 

29.716 

29.756 

29.826 

29.846 

29.916 

29.916 

29.866 

29.856 


Th^rmoiootinrs. 


s 

< 


o 
45  5 

46.5 

V 

45.0 
46.5 


36.0 
34.5 
35.0 
35.0 
82.6 
33.5 
34.0 
36.0 
39.0 
41.0 
48.0 
47.0 


37.0 
38.0 
38.0 
37.0 
36.0 
33.0 
38.0 
35.0 
39.0 
41.0 
46.0 
48.0 


tf 


Maximum  at  20  hxmn 
Minimum  at  14  hours 
Mean .        •        - 


1  23  80 
1  17  39 
1  20  84.5 


FEBRUARYS,  1841. 


0  00  00 
2  00  00 
4  00  00 
6  00  00 
8  00  00 
10  00  00 

Noon 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
20  00  00 
22  00  00 


1  21  09 
1  21  09 
19  14 
19  14 
19  29 
22  09 
19  22 
18  42 
1  18  23 
1  20  62 
1  22  33 
1  22  10 


29.856 

47.0 

42.0 

46.0 

29.886 

38.0 

-42.0 

29.636 

^ 

36.5 

40.0 

29.816 

46.0 

36.0 

40.0 

29.806 

86.0 

40.0 

29.806 

86.0 

40.0 

29.776 

46.2 

34.5 

88.0 

29.776 

83.0 

40.0 

29.856 

42,0 

46.0 

29.866 

47.0 

45.0 

47.0 

29.906 

• 

44.0 

49.0 

30.066 

44.0 

48.0 

Maximum  4t  20  hours  -  1  22  83 
Minimum  at  16  hours  -  1  18  83 
Mean  •        -        -        -  1  20  1^8 


FEBRUARY  4,  1841. 


0  00  00 
2  00  00 
4  00  00 
6  00  00 
8  00  00 
10  00  00 

Noon 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
20  00  00 
22  00  00 


1  20  24 


19  59 
19  59 
19  24 
19  36 
19  44 
1  19  14 
1  18  83 
17  58 
1  -22  34 
1  24  17 
1  21  28 


1 


80.086 

48.0 

38;  0 

42.0 

30.016 

• 

34.0 

88.0 

30.176 

31.0 

33.0 

30^186 

46.5 

30.0 

82.0 

80.191 

29.0 

32.0 

30.211 

29.0 

31.0 

30.236 

44.6 

28.0 

31.0 

30.876 

26.5 

30.0 

30.376 

31.5 

31.0 

30.356 

44.6 

35.6 

37.0 

30.266 

37.0 

40.0 

80.266 

36.0 

41.0 

Maximum  at  20  hours 
Minimum  at  16  hours 
Mean  -        -        -  ' 


1  24  17 
1  17  58 
1  21  07.5 
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OMtU».rAttat»  AT  WAtBIHOT9ll — IS41. 


C  172] 


r 

FSBBUARY6*.1841 

• 

1 

1 

1 

• 

TbanHMMtors. 

• 

J 

1 

.!9 

i^ 

s 

« 

n 

<    • 

< 

:« 

A.  fii.  #• 

0     /     // 

.^MsAet. 

• 

• 

o 

0      /      // 

0  00  00 

1  80  88 

80.856 

44.5 

880 

86.0 

Mi^j^mmm  at'88  hoiin  -  i  88  81 

t  00  00 

•  1  80  87 

80^6 

80.0' 

83.0 

Mininram  at  16  honn  -  1  17  17 

400  oo 

1   19  88 

80.836 

88.0 

81.0 

Mmu  -        -                -  1  80  19 

6  00  00 

1   19  81 

80  806 

48.0 

86.0 

89.0 

8  00  00 

1   18  68 

80.176 

• 

88.6 

87.0 

10  00  00 

1  16  08 

80.146 

88.0 

86.0 

No)m 

1   19  89 

80.146 

41.6 

87.0 

§9.0 

. 

14  00  00 

I  17  87 

80. 186 

86.0 

37.0 

. 

16  00  00 

1   17  17 

80.186 

81.0 

84.0 

» 

18  00  00 

1  81  46 

80.076 

43.6 

65  0 

89.0 

80  00  00 

1  88  06 

80.086 

88.0 

44.0 

•                   * 

88  00  00 

1  88  81 

80.000 

40.0 

46.0 

FEBKUART  e»  1841 

• 

000  00 

1  80  87 

80.000 

44.5 

35.0 

48L0 

MaximnmaftSOlionn  -  1  81  64 

8  00  00 

1  80  06 

89.986 

83.0 

38.0 

MmimamBliehonn  -  1  16  81 

4  00  00 

1   19  06 

8)».986 

81.5 

86.0 

Mean  -       -       -        -  1  19  18.5 

6  00  00 

1   18  88 

89.966 

43.0 

80.0 

8.^0 

8  00  00 

1  18-17 

89.960 

89.0 

83.0 

10  00  00 

1   18  84 

89.966 

89.6 

38.0 

» 

Noon 

I   18  40 

89.966 

48.6 

80.0 

88.0 

14  00  00 

1  17  14 

89.966 

81.0 

38.0 

, 

16  00  00 

1  16  81 

89.986 

88.0 

39.0 

, 

18  00  00 

1   18  09 

89.986 

48.0 

89;0 

40.0 

80  00  00 

1  81  54 

89966 

41.6 

44.0 

i 

88  00  00 

1  81  35 

89.966 

• 

41.5 

48.0 

« 

PEBRUARir  7,  1841 

• 

0  00  00 

>1   19  86 

89.0r6 

45.0 

88.7 

48.0 

HCaximom  aft  14  hoon  -  I  89  59 

8  00  00 

I  18  68 

80  036 

85.0 

39.0 

Minimum  at  16  hoars   •  1  08  JI6 

4  00  00 

1  80  00 

80.086 

38.5 

87.0 

Maaa  -        -        -       -  1  16  18.5 

6  00  00 
8  00  00 

1  16  85 
I   13  48 

80.056 
80.066 

47.0 

84.0 
84.0 

86.0 
860 

' 

10  00  00 

1  08  86 

80.066 

84.0 

86  0 

nlXAllKS. 

Noon 

1  14  84 

30.096 

43.5 

85.0 

'87.0 

■ 

14  00  00 

1  89  59 

30.136 

84;0 

38.0 

'  Sea  extnmdinaiy  obaafvfltiona* 

16  00  00 

1  81  85 

80.166 

84.0 

48.0 

^ 

18  00  00 

1  87  86 

3a  156 

46.0 

85  0 

88.0 

30  00  00 

1  81  46 

30. 186 

86.0 

88.0 

88  00  00 

1  80  13 

30.136 

85.0 

38.0 

« 

10 


C  ^"^^  ] 
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MAGVaTICAL   ARO  HCTCOBOLOetCAX 


^ 

FEBRUARY  8,  1841 

. 

1 

1 

from  true 
iian. 

« 

Tbemoawtera.' 

- . 

s 

^ 

1 

1 

II 

• 

1 

• 

< 

.A 

< 

1 

A.  f7t<    tf« 

0     f     ff 

Inehu. 

o 

b 

e 

• 

Off 

0  00  00 

1  23  40 

80.176 

47.0 

84.0 

87,0 

Mttxiffium  at  14  hMi* 

-  1  28  64 

%  00  00 

1   10  80 

30.186 

83.0 

36.0 

Minmram  at  6  hova 

w  I  12  87 

4  00  00 

1   12  64 

30.206 

83.0 

36.0 

Mean- 

-  1  16  15.5 

6  00  00 

1   12  87 

30.216 

46.0 

38.0 

86.0 

8  00  00 

1  20  06 

30.236 

83.0 

34.0 

10  00  00 

1  20  26 

30.246 

. 

80.0 

32.0 

■ 

Noon 

1  21  69 

30.266 

44.0 

80.0 

81.0 

\                 ^ 

14  00  00 

1  23  64 

80.286 

80.0 

31.0 

j 

16  00  00 

1   16  46 

30.366 

840 

84.0 

' 

i 

*18  00  00 

1  22  84 

80.336 

44.0 

86.0 

89.0 

. 

4 

20  00  00 

1  22  02 

80.286 

88.0 

46.0 

/                  f 

23  00  00 

1  21  48 

30.276 

41.0 

46.0 

- 

J 

FEBRUARY  9,  1841. 

6  00  00 

1  18  48 

80.276 

44.6' 

86.0 

42.0 

Maxiamm  at  14  haan 

-  1  26  03 

2  00  00 

1  19  04 

30.266 

80.0 

38.0 

Mininium  «t  12  ho«rs 

-  I   18  05 

4  00  00 

1  19  16 

30.246 

30,0 

34.0 

Mesn  -        -        - 

-  1  SO  84 

6  00  00 

1  20  14 

30.206 

44.0 

30.0 

34.0 

■ 

• 

8  00  00 

1  20  60 

80.166 

82  0 

34.0 

10  00  00 

1  16  41 

30. 146 

; 

82.0 

34.0 

' 

• 

Noon 

1  13  06 

30.086 

43.0 

32.0 

34.0 

' 

14  00  00 

1  28  03 

30.086 

33.0 

44.0 

16  00  00 

1   16  61 

30.036 

36.0 

42.0 

18  00  00 

1  21  82 

29.946 

43.6 

3».0 

370 

20  00  00 

1  24  26 

29.896 

42.0 

39.0 

22  00  00 

1  22  41 

29*.  876 

• 

86.0 

38.0 

• 

FEBRUARY  10,  1841. 

0  00  00 

1  22  41 

20.876 

- 
44.6 

36.6 

87.0 

Maximum  at  22  honni 

-  122  44 

?  do  00 

1  21  04 

29.926 

31.0 

36.0 

Mininmm  at  lOhoora 

.  I    16  69 

4  00  00 

I  20  22 

29.926 

33.0 

38.0 

Mean  -        -        - 

'  1   19  21.6 1 

6  00  00 

1  19  44 

29.936 

46.0 

81.0 

33.0 

V                      ^ 

* 

8  00  00 

1   18  63 

29.936 

81.0 

32.0 

k— 

• 

10  00  00 

1  19  14 

20.966 

28.0 

31.0 

Noon 

1   19  02 

29.966 

44.0 

27.0 

80.0 

14-00  00 

1  18  80 

29.976 

27.0 

30.0 

t 

16  00  00 

1   16  59 

29.946 

34.6 

35.0 

, 

18  00  00 

1   18  38 

29.926 

44.6 

36.6 

38.0 

1 

20  00  00 

1   19  26 

29.936 

81.6 

36.0 

- 

22  00  00 

1  22  44 

29.036 

• 

30.6 

36.0 

■ 
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OBttSVATMUS   AT   WASBIJI«V0|I«»*1M1 


FBBRUAST1I»  164t. 

• 

! 

h 

' 

Thmunm0mtu 

s 

\ 

1, 

* 

J 

r 

• 

1 

1 

PO 

< 

■ 

i> 

A.  M.  f . 

•©    /    // 

hiehet. 

o 

0 

0 

0      f      ff 

Odo  00 

1  10  88 

80.086 

43.5 

86.0 

80.0 

•  1  99  47 

too  00 

1  10  83 

80.086 

< 

83.0 

28.0 

Minfmotii  al  16  fcoon 

.  1  15  18 

4  00  00 

1  19  87 

80.076 

31.0 

25.0 

Mma 

•  I  18  00 

6  00  00 

1  SO  06 

80.106 

48.0 

90.0 

24.0 

^ 

8  00  00 

1  SO  02 

80.066 

18.0 

23.0 

10  00  00 

1   18  85 

30  066 

16.0 

20.0 

• 

Noon 

1  10  18 

80.066 

40.5 

14.5 

19.0 

14  00  00 

1   19  18 

30.066 

15.0 

20.0 

» 

16  00  00 

I   15  18 

80.056 

18.0 

24.0 

18  00  00 

1   19  47 

89.996 

35.0 

83.5 

28.0 

90  00  00 

I  88  40 

89.946 

94.0 

27.0 

# 

tl  00  00 

1  88  47 

89.966 

18.0 

22.0 

FBBRUAST  18,  1841. 

0  00  00 

1  81  08 

80.006 

33.0 

18.0 

17.0 

Maziiinun  at  82  howri 

-f  24  48 

S  OOQO 

1  80  04 

80^076 

10.0 

14  0 

MfaHmmn  •ft4  hmm 

-1  16  48 

400  00 

I  16  48 

30.006 

0«5 

12.0 

Mm          •       • 

.1  90  48 

6  00  00 

1  19  86 

30.096 

28.5 

8.0 

11.0 

8  00  00 

1  SO  06 

30.096 

8.0 

10.0 

10  00  00 

1  83  IS 

30.076 

8.0 

10.0 

• 

Noo« 

I   19  16 

30.076 

87.0 

7.5 

10.0 

14  00  00 

I   18  12 

80.076 

0.0 

11.0 

16  00  00 

1  17  84 

80.076 

* 

14.5 

17.0 

10  00  00 

1  21   16 

80.026 

87i5 

16.5 

18.0 

SO  00  00 

1  24  28 

29.966 

17.0 

18.0 

% 

32  00  00 

1  24  48 

29.966 

16.5 

18.0 

* 

FEBRUABT  18,  1841. 

0  08  00 

1  90  89 

20.976 

26.6 

14.5 

16.0 

-1  84  87 

%  00  00 

1  10  47 

80.006 

18.0 

14.6 

MiniiMim  at  16  hoiin 

'1  16  41 

4r.00  00 

1  80  00 

80.096 

18.5 

18.0 

MtiA 

-1  SO  84.8 

6  00  00 

1  80  66 

80.026 

26.0 

18.5 

13.0 

/ 

800  00 

1  84  87 

80.026 

18.6 

18.0 

10  00  00 

1  18  64 

30.096 

10.0 

10.5 

Xoon 

1  19  44 

80.086 

28.5 

8.5 

10.0 

" 

14  00  00 

1  19  80 

80.016 

18.0 

14.0 

16  00  00 

1  16  48 

30.016 

15.0 

17.0 

■ 

18  00  00 

1  19  08 

80.016 

28.0 

19.0 

83.0 

80  00  00 

1  88  11 

29.986 

28.0 

26.0 

S8  00  00 

1  SS  11 

89.976 

98.0 

28.0 

I  i'«3 
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If  AGirCTICAL  ASO   MBTKaBOI.a«tOAl 


FEBRUARY  14,  1841. 

1 

lation  from  true 
meridian. 

Thermometen. 

f 

• 

# 

It 

i 

1 

1 

1 

>; 

1^ 

X 

^ 

« 

< 

^ 

a     1 

A.  fn.  A. 

0      f      ff 

Liches. 

o 

O 

o 

t 

e     '     // 

0  00  00 

1  21  08 

29.976 

27.0 

20.0 

24.0 

MaTnmim  aft  20  hoan  - 

1  28  16 

2  00  00 

1   80  29 

29.966 

15.0 

20.0 

Minimum  at  16  boom  - 

1   16  26 

4  00  00 

I  19  58 

29.966 

15.0 

19.0 

Mean         -        -        - 

1  19  58.5 

6  00  00 

1  19  40 

29.946 

26.0 

14.0 

18.0 

e  00  00 

1   19  14 

29.92G 

12.0 

13.0 

10  00  00 

1   19  06 

29.886 

10.0 

12.0 

. 

Noon 

1   19  05 

29.886 

21.0 

12.0 

16.0 

14  00  00 

1   19  40 

29.876 

14.0 

18.0 

16  00  00 

1  16  25 

29.896 

• 

21.0 

82.0 

18  00  00 

1   19  27 

29.876 

29.6 

22.6 

20.0 

80  00  00 

1  23  16 

29.886 

24.6 

33.0 

22  00  00 

1  22  56 

29.856 

25.0 

31.0 

FEBRUARY  15,  1841. 

0  00  00 

.  1  21  49 

29.856 

30.0 

21.6 

27.0 

Maxinmrn  at  20  boon  • 

1  26  42 

2  00  00 

1  20  60 

29.846 

19.5 

22.0 

Minimnm  at  12  iKran  • 

1  17  80 

4  00  00 

1   19  30 

29.856 

18^ 

20.0 

UmxL 

1  22  U).6 

6  00  00 

1  20  15 

29.876 

27.0 

18.5 

iA.« 

8  00  00 

1  20  26 

29.876 

17.6 

18.0 

■ 

10  00  00 

1  19  61 

29.886 

17.7 

18.0 

Noon 

1   17  89 

29.936 

16.0 

20.0 

14  00  00 

1  25  18 

29.956 

18.0 

34.0 

16  00  00 

1  21  48 

29.996 

21.0 

24.0 

18  00  00 

1  21   19 

30.016 

30.0 

23.0 

28.0 

• 

20  00  00 

1  26  42 

29.996 

24.5 

29.0 

22  00  00 

1  21  24 

30.036 

« 

24.5 

29.0 

FEBR1 

QARY  16,  1841. 

0  00  00 

1  22  24 

29.968 

29.6 

22.5 

27.0 

Maxnmm  at  22  hodn  - 

1  26  68 

2  00  00 

1   18  07 

29.964 

21.0 

24.0 

Minimini  at  14  haan  - 

1  18  48 

4  00  00 

1  18  24 

29.964 

21.0 

24.0 

Mean         .       .       * 

1  91  22 

6  oa  00 

1  20  37 

29.986 

28.0 

20.6 

28.6 

8  00  00 

1  20  06 

30.012 

20.0 

23.0 

10  00  00 

1  21  65 

29.982 

20.0 

24.0 

■XXABKS. 

Noon 

1  21  55 

29.982 

26  0 

19.0 

28.0 

14  00  00 

1   16  46 

29.974 

28.0 

26.0 

The  baconietBa,  whoae 

fiMne*  vnm 

16  00  00 

1    19  88 

29.968 

■ 

29.7 

32.0 

broken,  having  bean  lepaixM  ^  1 

18  00  00 

1  24  46 

89.900 

33.0 

35.0 

38.0 

ganngfingitatOA. 

• 

20  00  00 

I  25  14 

29  820 

37.0 

40.0 

22  00  00 

1  25  58 

20.780 

40.0 

41.0 

■ 
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C  17«  ] 


OaWftVATIOm    ^T   WA8HIKOT0Br^-*1841. 


i 

PEBRUARY  17,  1841 

• 

1 

1 

H 

Thflraioiiiotisn. 

f 

1 

• 

J 

• 

1 

ll 

1 

1 

• 

1 

1^ 

ll 

_ 

1 

1 

1 

i 

§1 

A<  ffl<    9. 

0    f      tr 

Incha, 

o. 

0 

o 

0    /  ..  f/ 

0  00  00 

I  38  80 

39.764 

34.0 

83.6 

38.0 

Maximum  at  0  hoon 

-  1  38  80 

»  00  00 

1  3]  50 

39.784 

33.0 

85.0 

Minimum  at  4  houra 

-  1  14  46 

4  00  00 

1  44  46 

39.660 

38.0 

35.0 

Mean 

-  1  19  08 

6  00  00 

1   16  68 

29.660 

34.0 

83.6 

34.0 

8  00  00 

1   19  64 

39.614 

33.6 

35.0 

10  00  00 

1  19  03 

29.672 

33.6 

84.0 

• 

Noon 

1   19  03 

29.664 

36.0 

30.0 

38.0 

14  00  00 

1  16  66 

39.664 

33.0 

38.0 

>  . 

16  00  00 

1  17  48 

39.674 

40.0 

41.0 

18  00  00 

1  31  67 

39.603 

88.0 

41.0 

43.  D 

20  00  00 

1  38  09 

39.603 

39.0 

44.0 

3S  00  00 

1  31  36 

39.634 

48.0 

46.0 

f 

FEBRl 

[JARY^ 

18,  184 

1. 

.0  00  00 

1   19  48 

39.704 

38.0 

40.0 

43.0 

Maximum  at  33  hodra 

-  1  33  44 

H  00  00 

1   18  60 

38.778 

86.0 

39.5 

Minimum  atl4hoiin 

-1  16  38 

4  00  00 

1  18  38 

39.810 

37.0 

38.0 

Mean 

-  1  19  88.6 

0  00  00 

1   18  48 

39.838 

38.0 

36.6 

37.0 

8  00  00 

1  30  44 

39.868 

34.0 

87.0 

10  00  00 

1   18  18 

39.894 

34.6 

36.0 

NOOD 

1   18  86 

39.993 

88.0 

38.0 

88.0 

14  00  00 

1  16  38 

30.043 

32.0 

40.0 

10  00  00 

1   18  44 

80.061 

36.0 

37.0 

18  00  00 

1  31  30 

80.006 

40.0 

40.0 

43.0 

30  00  00 

1  31  80 

38.968 

40.0 

43.0 

38  00  00 

1  33  44 

39.900 

43.0 

43.0 

FEBRl 

rARY  1 

19,  184 

L 

0  00  00 

1  31  10 

39.930 

38.0 

39.0 

40.0 

Maximum  at  33  boon 

.13818 

8  00  00 

1  30  48 

38.888 

87.0 

38  0 

Min.  atUaadlOhn. 

.  1  18  00 

4  80  00 

1  80  84 

39^7 

38.0 

38.0 

Maan 

•  1  30  08.8 

6  00  00 

1  30  01 

39.888 

88.0 

38.0 

83.0 

* 

• 

8  00  00 

1  19  36 

38.761 

37.0 

81.0 

■ 

t 

10  00  00 

1  19  04 

39.748 

36.5 

81.0 

Noon 

1  18  46 

39.890 

89.6 

37.0 

89.0 

UOO  00 

1  18  00 

39.634 

38.0 

38.0 

18  00  00 

1  18  00 

39.668 

84.0 

34.0 

18  00  00 

1  31  36 

39.660 

48.0 

37.6 

86.0 

• 

30  00  00 

1  31  46 

39.660 

48.6 

48.0 

33  00  00 

1  33  19 

39.660 

43.0 

44.0 
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MA&MSTlGAXi  AVS   M1|Ta«R0M«BBA& 


rSiRUARY  HO,  1941. 


3 

4 


0  DO  00 

00  00 

00  00 

6  00  00 

8  00  00 

10  00  00 

Noon 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
20  00  00 
32  00  00 


o  f 


n 


\   22  01 


1 

1 
1 
1 


21  02 
19  88 
19  21 
19  86 


1  17  65 


1 
1 
1 
1 
1 


18  86 
16  23 
18  22 
18  44 

24  57 


1  22  02 


n 


Inches. 
2t).724 
29.810 
29.810 
29.796 
29.810 
29.816 
29.806 
29.826 
29.824 
29.732 
29.684 
29.650 


o 
48.0 

40.6 

40.0 

410 


37.6 
35.6 
33.5 
31.5 
29.5 
28.5 
27  5 
30.5 
37;5 
44.0 
47.0 
60.0 


41.0 

87.0 
35.0 
83.0 
31.0 
30.0 
29.0 
38.0 
40.0 
60.0 
54.0 
56.0 


Mudarain  at  20  boon  - 
Minfmnm  at  14  homn  - 
Mmii         •        •        • 


Q     t       ft 

1  14  67 


1  16 
1  20  40 


FBBRUAEY  21*  1841. 


0 
2 

4 


00  00 

00  00 

00  00 

6  00  00 

8  00  00 

10  00  00 

Noon 
14  00  00 
16  OQ  00 
18  00  00 
20  00  00 
22  00  00 


1  20  28 
1  19  46 

18  18 
17  58 
17  39 
17  46 
17  19 
16  16 
15  44 
1  20  56 
1  23  56 
1  21  44 


29.644 

43.5 

50.0 

46.0 

29.644 

46.0 

36.0 

29.612 

40.0 

32.5 

29.610 

44.0 

36.0 

32.0 

29.550 

38.0 

31.5 

29.540 

26.0 

24.0 

29.530 

42.0 

26.0 

23.6 

29.504 

29.0 

27.0 

29.500 

88.0 

38.0 

29.436 

44.0 

48.0 

48.0 

29.400 

55.0 

62.5 

29.372 

58.0 

51.0 

Mtziflmm  «t  80  hotira  •  1  28  56 
MiniiMin  at  16  hotn  -  1  16  44 
Ma«i  -  1  19  80 


FEBRUARY  22,  1841. 


0  00  00 
2  00  00 
4  00  00 
6  00  00 
8  00  00 
10  00  00 

Noon 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
20  00  00 
22  00  00 


1  20  30 
1  20  11 
1  20  11 
20  11 
19  50 
19  50 
17  09 
15  07 
1  18  41 
1  21  43 
1  23  11 
1  23  11 


1 
1 
1 
1 
1 


29.428 

46.6 

46.6 

62.0 

20.442 

48.0 

47.0 

29.442 

41.0 

46.0 

29.442 

46.0 

41.0 

44.0 

29.443 

84.0 

41.0 

29.450 

31.a 

39.0 

29.500 

46.0 

31.0 

36.0 

29.540 

32.6 

40.0 

29.550 

43.6 

44.0 

29.562 

47.0 

48.5 

62.0 

29.500 

50.0 

56.0 

29.500 

62.0 

59.0 

Max.al20aiid22lin.-  I  28  II 
Miahanmat  UlUMUra  -  1  16  0f7 
M«ati         *  -  1  to  09 
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O^SBRVATIONS   AT    WASHiMOTOiT — 1941. 


FSBRUABY23,  1841. 

1 

•  3 

k 

ThonnooMlnB. 

19 

o 

i 

1 

s*! 

• 

IS 

1 

1 

PQ 

< 

•4 

1^ 

A.  m.  «. 

o     /       // 

Biehe$, 

O 

e 

o 

0     /         ff 

0  00  00 

1  8120 

29.600 

49.6 

46.0 

52.0 

Matimnm  at  0  Ijuouni    - 

-  1  81  28 

3  00  00 

1  18  64 

29.600 

35.0 

50.5 

Miiiiiniim  at  12  hoiin  < 

•  1  18  07 

4  00  00 

1   19  49 

29.600 

84.0 

42.0 

Mean     •         -         - 

1  24  48 

6  00  00' 
8  00  00 

1  20  20 
I  20  38 

29.466 
29.410 

60.6 

82.0 
31,6 

38.0 
87.0 

. 

10  00  00 

1  20  38 

29.410 

31.0 

37.0 

K1MABK8. 

Noon 

1  18  07 

29.360 

48.0 

30.6 

88.0 

14  00  00 

1  18  60 

29.850 

86.0 

48.0 

16  00  00 

I  18  18 

29.851 

45.0 

46.0 

18  00  00 

1  24  22 

29.351 

60.6 

57.0 

60.0 

20  00  00 

1  80  80 

29.400 

02.0 

62.0 

• 

22  00  00 

1  26  36 

29.600 

69.0 

59.0 

• 

FEBRUARY  24,  11941. 

0  00  00 

I  23  05 

29.668 

1 

60.6 

44.0 

49.0 

Maadfiram  at  20  honra 

-  1  2446 

2  00  00 

1   14  17 

29.760 

. 

40.0 

44.0 

Minimam  at  2  hoim 

-  1  14  17 

4  00  00 

1   15  26 

29.800 

^8.0 

42.0 

Mean 

.  I  19  31 

6  00  00 

1   17  36 

29.847 

49.0 

84.0 

87.0 

• 

8  00  00 

1   10  33 

29.886 

82.0 

85  0 

10  00  00 

1  21  28 

29.907 

31.0 

34.0 

Noon 

1  20  68 

29.983 

49.0 

27.0 

82.0 

14  00  00 

1   18  34 

30.066 

26.0 

30.0 

16  00  00 

1  20  07 

30.066 

25.0 

29.0 

18  00  00 

1  23  48 

80.066 

46.0 

24.0 

80.0 

20  00  00 

1  24  45 

30.082 

26.0 

29.0 

22  OaOO 

1  22  27 

30.000 

27,0 

82.0 

• 

• 

FEBRUARY  26^  1841. 

• 

0  00  00 

1   19  24 

80.060 

44.6 

28.0 

32,0 

Max.  at  18  Old  20  hn. 

•  1  24  49 

200  00 

1  20  00 

30.074 

16.0 

26.0 

. 1   16  68 

4  00  00 

1  17  40 

30.076 

16.0 

20.0 

Mean 

•  1  20  63.5 

6  00  00 

1   17  27 

30.072 

46.0 

16.0 

20.0 

8  00  00 

1   17  22 

30.064 

16.0 

20.0 

10  00  00 

1  16  68 

30.140 

16.0 

18.0 

Noon 

1  17  16 

80.160 

41.0 

18.0 

16.5 

•        1 

14  00  00 

1  17  23 

80.160 

- 

22.0 

18.0 

^ 

16  00  00 

1  20  21 

80.170 

84.5 

80.0 

^ 

18  00  00 

1  24  49 

80.160 

41.0 

89.5 

82.0 

20  00  00 

1  24  49 

30.088 

40.0 

36.0 

• 

22  00  00 

I  21  28 

80.088 

89.5 

1 

86.0 

C  172] 
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MAGITBTKAI.  AKD  laTSOBOLOOIOAIi 


VBBKUAKY  M,  1841. 


t 


A.  fii>  #• 
0  00 
8  00 
4  00  00 
6  00  00 
8  00  00 
10  00  00 

Noon 
14  00  M 
16  00  00 
18  00  00 
90  00  00 
28  00  00 


Of// 

1  81  17 
1  14  84 
1  19  18 
1  81  00 
1  81  00 
1  88  88 
1  16  06 
I  80  86 
1  16  14 
1  88  46 
1  84  86 
1  81  66 


I 


Inehe8» 
S0.070 
S0.070 
80.070 
80.070 
80.016 
30.000 
30.000 
80.008 
30.018 
89.992 
89.960 
89.900 


o 
48.6 

44.0 

48.0 

48.0 


< 


88.0 
81.6 
81.6 
81.0 
80.0 
80.0 
88.0 
83.6 
89.6 
46.0 
68.6 
60.0 


86.0 
84.0 
84.0 
88.6 
88.0 
88.0 
34.0 
86.0 
44.0 
47.6 
68.0 
61.0 


Maximiim  at80  hoiin 
Minliniiiii  at  8  Konn 
Motti- 


0  /    // 

1  84  86 
1  14  84 
I  19  86 


PBBRUAEY  87,  1841. 


0^  00 
8  00  00 
4  00  00 
6  00  00 
8  00  00 
10  00  00 

Noon 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
80  00  00 
22  00  00 


1  88  14 

1  18  16 

1  06  64 

1  19  06 

1  80  30 

1  19  41 

1  18  08 

1  16  28 

1  16  37 

1  28  03 

1  26  34 

1  22  42 


89.891 

46.0 

49.0 

64.6 

89.674 

40.6 

63.0 

89.740 

41.0 

62.0 

89.700 

46.6 

41.0 

61.0 

89.600 

42.0 

60.0 

89.600 

48.0 

61.0 

89.680 

460 

43.0 

61.0 

29.674 

44.0 

61.0 

29.664 

46.0 

61.0 

29.690 

49.0 

60.0 

61.0 

29.660 

60.0 

61.0 

29.678 

60.6 

63.0 

Mucimnm  at  20h<nin  -  I  86  84 
Minimain  «k  14  hoiin  *  1  16  88 
Mean  -        -        -        •  1  80  81 


F£BRirARY88,  1841. 


0  00  00 
8  00  00 
4  00  00 
6  00  00 
8  00  00 

ID  00  00 
Noon 

14  00  00 

iir  00  00 

18  00  00 
20  00  00 
22  00  00 


1 


1  20  46 
1  16  67 
1  20  26 
1  17  12 
16  62 
1  16  87 
1  17  47 
1  18  05 
1  18  83 
1  21  08 
1  24  06 
1  26  84 


29.714 

48.6 

4610 

60.0 

29.7S0 

42.0 

46.0 

29.812 

40.0 

46.0 

29.820 

47.0 

36.0 

40.0 

29  890 

36.0 

40.0 

29.920 

33.0 

36.0 

89.900 

46.0 

82.0 

33  0 

29.898 

36.0 

34.0 

29.960 

r 

46.0 

49.0 

29.927 

49.0 

60.0 

62.0 

29.870 

64.0 

66.0 

29.838 

64.0 

69.0 

MaxtmQmat22  honn  •  1  86  84 
Minimum  at  10  hours  -  1  16  37 
Mean  -        -        -        -  1  81  06.6 


«1 


OftSBRVATXOirS    AT   WASHfR^TOH-^lS*!. 
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MARCH  1,  1841. 


0  00  00 

5  00  00 
4  00  00 

6  00  00 
8  00  00 

10  00  00 

Noon 
14  00  00 
10  00  00 
18  00  00 
80  00  00 
3S  00  00 


ff 


t3  11 

88  06 
80  61 
80  04 
19  67 
1  19  46 
I  19  81 
1  88  18 
80  88 
88  81 
88  81 
83  65 


89.860. 

89.864 

89.841 

89.880 

89.794 

89.760 

89.780 

89.778 

89.800 

1^9.800 

39*780 

89.780 


>- 


o 
50.6 

50.6 

60.0 

68.0 


< 


48.0 
46.0 
41.0 
87.0 
86.0 
86.0 
35.0 
34.0^ 
49.5 
64.0 
58.0 
60.0 


60.0 
49.0 
45.0 
48.0 
40.0 
40.0 
89.0 
88.0 
49.0 
54.0 
60.0 
68.0 


ff 


Mazimiim  at  88  hooi* 
Mfaiimom  tt  18  hoon 
Mma 


1  88  55 
1  19  81 
1  81  49 


MARCH  8,  1841. 


0  00  00 
2  00  00 
4  00  00 
6  00  00 
8  00  00 
10  00  00 

Noon 
14  00  00 
16  00  00 
18  00^ 
80  00  00 
38  00  00 


1  81  41 

1  80  84 

1  19  49 

1  19  85 

1  80  41 

1  19  54 

1  19  40 

I  16  14 

1  19  88 

1  88  43 

1  83.49 

1  83  50 


'  89.800 

53.0 

51.5 

57.0 

89  848 

44.0 

50.0 

89.848 

« 

88.0 

44.0 

89.834 

68.0 

34:0 

4h0. 

89.834 

• 

88.0 

88.0 

89.884 

31.0 

86.0 

89.834 

50.0 

89.0 

84.0 

39.878 

86.0 

41.0 

89.880 

45.0 

44.0 

39.850 

63:5 

67.5 

64.0 

39.8L4 

61.0 

60.0 

89.818 

65.5 

60.0 

Masimnm  ct  80  hoon 
Mmimnm  at  14  boon 
Mean 


1  88  49 
1  16  14 
1  80  01  5 


MARCH  %  1841. 


0  00  00 
8  00  00 
4  00  00 
6  00  00 
8  00  00 
10  00  00 

Noon 
14  00  00 
16  00  06 
18  00  00 
80  00  00 
38 .00  00 1 


1  88  50 

1  81  19 
1  80  16 
1  80  16 
1  80  16 
1  88  06 
1  18  43 
1  16  80 
19  47 
83  88 
1  85  49 
1  83  84 


1 
t 


89.818 
89.780 
39.776 
89.750 
89.750 
39.750 
39.700 
89.700 
39.780 
89.686 
89.688 
89.648 


65.0 


66.0 


46.0 


63.0 


••■Pi 


11 


49.6 

46.0 

43.0 

40.0' 

40.0 

39.5 

39.0 

43.0 

46.6 

60.0 

63.5 

53.0 


54iO 
49.0 
46.0 
4i.O 
44.0 
43.0 
40.0 
40.0 
47.0 
63.0 
68.0 
67.0 


MaziBiiim  aft  80  houn 
Minimum  at  14  hoan 
Mean 


1  86  49 
I  16  80 
1  81  04.6 


[  "2  ] 


82 


MAOHBTICAL  AHS  *fKTaOSOI.OaiCAL 


•^^ 


MARCH  4,  1841. 


0  00  00 

3  00  00 

4  00  00 
6  00  00 
8  00  00 

10  00  00 

Noon 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
20  00  00 
S2  00  00 


0  /     // 

1  2601 
1  23  12 
1  21  25 
1  21  25 
1  20  48 
I  18  51 

18  51 
16  35 
18  21 
10  82 
23  19 
1  22  32 


1 
1 
1 

i 
1 


Inches. 
29.668 
29.700 
29700 
29.728 
29.750 
29.780 
29.830 
29.936 
29  974 
29.972 
29.950 
29.950 


o 
65.0 

55.0 
64.5 

5a5 


47.0 
44.0 
42.0 
86.0 
84.0 
29.5 
34.0 
39.0 
40.0 
42.0 
47.0 
46.0 


54.5 
52  0 
44.0 
44.0 
38.0 
85.0 
34.0 
44.0 
42.0 
44.0 
50.0 
49.0 


// 


Mfximmn  «t  0  hom 
Minimum  tft  14  hoon 
Mmd  •        -        * 


1  86  01 
1  16  36 
1  20  48 


MARCH  6,  1841. 


0  00  00 
2  00  00 
4  00  00 

6  00  00 

8  00  00 

10  00  00 

Noon 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
20  00  00 
22  00  00 


0  00  00 
2  00  00 
4. 00  00 
6  00  00 
8  00  00 
10  00  Ol( 

Noon 
14  00  bo 
16  00  00 
18  00  00 
20  00  00 
22  00  00 


21  89 
21  48 
21  26 
1  20  25 
1  19  30 
1  19  18 
1  18  56 
1  18  38< 
1  21  20 
1  24  37 
1  24  87 
1  23  36 


90.000 

60.6 

43.0 

46.0 

30.016 

41.0 

44.0 

80.088 

40.6 

43.0 
42.0 

30.126 

50.0 

89.0 

30.176 

27.6 

87.^ 

30.180 

26.0 

81.0 

30.195 

46.0 

25.0 

29.0 

80.220 

25.0 

28.0 

30.850 

2r.o 

28.0 

30.350 

46.0 

28.0 

30.0 

30.300 

30.0 

82.0 

P  30.286 

26.0 

30.0 

Max.  at  18  ud  20  honn  1  24  87 
Minimnm  at  14  hoatB  -  1  18  88 
Moan  -  .        -  1  21  87.6 


MARCH  6,  1841. 


1  21  59 


1 
1 


20  50 

21  35 
1  21  22 
1  20  33 
1  19  20 
1  19  12 
1  17  10 
1  20  45 
1  26  08 
1  24  4:{ 
1  22  56 


30.250 
30.228 
30,224 
30.200 
30. 140 
30.063 
30.020 
29.970 
29.800 
29  600 
29.414 
29.380 


43.6 


43.0 


42.0 


43*5 


25.0 
25.0 
25  0 
25.0 
24.0 
22.0 
22.0 
22.0 
32.0 
31.0 
36.0 
39.0 


30.0 
30.0 
29.0 
29.0 
28.0 
28.0 
28.t) 
28.0 
32.0 
34.0 
36  0 
39.0 


Maximum  at  18  hooia  -  1  26  08 
Mininmm  at  14  honn  *  1  17  10 
Mean-        -        -        .  1  itl  09 


BSMAJIKS. 


At  23A.,  violent  thunder  «i»d  Iq^t- 
ning.  No  perceptible  efieet  on 
the -needle. 
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OlteltTATIOHS  AT  WA«Bnr«TOH 1841. 


r 


MARCH  7,  1841. 


I 
I 

s 

I 

I 


0  00  00 

3  00  00 

4  00  00 
6  00  00 
8  00  00 

10  00  00 

Noon 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
SO  00  00 
38  00  00 


31  81 
31  44 

16  86 
30  43 
19  67 
19  49 
16  16 
13  69 
30  06 
33  46 
34.04 
33  17 


IntheB, 
39.100 
39.180 
39.310 
39.388 
39  343 
39416 
39.444 
39.460 
39  476 
29.460 
39.360 
39.816 


o 
46.0 

46.0 

43.6 

46.0 


< 


41.0 
40.0 
37.0 
86.0 
84.0 
34.0 
34.0 
86.6 
43.0 
44.0 
63.0 
48.0 


43.0 
88.0 
86.0 
86.0 
87.0 
36.0 
36.0 
44.0 
4^.0 
61.0 
63.0 
60.0 


// 


Maximum  at  30  hclbn 
Minimum  tft  14  hours 
Mean 


1  34  04' 
1  18  69 
I   19  01.6 


MARCH  8»  1841. 


1»  00  00 

3  00  00 

4  00  00 
6  00  00 
8  00  00 

10  00  00 

Noon 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
30  00  00 
33  00  00 


000  00 
300  00 
400  00 
6  00  00 
8  00  00 
10  00  00 

Noon 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
30  00  00 
33  00  00 


I  31  30 

1  30  83 

I  30  33 

1  31  .16 

1  31  08 

I  16  63 

1  18  38 

1  16  69 

1  18  31 

1  38  08 

1  38  46 

1  31  41 


39.808 

46.6 

44.0 

39.410 

89.0 

39.488 

86.0 

39.486 

47.0 

34.0 

39.600 

34.0 

39.660 

34.0 

39.670 

47.0 

37.0 

39.660 

88.6 

39.710 

89.0 

39.786 

47.0 

41.0 

39.763 

41.0 

39.788 

41.0 

48.0 
46.0 
43.0 
39.0 
38.0 
88.0 
89.0 
43.0 
43.0 
43.0 
43.0 
43.0 


Maximum  at  30  houia  -  1  38  46 
Minimum  al  14  houn  -  1  16  69 
Mean  -        -        -  1  19  63 


MARCH  9,  1841. 


1  19  97 
1  30  64 
1  30  36 
1  19  88 
19  19 
17  49 
17  38 
16  43 

30  16 

31  43 
38  83 
38  33 


39.860 

46.6 

88.0 

89;0 

39.890 

88.0 

88.0 

39.980 

86.6 

87.0 

80.000 

46.0 

86.0 

86.0 

80.030 

88.0 

34.0 

80.180 

83.0 

84.0 

30.140 

.44.0 

83.0 

84.0 

80.460 

88.0 

84.0 

80.176 

88.0 

40.0 

80.190 

46.0 

41.0 

44.0 

30.184 

43.6 

46.0 

30.300 

43.0 

44.0 

Maximum  aft  80  houn 
Minimum  at  14  hbun 
Mean 


I  88  88 

1  16  48 

1  80  07.5 


C  i'3  3 


84 


MA«HBTICAI.  AKO  UMTtO%eitO«et/^it 


1 

-i . 

i 

MARCH  10,  1841. 

.  1 

I  from  trae 
lian. 

ThantrnMimL   , 

• 

1 

t 

9 

1 

i 

*   S 

1 

• 

• 

i 

it 

• 

X 

& 

(S 

< 

S 

A«  fit*    8' 

o     /     // 

/ne&et. 

o 

0 

o< 

o    /     // 

goo  00 

1-Stl  30 

80.a84 

44.6 

36.0 

40*0 

MflOBUDin  tt  30  lUMM  " 

1  36  04- 

3  00  00 

1  30  46 

30.170 

36.0 

40.0 

Miumam  at  14  htmn  - 

1  18  09 

4  00  00 

I  30  19 

30. 133 

34.0 

38.0 

Mmu         .        »       . 

1  33  06w6 

6  00  00 

1  30  19 

.30.100 

44.0 

33.0 

86.0 

* 

.    8  00  00 

1   19  80 

'  30.130 

33.0 

86.0 

1 

• 

10  00  00 

I   19  48 

30.113 

33.0 

34.0 

Noon 

1  30  03 

30.084 

44.0 

31.5 

34.0 

14  00  00 

1  18  09 

30.064 

34.0 

36.0 

1 

16  00  00 

I   18  38 

30.010 

.  y 

40.0 

36.0 

• 

1 

18  00  00 

1  3d  07 

39.963 

46.0 

36.0 

36.0 

. 

30  00  00 

1  36  04 

39.873 

34.6 

36.0 

1 

33  00  00 

I  34  84 

39.806 

34.5 

35.0 

\ 

' 

MARCH  U,  laii. 

0  00  00 

1  33  19 

38.843 

44.0 

33.6 

37.0 

Mflsteuna  at  30  bouia  - 

1  35  07 

3  00  00 

1  31  01 

39.830 

34.<> 

36.8 

Minimtm  at  14  liDaia  •- 

I   17  86 

4  00  00 

1  31  01 

39.836 

34jO 

36.0 

Mean 

1  31  31 

6  00  00 

1  19  45 

39.836 

44.0 

38.0 

85.0 

8  00  00 

1  31  36 

39.870 

38.0 

36.0 

10  00  00 

1   19  33 

39.884 

33.6 

34.0 

• 

Noon 

1   19  10 

39.980 

43.6 

33.6 

34v0 

" 

14  00  00 

1  17  36 

30.036 

85.0 

43.0 

V 

» 

le  00  00 

I   17  46 

30.060 

41.0 

43.0 

18  00  00 

1  34  18 

80.073 

4^.6 

40.0 

44.0 

30  00  00 

1  36  07 

30.073 

41.5 

48.0 

• 

. 

S3  00  00 

1  33  33 

30.07ik 

4%0 

60.0 

• 

X 

MARCH  13,  1841. 

* 

5  oa  00 

I  3i  37 

30.116 

49i6 

.  39>0 

46.8: 

Marinim  at  90  IkMito  - 

I  34  43 

3  00  00 

1   n  68 

30.160 

' 

34.^ 

43.0 

MfniawMi  at3b«ittn   * 

1   11  68 

4  00  00 

1  31  16 

30.174 

33.6 

38.0 

Maaa                 -       - 

1  18  30 

'  6  00  00 

1  31   16 

30.160 

49.0 

33.a 

36.6 

8  00  00 

1  19  83 

30. 166 

33.0 

36.0 

10  00  00 

1  30  88 

30.160 

33.0 

36.0 

• 

Noon 

1  18  89 

30.160 

46.5 

31.0 

34.0 

14  00  00 

1   18  49 

30.150 

30  0 

31.0 

16  00  00 

1  17  63 

30.113 

30.0 

34.0 

« 

18  00  00 

1  33  36 

30.060 

46.0 

30.0 

33.0 

> 

30  00  00 

1  34  43 

39.918 

30.0 

34.0 

_ 

\ 

33  00  00 

,    1  31  43 

39.800 

• 

' 

30.0 

34.0 

8q 
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OBBBltVATIOIIS  AT  WASHllreTON— 1841. 


1 
1 

MAROri  18,  1841. 

» - 

r 

1 

1 

IDBnDODBVBn. 

« 

• 

s 

I, 
If 

1 

|i 

• 

1 

1 

1 

< 

i 

1 

A«  IIBp    9. 

0      f      ff 

huhea. 

0 

o 

0 

o     f     n 

0  00  00 

I  30  46 

39.666 

45.0 

80.0 

34.0 

Msximam  tt  18  hoon 

.  1  35  18 

2  00  00 

I  30  88 

30.500 

31.0 

84.0 

Minimum  at  14  houn 

-  1  17  05 

4  0<>00 

1  31  30 

39.443 

* 

30.0 

84.0 

Mean 

.  I  31  11.5 

6  00*00 

1  19  81 

39.403 

45.0 

39.0 

83.0 

8  00  00 

1  38  35 

39.390 

39.0 

33.0 

10  00  00 

1  30  83 

39.376 

80.0 

33.0 

• 

Noon 

1  19  16 

39.810 

43.5 

80.0 

84.0 

• 

14  00  00 
16  00  00 

I  17  05 
1  31   18 

39.873 
39.400 

84.0 
43.0 

:» 

18  00  00 

1  35  18 

39.400 

45.5 

43.0 

•44.0 

30  00  00 

1  33  40 

39.875 

45.0 

46.0 

» 

33  00  00 

1  33  48 

39.400 

43.0 

44.0 

. 

1 
MARCH  14,  1841. 

0  00  00 

1  31   16 

39.475 

45.5 

39.0 

43.0 

Mazhntita  at  ifo  libuts 

1 

-  1  38  15 

3  00  00 

1  31  34 

39.500 

38.0 

89.0 

Minimum  at  14  hoots 

-  1  17  03 

4  00  00 

1  31   13 

39.550 

35.0 

88.0 

Mtan 

-  1  33  38.5 

1     6  00  00 

1  31  39 

39.600 

46.0 

35.0 

38.0 

I     8  00  00 

1  30  36 

39.713 

33.0 

88.0 

10  00^0 

1   19  36 

39.750 

35.0 

38.0 

Noon 

1   18  44 

39.763 

44.5 

34.0 

36.0 

14  00  00 

1   17  03 

39.770 

34.0 

88.0 

16  00  00 

1   18  09^ 

39.806 

44.0 

45.0 

1   18  00  00 

1  33  48 

39.783 

45.5- 

47.0 

46.0 

•  30  00  00 

1  36  69 

39.743 

480 

48.0 

33  00  00 

1  38  15 

39.766 

45.5 

47.0 

* 

MARCH  i5,  1841. 

• 

0  00  00 

1  29  10 

29.846 

46.2 

40.0 

44.0 

Maximum  at  0  hours 

.  1  39  10 

3  00  00 

1  31  36 

39.900 

35.0 

41.0 

Minimum  at  4  hoon 

-  1  10  40 

4-00  00 

1   10  40 

39.996 

.39.0 

37.0 

Mean 

-  1  19  55 

6  00  00 

1   19  23 

39.996 

45.5 

36.0 

31.5 

8  00  00 

1  30  36 

30.074 

30.0 

37.0 

10  00  00 

1   16  16 

30.096 

17.0 

34.0 

« 

Noon 

1   18  13 

30. 140 

43.0 

17.0 

32  0 

14  00  00 

1   17  03 

30.190 

31.0 

36.0 

• 

16  00  00 

1   19  48 

30.173 

- 

38.5 

84.0 

18  00  00 

1  36  09 

30.033 

39.0 

39.0 

'40.0 

30  00  00 

1  34  46 

80.083 

• 

35.0 

39.0 

^  S3  06  00 

1  31  45 

30.038 

35.0 

39.0 

s 

I                  1 

• 

■ 
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MAONXTIGAL  AND  MXTXOJlOI^OaiOAL 

N 

MARCH  16 

,  1841. 

1 

1 

I-. 

TlMmioiiietpn. 

1 

a  . 

■ 

1 

nation  firo 
meridian 

• 

1 

> 

1^ 

• 

:! 

1 

< 

•4 

.  1^ 

A>  m.  IT. 

o     r     ff 

Inches. 

o 

o 

0 

»                             ' 

1 

0  00  00 

1  19  47 

30.050 

4ao 

31.5 

34.0 

Maziniam  at  1 8  hotirs 

-  1  27  08 

2  00  00 

1  22  38 

30.050 

30.0 

32.0 

Minimum  at  4  houn 

-  1,  U   16 

4  00  00 

1   11   16 

30.000 

31.0 

83.0 

Mean 

-  1    19  09 

6  00  00 

1  21   16 

29.954 

43.0 

31.5 

83.0 

8  00  00 

1  22  37 

29.938 

31.3 

33.0 

10  00  00 

1  20  29 

29.908 

30.0 

32.0 

• 

Noon 

1  16  32 

29.812 

44.0 

32.5 

34.0 

14  00  00 

1   14  57 

29.800 

• 

35.5 

88.0 

16  00  00 

1   16  36 

29.800 

36.0 

88  0 

16  00  00 

1  27  03 

29.838 

48.0 

•88.0 

89.0 

« 

SO  00  00 

1  22  01 

29.864 

35.0 

88.0 

« 

22  00  00 

1   19  23 

29.972 

SO.O 

84.0 

* 

MARCH  17 

,  1841. 

* 

0  00  00 

1   19  89 

30.024 

42.0 

25.0 

31.0 

Maximwn  at  20  hours 

- 1  s«  u 

2  00  00 

1  20  30 

30.110 

25.0 

80.0 

Minimum  at  14  houn 

-  1  18  29 

4  00  00 

1  20  43 

80.134 

25.0 

80.0 

Mean 

-  1  21  61     . 

1 

6  00  00 

I   20  88 

30.140 

41.0 

25.0 

80.0 

t 

8  00  00 

1  20  18 

30  150 

25.0 

80.0 

1 

10  00  00 

1   19  52 

30.150 

23.0 

28.0 

• 

1 

Noon 

1   18  38 

30.164 

41.0 

23.0 

26.0 

14  00  00 

1    18  29 

30.174 

23.0 

26.0 

p 
1 

16  00  00 

1  21  24 

80.210 

27.0 

20.0 

1 

18  00  00 

1  24  09 

30.200 

40.0 

25.0 

30,0 

( 

20  00  00 

1  25  13 

30.176 

27.0 

80.0 

1 

22  00  00 

ft 

1  24  08 

30.176 

26.0 

80.0 

t 

MARCH  18 

/  1841. 

» 

0  00  00 

-    ■             1 
1  22  12 

80.150 

89.0 

26.0 

80.0 

Mazimnm  at  20  hmm 

1 
.  1  ^6  86^ 

2  00  00 

1  21  45 

30. 150 

28.0 

80.0 

Minimum  at  14  houn 

.  1  17  09 

4  00  00 

1  20  48 

30.166 

28.0 

30.0 

Mean 

-  1  21  6S 

6  00  00 

1  22  19 

30.056 

88.0 

27.0 

30.0 

• 

8  00  00 

1  20  25 

80.000 

26.0 

80.0 

I 
1 

10  00  00 

1   19  33 

29.964 

26.0 

80.0 

1 

No<m 

1  18  48 

29.950 

38.0 

26.0 

80.0 

* 

1 

14  00  00 

1   17  09 

29.900 

28.0 

80.0 

. 

1 

1 

16  00  00 

1  23  15 

29.870 

86.0 

85.0 

18  00  00 

1  26  01 

29.866 

88.5 

•37.5 

86.0 

20  00  00 

1  26  35 

29.828 

41.0 

40.0 

22  00  00 

1 

1  28  45 

29.842 

89.5 

89.5 

• 

87 
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k' 

MARCH  19,  1841. 

U 

Thamomctfini. 

1 

1 

f 

1* 

• 

• 

If 

1 

1 

1 

\^ 

1 
• 

< 

• 

ft*  flit    B- 

O     f        ff 

Inehi»* 

o 

o 

0 

o    /     // 

0  00  00 

1  21  54 

29.860 

41.0 

41.0 

48.0 

Maximum  at*18  houn  - 

1  86  41 

3  00  00 

1  80  82 

89  89t 

43.0 

43.0 

Minimum  at  18  houn  - 

1  17  16 

4  00  od 

1  81  39 

89.894 

40  0 

48.0 

Mean          .        -        . 

1  81  68.6 

6  00  00 

1  81  19 

89.894 

42.0 

37.0 

39.6 

8  00  00 

1  20  40 

89.894 

35.5 

38.0 

10  00  00 

1   18  82 

89.970 

33.0 

36.0 

Noon 

1  17  16 

30J088 

41.0 

36.0 

36.0 

14  00  00 

1   17  40 

30.066 

42.0 

48.0 
6^ 

16  00  00 

1  21  38 

80.074 

50.6 

• 

18  00  00 

1  86  41 

30.084 

46.6 

64.6 

65.0 

SO  00  00 

1  86  84 

30.060 

60.0 

69.0 

SS  00  00 

1  88  81 

80.030 

• 

61.0 

64.0 

MARCH  80,  1841. 

0  00  00 

1  88  04 

30.088 

49.0 

63.5 

64.0 

Maximum  at  80  houn  - 

1  86  14 

8  00  00 

1  81  14 

80.060 

43.0 

64.0 

Minimum  at  6  houn    - 

1   15  47 

4  00  00 

1  80  47 

30.060 

1 

40.0 

48.0 

Mean 

1  80  30.6 

6  00  00 

1  16  47 

30  084 

49.0 

890 

46.0 

8  00  00 

i  16  69 

30.084 

# 

37.0 

40.0 

10  00  00 

1  80  19 

30.000 

34.0 

38.0 

• 

NoA 

1   19  66 

29.994 

48.0 

29.6 

35.0 

f 

14  00  00 

1   19  89 

89.994 

37.0 

44.0 

V 

* 

16  DO  00 

1  81  07 

30.000 

65.6 

68.0 

18  00  00 

1  86  00 

89  978 

49.6 

64.0 

64.0 

20  00  00 

1  86  14 

89.960 

72.6 

78*0 

^^ 

23  00  00 

1  88  64 

89.898 

71.6 

74.0 

MARCH  81,  1841. 

0  00  00 

• 

1  16  18 

89.968 

62.6 

69.0 

700 

Maximum  at  80  houn  - 

1  86  81 

2  00  00 

1  81  80 

29  978 

67.0 

62.0 

Minimum  at  14  houn  - 

1  16  69 

!     4  00  00 

1   19  25 

30000 

65.0 

680 

Mean          .        .        . 

181  16 

1     6  00  00 

1   18  33 

30010 

63.0 

60.0 

63.0 

6  00  00 

1  19  20 

30.020 

60.0 

46.0 

1 

10  00  00 

1   18  58 

30080 

50.0 

46.0 

,       Noon 

».  1   17  26 

30.096 

65.0 

60  0 
49.0 

47.0 

14  00  00 

1   16  59 

80  100 

64.0 

• 

!   16  00  00 

1   18  08 

80.184 

65.0 

60.0 

18  00  00 

1  84  38 

30.150 

66.6 

67.0 

62.0 

20  00  00 

1  26  31 

30- 132 

69.0 

64.0 

82  00  00 

m 

1  24  29 

30.100 

61.0 

66.0 
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d 

MARCH  22, 

1841. 

• 

1 

1 

ThermomfitBri. 

1 

d 

» 

1 

s 

1 

Is 

0 

• 

1 

• 

h 

• 

§ 

*• 
1 

1 

• 

1 

s 

& 

n 

< 

< 

* 

• 
• 

t 

Of// 

Lukes. 

o 

o 

o 

■ 

o    /     // 

* 

0  00  00 

1  23  89 

30. 1 10 

69.0 

67.0 

63.0 

Mizimum  at  20  hoiui  - 

1  28  46 

S  00  00 

1  19  32 

30.164 

47.0 

66.0 

MiniiD^m  i|t  14  houip  - 

1  09  16 

4  00  00 

1  20  20 

30.150 

42.0 

49.0 

Mc)i^         -  •     - 

1   19  01 

6  00  00 

1  20  02 

30.178 

60.0 

42.0 

48  0 

8  00  00 

1   10  24 

30.182 

4U0 

46.0 

10  00  00 

1  17  21 

30.200 

40.0 

46.0 

Noon 

1   15  37 

30.224 

66.6 

38.0 

43.0 

14  00  00 

1  09  16 

30.230 

40.0 

44.0 

16  00  00 

1  24  27 

30.210 

.# 

48.0 

60.0 

18  00  00 

1  28  38 

30.166 

66.0 

62.0 

62.0 

20  00  00 

1  28  46 

30.116 

54.0 

62.0 

22  00  00 

1  27  11 

30.080 

56.6 

64.0 

« 

HA]2CH2a| 

,  1841. 

0  00  00 

1  10  60 

80.044 

67.0 

48.5 

63.0 

Manmuin  at  SO  houfi  - 

1  26  00 

2  00  00 

1  19  11 

30.026 

47.0 

60.0 

Minimuoi  al  4  hoiira    - 

1  \%  66 

4  00  00 

1  16  06 

29.984 

46.0 

49.6 

Mein         -       -       - 

1  21  28 

6  00  00 

1  21  63 

29.880 

67.0 

46.6 

48.0 

8  00  00 

1  24  21 

29.810 

44.5 

47.  a 
47.^ 

• 

10  00  00 

1  17  22 

29.760 

47.5 

Noon 

*  1   17  67 

29.680 

66.5 

54^.0 

63.0 

• 

14  00  00 

1  21  21 

29.680 

55.6 

68.0 

16  00  00 

1  18  36 

29.620 

66.0 

67.0 

18  00  00 

I  24  46 

29.624 

60.0 

66.0 

68.0 

20  00  00 

1  26  00 

29.682 

60.0 

64.0 

22  00  00 

1  2J$  69 

29.610 

60.0 

64.0 

* 

MARCH  2^ 

,  1841. 

• 

0  00  00 

1  21  49 

29.682 

69.5 

49.6 

64.0 

Maxiinum  al  20  hmin  - 

1  26  47 

2  00  00 

1  20  65 

29.768 

46.0 

49.0 

Minimum  at  10  hmm  - 

1   16  20 

4  00  00 

1  20  66 

29.786 

37.5 

44.0 

Mean         -       .        - 

1  20  33.6 

6  00  00 

1  20  66 

29.800 

69.0 

34.0 

40.0 

1 

8  00  00 

«  1  18  38 

29.810 

33.0 

39.0 

10  00  00 

1   16  20 

29.810 

33.0 

39.0 

Noon 

1   18  42 

29.850 

66.5 

33.0 

36.0 

. 

14  00  00 

1   16  22 

29.872 

37.0 

39.0 

16  00  00 

1   17  34 

29  900 

48.0 

64.0 

18  00  00 

1  21  62 

29.884 

56.5 

64.0 

68.0 

20  0(r  00 

1  26  47 

29.874 

58.0 

62.0 

22  00  00 

1  24  23 

29.868 

69.0 

64.0 
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• 

• 

r 

MARCH  26,  184f. 

1 

1 
ii 

- 

ft 

1 

• 

• 

Ir 

1 

1 

n 

< 

1 

1 

A>  sM*    s» 

o    f     n 

iuhe*. 

•o 

o 

O 

O     /         ft 

0  00  00 

1  33  83 

29.868 

66.5 

62.0 

60.0 

Maximum  jl  20  horn  -  1  27  04 

SI  00  00 

1  16  67 

29(926 

49.0 

56.0 

Minimum  at  14  houn  -  1  16  06 

4  00  00 

1  i8  10 

29.938 

42.0 

54.0 

Mean     - .        -          - 1  21  346 

6  00  00 

1  18  10 

29.938 

67.0 

38.0 

60.0 

8  00  oa 

1   18  10 

29.962 

86.0 

45.0 

10  00  00 

1  18  84 

29.978 

34.0 

40.0 

Noon 

1  18  10 

30.000 

65.0 

34.0 

40.0 

.# 

14  00  00 

1  16  06 

30.000 

-46.0 

61.0 

16  00  00 

1  17  08 

30.000 

50.0 

54.0 

18  04  00 

1  S3  15 

30.000 

69.0 

66.0 

68.0 

, 

90  00  00 

1  27  04 

30.000 

63.0 

63.0 

• 

n  00  00 

1  26  06 

30.000 

62.0 

64.0 

• 

' 

MARCH  26,  1841. 

^  00  00 

i  21  64 

80.000 

67.6 

60.0 

64.0 

Maximnmat  20  boon  -  1  26  04 

S  00  00 

1   17  27 

saooo 

66.0 

60.0 

Minimum  at  14  houn  -  1  16  62 

4  00  00 

1  21  30 

30.000 

60.0 

64.0 

Mean                            .  1  20  58 

6  00  00 

1  20  14 

80.026 

60.0 

48.0 

52.0 

8  00  00 

1  20  17 

80.060 

46.0 

490 

* 

10  00  00 

1  19  36 

30.060 

■ 

45.0 

48.0 

• 

Noon 

1   18  25 

30.042 

66.5 

46.0 

48.0 

14  00  00 

1    16  62 

30.034 

47.0 

50.0 

, 

16  00  00 

1   17  21 

30.032 

59.5 

58.0 

18  00  00 

1  22  2S 

29.992 

61.6 

66.0 

.65.0 

SO  00  00 

1  26  04 

29.966 

7q.o 

71.0 

3S  00  00 

1  24  49 

• 

29.926 

72.6 

74.0 

• 

MARCH  27,  1841. 

0  00  00 

1  21  47 

29.906 

64.6 

67.0 

72.0 

Maximnm  at  SOhooza  -  11|6  60 

%  00  00 

1  20  10 

29.900 

68.0 

67.0 

Minimum  at  14  hoon  -  1 16  SO 

4  00  00 

1  19  69 

29.943 

66.0 

62.0 

Mean           -                  -12186 

6  00  00 

1   16  82 

20.894 

66.0 

68.6 

69.0 

8  00  00 

1  17  60 

29.894 

64.0 

57.0 

• 

10  00  00 

1  19  28 

29.884 

52.0 

56.0. 

^ 

Noon 

1  18  41 

29.900 

64.0 

49.6 

63.6 

V 

14  00  00 

1  16  20 

29.900 

67.6 

62.0 

• 

16  00  00 

1  17  31 

29.866 

67.0 

66.0 

18  00  00 

1  24  41 

29.860 

66.0 

70.0 

70.0 

* 

20  00  00 

1  26  60 

29.800 

74.0 

76.0 

■• 

2S  00  00 

1  24  06 

• 

29.790 

• 

76.0 

76.0 
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MARCH  28,  1841. 


h-  Tfl,    f . 

0  00  00 

d  00  00 

4  00  00 

6  00  00 

8  00  00 

10  00  00 

Noon 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
20  00  00 
39  00  00 


\%\  a^ 

1  %\  08 
1  21  08 
1  30  23 
I  19  31 
1  14  11 
1  17  (^ 
1  15  32 
1  19  87 
1  25  07 
1  26  07 
1  26  49 


I 


Inchu- 
119.773 
^9.800 
29.780 
29.762 
29.762 
29.750 
39.750 
29.800 
29.784 
29.784 
29.788 
29.770 


< 


o 
680 

67.0 

650 

67.5 


69  5 
65.5 
66.0 
56.0 
53.0 
54.Q 
59.0 
60.0 
68.5 
7«.0 
74.0 
71.0 


I 


I 


74.5 
70.0 
65.0 
680 
61.0 
59.0 
00.0 
64.0 
68.0 
72.0 
75.0 
75.0 


ltoi]8«mai23llo«n-  1  3i  41 
MiMnuim  ti  10  boon  -  I  Vi.  U 
Mmtfi         *  -  1 


MARCH  4),  I94kl. 


0  00  00. 
too  00 
4  00  00 
6  00  00 
8  00  00 
10  00  00 

Noon 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
20  00  00 
83  00  00 


\  91  35 
1  19  47 
1  20  39 
1  18  47 
1  19  36 
1  19  11- 
18  54 
18  08 
1  20  58 
1  23  59 
1  26  14 
1  25  56 


1 
1 


39^770 

6$.0 

65.0 

72.0 

39.780 

63.0 

67.0 

29.782 

63.0 

640 

39.784 

^8.0 

62.0 

68,Cr 

39.780 

50.0 

54.0 

39.780 

46.0 

50.0 

39.780 

66.0 

44.0 

50.O 

39.770 

45.0 

50.0 

39.867 

43.0 

50  0 

39.572 

62,0 

,  44,0 

5Q,0 

29.500 

46.0 

53.0 

39.500 

46.0 

50.0 

Aiuwnm  4t20  hoon  -  1  3^  14 
lifnuxwunat  liboon  -  1  IQ  06 
y^mxx         •  -  1  33  U 


ACABQH  ^   1%U. 


0  00  00 
%^  00 
4  60  00 
6  00  00 
8  00  00 
10  00  00 

Noon 
14  00  00 
16  00  00, 
18  00  00 
30  00  00 
22  00  00 


1  2<»  22 

1  20  21 
1  21  15 
22  26 
1  24  12 
1  19  27 
19  16 
18  43 
1  22  29 
1  24  55 
1  24  56 
1  24  31 


1 


1 

1 


29.50Q 

63;<^ 

48.0 

43.0 

29.560 

46.0 

50.0 

29,600 

46.0 

50.0 

29.612 

62.0 

45.0 

48.0 

29.628 

45.0 

48.0 

Sl!9.650 

45.0 

48.0 

29.660 

'60.0 

45.0 

^.0 

29.690 

4/5.0 

46.0 

29.766 

520 

54.0 

29.790 

57.0 

51.5 

59.0 

29.814 

50.0 

51.0 

29.864 

4j9.0 

54.0 

Mafumun  «t  0  hoon  -  1  it  12 
Miniaiom  at  14  hmrn  -  1  l^Q  43 
Atan         •  •  I  t9  93.5 
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MARCH  31,  l04h 

. 

1 

! 

mm 

■u 

s 
1 

1 

• 

*    ^  ^ 

< 

i 
1 

* 

s 

« 

< 

^ 

K 

o     P     ft 

Inches, 

o 

o 

O 

o    r     ff 

^  00  00 

1  21  14 

29.970 

59.0 

45.0 

.  48.0 

Katimuin  at  20  hxnin  - 

1  24^7 

S  00  00 

1  21  28 

80.082 

42.5 

46.0 

Mfnlmum  at  14  hoitn  • 

1  16  2t 

4  06  00 

1  20  56 

30.126 

41.0 

45.0 

Mean 

1  21  32 

6  00  00 

1  21  06 

30.142 

59.0 

38.5 

48  0 

8  00  00 

1  20  83 

80.170 

37.6 

41.0 

10  00  00 

1  20  05 

30.186 

^6.0 

40.0 

■ 

Noon 

1   18  56 

30.244 

54.0 

36.0 

46.0 

14  00  00 

1   18  27 

30.244 

40.6 

48.0 

16  00  00 

1  21   10 

30.210 

47.0 

46.0 

18  00  00 

1  24  11 

80.173 

54.5 

49.^ 

46.0 

SO  00  00 

1  24  87 

30.126 

52.6 

48.0 

^ 

82  00  00 

1  24  11 

30.084 

1 

47.6 

• 

47.0 

c 

1 

1 

1 

1 

API 

RIL  1,  1841. 

1 

1 

1   e  00.06 

1  22  SO 

30.030 

67.0 

44.5 

4^.0 

Mkximum  al  20  lioara  - 

1  25  48 

i^  00  oo 

1  \Q  54 

30.030 

42.0 

44.0 

Minimuin  at  14  hodrs  - 

1   16  17 

4  06  00 

1  21  19 

29.990 

42  0 

430 

Mean         .        -        . 

1  21  0l.6 

0  00  00 

1  20  88 

29.950 

57.0 

41.8 

4^.0 

8  00  00 

1  19  26 

29.932 

36.0 

40.0 

• 

I  10  00  00 

1  17  09 

29.850 

36.0 

40.0 

NOMI 

1  17  24 

29.850 

49.5 

43.0 

44.0 

V 

14  00  00 

1   16  17 

29.818 

47.0 

48.0 

16  00  00 

1   19  01 

29814 

52.0 

51.0 

18  00  00 

1  25  41 

29.814 

67.0 

56.0 

56.0 

20  00  00 

1  25  48 

29.810 

60.0 

60.0 

• 

.  29  00  OO 

1 

1  24  17 

29.800 

• 

69.0 

64.0 

■  • 

t 

t 

1 

> 

• 

APj 

RIL  2,  1841. 

•                                                                                                 1 

« 

0  OO  00 

1  21  4d 

29.800 

59.5 

64.0 

66.0 

Majuimim  at  26  bowa  - 

1  Sff  41 

2  00  00 

1  21  43 

29.836 

52.0 

60.0 

Mininram  rtldbonra- 

I  It  14 

4  00  00 

1  21  48 

29.828 

49.0 

54.0 

MeUi         -        .        - 

1  ik  2t.5 

0  00  00 

I  20  80 

29.826 

69.0 

46.0 

52.0 

8  00  00 

1  20  20 

29.815 

46.0 

48.0 

10  00  00 

1   19  82 

29.812 

44.0 

460 

NOOB 

1   18  20 

1t9.800 

55.0 

44.0 

46.0 

# 

14  00  00 

1   17  17 

29.800 

50.0 

52.0 

16  00  00 

1  17  14 

29.782 

'60.0 

60.0 

18  00  00 

1  24  85 

29.680 

60.0 

67.0 

65.0 

20  00  00 

1  27  41 

29.570 

67.0 

67.0 

22  00  00 

I  25  09 

29.500 

78.0 

71.0 

• 

« 

C  if^l 
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MAeHBTICAL  AND  MBT£OBOI*OaiGAJb 


1    111*1 


APRIL  8,  1841. 


% 
4 


h*  in*  8* 
0  00  00 
00  00 
00  00 
6  00  00 
8  00  00 
10  00  00 

Noon 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
SO  00  00 

ss  00  bo 


0  00  00 
$  00  00 
4  00  00 
6  00  00 
8  00  00 
10  00  00 

Koon 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
SO  00  00 
%%  00  00 


0  /      ff 

1  22  29 

1  21  20 
1  21  23 
1  20  26 

19  22 
17  48 
16  84 
1  21  18 
1  20  48 
1  26  07 
1  27  28 
1  28  56 


Inches. 
29.670 
29.760 
29.822 
29.850 
29.910 
29.982 
80.010 
80.100 
80.186 
80.136 
80.096 
80.096 


Tbennomoten. 


o 
61.0 

58.6 

66.6 

57.0 


< 


62.0 
42.0 
42.0 
40.0 
38.0 
36.0- 
87.0 
41.0 
46.0 
47.6 
60.0 
66.0 


66.0 
60.0 
46.0 
44.0 
42.0 
40.0 
40.0 
44.0 
61.0 
68.0 
65.0 
67.0 


// 


Maximam  at  20  kom  -  I  27  28 
Minimum  at  12  houia  -  1  16  34 
Mean  -        •        .  1  22  01 


APBIL  4,  1841. 


1  19  40 
1  19  83 
1  21  36 
1  23  18 
^20  86 
1  22  19 
19  21 
17  48 
1  20  34 
1  26  20 
1  26  28 
1  28  02 


1 


80.092 

60.0 

51.0 

65.0 

80.134 

47.0 

50.0' 

30. 1 34 

46.0 

48.0 

30.086 

58.6 

46.0 

46.0 

80  086 

43.6 

46.0 

30.086 

44.0 

44.5 

30.066 

66.5 

44.5 

44.6 

30.066 

43.0 

49.0 

80.018 

42.0 

47.0 

29.920 

67.5 

46.0 

48.0 

29.800 

44.0 

47.0 

29.662 

44.0 

48,0 

Maximnm  at  20  hovn  -  1  26  28 
Minimum  at  14  hoon  -  1  17  48 
Maaa  -  I  21  38 


APBIL  5,  1841. 


0  00  00 
2  00  00 
4  00  00 
6  00  00 
8  00  00 
10  00  00 

Noon 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
SO  00  00 
S8  00  00 


1  SO  86 

I  20  85 
1  21  02 
21  02 
20  19 

17  86 

18  39 
15  59 

19  29 
1  26  06 
1  29  31 
1  26  35 


29.602 

69.6 

49.0 

29.670 

49.0 

29.670 

48.0 

29.670 

60.0 

46.0 

29.574 

44.0 

29.608 

45.0 

29.700 

68.0 

47.0 

29.f78 

47.0 

29.828 

60.0 

29.826 

58.0 

63.0 

29.820 

67.6 

29.808 

60.0 

60.0 
5L0 
51.0 
49.0 
48.0 
49.0 
48.0 
53.0 
69.0 
58.0 
60  0 
60.0 


Maximam  at  20  imwa  -  1  81^  SI 
Minimum  at  14  Iionia  -  1  15  68 
Mean     -    -  .   -  1  22  46 


»8 
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OBSBaVATIONS  AT  WA8BINOTOK — 1841. 


APRIL  6,  1841. 


0  00  00 

5  00  00 
4  00  00 

6  00  00 
8  00  00 

10  00  00 

Noon 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
110  00  00 
23  00  00 


1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 


f     n 

%\  14 
21  39 
17  56 
20  66 
19  29 
19  89 
17  63 
17  82 
16  04 
24  48 
26  81 
24  18 


29.850 
29.854 
29.900 
29.900 
29.920 
29.950 
29.978 
80.050 
30.112 
30.110 
30.1U0 
80.100 


Thannometora. 


o 

< 


o 
60.0 

58.0 

56.0 

56.5 


< 


52.0 
50.0 
46.0 
46.0 
44.0 
44.0 
44.0 
45.0 
46.0 
53  0 
55.0 
56.0 


59.0 
56.0 
53.0 
53.0 
50.0 
50.0 
48.0 
48.0 
63.0 
55.0 
58.0 
60.0 


n 


Maximum  at  20  boon 
Minimum  at  14  boun 
Mean  -        -        - 


1  26  31 
I  17  32 
1  '22  01.5 


APRIL  7,  1841. 


0  00.00 
2  00  00 
4  00.00 
6  00  00 
8  00  00 
10  60  00 

Noon 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
20  00  00 
22  00  00 


1  22  38 
1  21  42 
1  20  12 
20  39 
18  80 

17  16 

18  01 
16  45 
20  20 

1  24  2T 
1  25  57 
1  23  20 


1 
1 
1 
1 
I 
1 


30.120 
30.190 
30. 150 
30.150 
30.120 
30.100 
30.070 
30.090 
29.932 
29.864 
29.814 
29.714 


58.5 


59.5 


56.5 


58.0 


53.0 
49.0 
40.0 
40.0 
39.0 
37.0 
40.0 
430 
55.0 
62  0 
65.0 
66.0 


60.0 
54.0 
46.0 
46.0 
44.0 
40.0 
44.0 
48.0 
55.0 
57.0 
61.0 
62.0 


Maximum  at  20  boun  -  1  26 
Minimum  at  14  boun  -  1  16 
Mean  -        -        -        -  1  21 


57 
46 
21 


mBXABKS. 


From  18A.  30m.  to2lA.  15m.,  min- 
ute guns  were  fiied  at  tbe  C^itol, 
tba  percumion  of  the  air  agitwting 
tbe  needle. 


APRIL  8,  1841. 


0  00  00 

2  00  00 
4  00  00 
6  00  00 
!  8  00  00 
I  10  00  00 
{  Noon 
!  14  00  00 
j  16  00  00 
^  18  00  00 
!  20  00  00 
!   22  00  00 


1  22  05 

I  22  05 
18  08 
17  42 
17  47 
13  01 
17  34 
1  20  48 
1  21  07 
27 


1 
1 
1 
1 
1 


19 
28  04 
1  24  04 


1 
1 


29.700 

62.5 

67.0 

66.0 

29.700 

55.0 

62.0 

29.650 

52.0 

56.0 

29.638 

62.0 

50.0 

54.0 

29.660 

49.0 

52.0 

29.694 

47.0 

50.0 

29.706 

59.5 

46.6 

49.0 

29.758 

49.5 

50.0 

29.724 

50.8 

51.0 

29.742 

59.5 

55.0 

56.0 

29.792 

57.2 

58.0 

29.792 

58.6 

60.0 

Maximum  at  20  boon 
Minimum  at  10  boun 
Mean  ■>        •        • 


1  28  04 
1  18  04 
1  20  82.5 


C  172  ] 


U 


HAQlTEnc-AI.  AtfD  MltXMtoLMIt&l 


J 
1 

APIBL  0,1841. 

ingen. 

1 

nation  firom  troe 
meridian. 

ThantaOttiMttto. 

« 

'     1 

• 

J 

1 

If 

• 

• 

^    1 

1 

1 

1 

• 

i) 

* 

1 

« 

PQ 

< 

< 

ft 

j 

o    /    // 

Ltehes. 

0 

o 

o 

1  ■    -,  .11 , 

O      f      ff 

0  00  00 

1  80  80 

39.796 

59.0 

53.8 

59.0 

Mathnnm  fet  80  tatmn  - 

I  85  66 

S  00  00 

1  80  19 

89.804 

50.0 

52.0 

Minimam  at  14  honn  - 

t   15  57 

4  00  00 

I  19  51 

89.884 

44.0 

50.0 

Meui ...       - 

1  80  50 

6  00  00 

1  80  14 

89.836 

60.0 

48.0 

46.0 

V 

8  00  00 

1  SO  14 

89.838 

44.6* 

48.0 

10  00  00 

.1  80  17 

89.838 

45.0 

48.0 

Noon 

1   17  46 

89.848 

57.5 

47.0 

46.0 

14  00  00 

1   16  67 

89.814 

50.4 

50.0 

16  00  00 

1  16  40 

89.754 

57  0 

590 

18  00  00 

1  80  64 

89.650 

67.6 

64.0 

«8.0 

90  00  00 

1  85  55 

29.588^ 

7U0 

70.0 

« 

38  00  00 

1  84  49 

39.530 

74.0 

72.0 

•   • 

• 

APKIL  10,  1841. 

0  00  00 

I  81  49 

19.584 

68.0 

67.0 

70.0 

Maximum  at  80  hotm  - 

1  86  87 

8  00  00 

1  80  49 

89.630 

63.0 

70.0 

Minimmn  at  14  boon  • 

1   17  17 

4  00  00 

1  18  48 

39.588 

59.0 

64.0 

M0to- 

1  81  67 

6  00  00 

1  19  13 

89.533 

64.6 

59.6 

64.0 

. 

8  00  00 

1  19  18 

89.533 

59.8 

6K0 

• 

10  00  00 

1   19  08 

89.533 

56.8 

58.0 

• 

Noon 

1  18  47 

29.583 

60.0 

49.0 

54  0 

h 

t 
i 

14  00  00 

1  17  17 

29.533 

47.8 

53.0 

1 
1 

16  00  00 

1  19  11 

89.700 

48.0 

60.0 

Ik  60  00 

1  88  88 

89.786 

56.6 

47.0 

49.0 

to  60  00 

I  86  87 

89.676 

40.0 

44.0 

82  00  00 

1  85  17 

89.700 

38.0 

480 

API 

ilL  11,  1841. 

f 

1 

0  00  00 

1  83  66 

88.770 

56.5 

86.0 

38.0 

MaiimttBiat88  hoon  - 

1  89  ^ 

1 

8  60  00 

1  81  16 

89.840 

34.0 

87.0 

Minimnm  at  18  hoon  - 

1  18  68 

4  00  00 

1  21  00 

29.850 

88.6 

38.0 

Mean  *       «       •       • 

1  81  44.5 

1 
1 

6  00  00 

1  20  48 

29.852 

58.6 

88.6 

88.0 

» 

8  00  00 

1  19  35 

29870 

88.6 

36.0 

10  00.00 

1  19  10 

39.873 

38.5 

86.0 

Noon 

1   18  52 

29.992 

58  0 

88.6 

87.0 

1 

14  00  00 

1  14  19 

80.038 

35.0 

48.0 

16  00  00 

1  80  57 

30.080 

38.0 

46.0 

• 

18  00  00 

1  87  81 

30.072 

51.0 

40.5 

45.0 

20  00  00 

1  37  59 

30.094 

45.0 

46.0 

88  00  00 

1  89  37 

30.058 

43.0 

46.0 

1 

95 
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OBSEBVATIOirS  AT  WASHINGTON— 1841.. 


APRIL  12,  1841. 

• 

i 

. 

3 
1 

|j 

• 

4 

ll 

i 

i 

1 

§ 

^ 

.Sa 

1*^ 

S 

• 

m 

< 

< 

S 

A.  nfe  «k 

O       /       // 

Inehe$. 

o 

o 

o 

O       f      ff 

• 

0  00.  00 

1  21  29 

30.058. 

515 

89.5 

'48.0 

Mmmntxi  •1:20  l«0tini  - 

1  28  36 

2  00  00 

1  20.  12 

30.100 

39^0 

42.0 

MinuAw  ^  4  honm    - 

1  12  48 

4  00  00 

1  12  48 

30.084 

36.0 

42.0 

Mfwi- 

1.  20  4J.5 

6  00  00 

1  19  18 

30.064 

5Q.£| 

35.0 

89.0 

8  00  00 

1  19  18 

80.022 

32.0 

35.0 

10  00  00 

1  18  24 

30.000 

32.  Q 

35.0 

* 

Noon 

1   18  02 

29.982 

4a.  5 

32  Q. 

35.0 

• 

14  00  00 

1   16  47 

29.976 

33.0 

36.0 

16  00  00 

1  21  03 

29.936 

34.0 

36.0 

V 

h8  00  00 

1  26  47 

29.884 

49  5 

42.0 

36.0 

20  00  00 

•4  28  35 

29.854 

4Q.0 

38.0 

22  00  00 

1  25  08 

29.844 

34.0 

37.0 

i 

4 

• 

— i -  ^  ■■  ■ 

ATHiL  i3»  l^4^ 

• 

0  QO  OQ 

1  21  50 

29.844 

49.0. 

34.0 

38,0 

Mixnmm  atM  bow 

• 

-  1  28l43 

2  Oi>  00 

1  20  51 

29.850 

8je.o 

37.0 

MiiiisHun  at  .10  faourt 

-  1  20.09 

4  00  00 

29.88P 

Mm-      -      - 

-  1  2S129 

6  00  00 

1  20  41 

29.840 

4j7.0 

89.0. 

4D.0. 

8  00  00 

1  20  29 

29.844 

82.0 

35.0 

10  00  00 

1  20  03 

29.844 

340. 

85.0 

Noon 

1  21  24 

29.874 

46.5 

35.01 

9§(K 

m 

14  00  00 

1  22  31 

29.890 

41.0. 

46.0 

16  00  00 

I  22  43 

29.836 

48.4 

46.0 

18  00  00 

I  25  46 

29.856 

49.5. 

47.3^ 

51.0c 

30  00  00 

1  26  43 

29.860 

52.0 

58.0 

22  00  00 

1  24  23 

29.828 

6»A 

53.0 

• 
■ 

\. 

Af^IIf  \ji  18)^1. 

0  QO^OQ 

1  21  20. 

29.€^12. 

5(2.0 

69,^ 

■-  — "^ 

Mftxnanm  ai*S0  houn 

- 1  mofi 

2t  00  00 

1.  20  41 

29,764 

45.4. 

JH).0 

Mioinuttn  at^UJipisi 

-  L  Ift  4* 

4  00  00 

1  19  24 

29.760 

42.0 

48.0 

Mm-      -      - 

-  I  n.  48.5J 

6  00  00 

1  19  25 

29.700 

52.  Q 

4JI.Q 

47.0: 

8  00  00 

1  19  52 

29.690 

48^0 

46.0 

• 

10  00  00 

1  19  22 

29.684 

48,a 

44.0 

« 

Noon    . 

1  18  21 

29.690 

«>J.5 

UA 

44.0. 

14  00  00 

1   10  44 

29.844 

43.0. 

44.0 

, 

16  00  00 

1  17  56 

29.956 

4jS.0 

47.0 

18  00  00 

1.26  34 

29.952 

51.5 

51.0 

*  SUA 

20  00  00 

1  26  53 

29.988 

51.0 

53.0 

22  00  00 

1  23  58 

30.000 

49,^ 

54.0 

-      9 
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MAOITETICAL   AND  METEOROLOGICAL 


/ 

1 

APRHi  16,  1841. 

•            * 

» 

• 

1 

b 

1 

1 

1 

J  9 

• 

Thennometen. 

• 

i 

If 

1 

1 

1 

1 

.Sa 

89 

% 

Q 

A 

< 

< 

S 

• 

At  in.  9» 

0     /     // 

huihe$» 

o 

o 

0 

0    r     N 

0  00  00 

1  21   16 

30.126 

52.6 

46.0 

50.0 

Maximum  at  20  houn  - 

1  26  50 

S  .00  00 

1  20  24 

30.200 

44.0 

48.0 

Minimum  at  4  houn    - 

1   18  04 

4  00  00 

1  13  04 

30.200 

41.4 

42.0 

Mean         ~        ~        r 

1   19  57 

6  00  00 

1  17  62 

30.233 

58.5 

88.6 

40.0 

8  00  00 

1  18  84 

30.264 

35.6 

38.0 

10  00  00 

ri9  29 

80.284 

33.0 

36.4 

Noon 

1   18  46 

30.860 

51.6 

38.0 

86.0 

14  00  00 

1  17  37 

30.400 

87.0 

47.0 

16  00  00 

1  20  19 

30.430 

38.0 

48.0 

18  00  00 

1  28  17 

30.426 

62.6 

41.0 

60.0 

20  00  00 

1  26  60 

30.350 

444) 

62.0 

%%  00  00 

1  24  47 

• 

80.360 

• 

48.0 

54.0 

• 

APRIL  16,  1841. 

• 

000  00 

1  23  01 

80.874 

68.6 

48.0 

54.0 

Maximum  at  20  houn  - 

1  95  89 

S  00  00 

1  20  44 

30,374 

44.0 

46.0 

Minimum  at  10  houn  - 

1    17  30 

4  00  00 

1   19  44 

30.884 

40.0 

48.0 

Mean          -        -        . 

1  21   84.5 

0  00  00 

1  18  89 

30.386 

61.5 

38.0 

41.0 

8  00  00 

1   18  44 

80.386 

98.0 

40.0 

10  00  00 

1  17  30 

80.390 

38.0 

40.0 

Noon 

1   17  60 

30.420 

60.0 

39.0 

40.0 

■ 

14  00  00 

I   18  24 

30.410 

46.0 

43.0 

16  00  00 

1  21  86 

30.430 

'68.0 

50.0 

18  00  00 

1  22  65 

30.370 

62.6 

62.0 

5t.O 

80  00  00 

1  26  89 

30.326 

56.0 

64.0 

u 

82  00.00 

1  25  26 

30.288 

68.0 

56.0 

APRIL  17,  1841 . 

0  00  00 

1  25  10 

80.270 

64.5      53.0 

64.0 

Maximum  at  20  houn  - 

1  29  89 

8  00  00 

1  22  44 

30.260 

60.0 

63.0 

Minimum  at  14  houn  - 

1  16  43 

4  00  00 

1  16  46 

30.260 

48.0 

50.0 

Mean         -       -        - 

1  23   11 

6  00  00 

1   19  67 

80.200 

64.5 

46.0 

49.0 

8  00  00 

1  18  80 

80.160 

46.0 

49.0 

• 

10  00  00 

r  18  07 

80.112 

46.0 

49  0 

Noon 

1   17  11 

30.096 

65.0 

46.0 

48.0 

\ 

14  00  00 

1  16  43 

30.050 

48.0 

60.0 

16  00  00 

1   18  69 

30.028 

.  53.0 

64.0 

18  00  00 

1  24  24 

29.972 

56.5 

58.0 

56.0 

• 

80  00  00 

1  29  39 

29.896 

62.0 

68.0 

• 

22  00  00 

1  26  14 

29.^50 

66.0 

62.0 

1 
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OBSSaVATIQNS    AT    WASHINGTON — 1841. 


APRIL  18,  1841. 

\ 

s    . 

1 

J  t 

1 

Thermometera. 

• 

*. 

• 

1 

1 

1 

II 

teter. 

1      ! 

►* 

4v 

i 

1 

1           .^: 

1^ 

1 

6 

<                     < 

X 

A.  m.  f« 

O       /       // 

Inches. 

0 

« 

o 

0 

o      /       // 

0  00  00 

1   18  15 

29.832 

58.5 

60.0 

60.0 

Maximum  at  20  houn 

-  1  29  53 

S  00  00 

1   17  29 

29.820 

58.0 

60.0 

Minimum  at  6  honn 

-  1  15  21 

4  00  00 

1   15  28 

29.744 

55  5 

58.0 

Mean       .   - 

•  1  22  37 

;     6  00  00 

1   15  21 

29.696 

58.5 

56.0 

57.0 

8  00  00 

1   18  20 

29.570 

56.5 

57.0 

10  00  00 

1   17  21 

S9.474 

58.0 

58.0 

.^ 

Noon 

1   17  89 

29  510 

60.0 

59.5 

59.5 

14  00  00 

1   18  08 

29.602 

60.5 

64.5 

16  00  00 

1  20  42 

29.700 

56.0 

58.0 

18  00  00 

1   26  50 

29  722 

62.0 

56.2 

59.0 

20  00  00 ' 

1  29  53 

29.720 

58.5 

60.0 

SS  00  00 

1  27  36 

29.783 

58.4 

60.0 

• 

• 

APRIL  19,  1841. 

• 

0  00  00 

1   16  07 

29.786 

61.0 

• 
60.0 

59.0 

Maximum  at  20  houn 

-  1  26  32 

2  00  00 

I   18  80 

29.890 

51.0 

54.0 

Minimum  at  0  houn 

-  1  16  07 

4  00  00 

1   18  19 

29.968 

47.0 

50.0 

Mean 

-  1  21   19.5 

6  00  00 

1  22  14 

29.988 

59.0 

43.0 

46.0 

8  00  00 

1   18  09 

30.000 

^ 

40.0 

44.0 

10  00  00 

1  18  09 

30.072 

36.0 

40.0 

Noon 

1  17  49 

30.112 

54.5 

340 

40.0 

14^0  00 

1  17  00 

30.122 

m 

43.0 

52.0 

16  00  00 

1  20  42 

30  120 

;   47.0 

56.0 

18  00  00 

1  24  86 

30.070 

54.0  ,   57.0 

57.0 

^  00  00 

1  26  82 

30.016 

59.0 

56.0 

• 

23  00  00 

1  26  01 

29.980 

60.0 

59  0 

APRIL  20,  1841. 

0  00  00 

1  25  84 

29.962 

58.0 

59.0 

56.0 

Maxiiqpm  at  20  houn 

-  1  25  89 

2  00  00 

1   19  12 

29.960 

46.0 

54.0 

Minimum  at  14  houn 

•  1   16  16 

4  00  00 

1  20  02 

29.990 

45.0 

50.0 

Mean 

-  1  20  57.6 

6  00  00 

1  19  01 

29.990 

60.0 

4i.O 

48.0 

8  60  00 

1   17  65 

29.960 

44.8 

47.0 

10  00  00 

1  17  55 

29.934 

44.0 

46.0 

Noon 

1  16  32 

29.972 

58.0 

46.0 

47.0 

' 

14  00  00 

1  16  16 

29.984 

49.0 

50.0 

16  00  00 

1  18  51 

29.980 

) 

46.0 

49.0 

18  00  00 

1  24  26 

29  968 

57.0 

50.0 

50.0 

20  00  00 

1  25  39 

29.924 

50.0 

62.0 

22  00  00 

1  22  42 

29.880 

51.0 

53.0 

* 

13 
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UAOVETICAI.   AND    MZTEOROLOOICAI. 


I 


I 

a 


A*  It*  '• 
0  00  00 
2  00  00 
4  00  00 
6  00  00 
8  00  00 
10  00  00 

Noon 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
90  00  00 
23  00  00 


I 


I 


4 


a 


O       f       ff 

1  22  19 
1  i7  07 
20  17 
20  17 
17  32 

16  82 

17  12 
15  63 

1  20  35 
1  22  25 
1  23  24 
1  22  52 


Inekes. 

29.870 

29.858 

29.850 

29.808 

29  820 

29.820 

29.804 

29.814 

29.856 

29.876 

29.888 

29.980 


APRIL  21,  1841. 


'Hiennotneteni. 


■i 


o 
59.0 

56.5 

56.0 

58.5 


•I 


51  0 
51.0 
50.0 
50.0 
48.0 
48.0 
50.0 
50.0 
540 
54.5 
53.0 
50  0 


54.0 
50.0 
53.0 
52.0 
50.0 
50.0 
51.0 
52.0 
55.0 
56.0 
54.0 
50.0 


ff 


Maximum  at  20  houxs 
Minimum  at  14  houn 
Mean 


1  23  24 
1  15  53 
1  19  38.5 


APRIL  22,  1841. 


0 
2 

4 


00  00 

00  00 

00  00 

6  00  00 

8  00  00 

10  00  00 

Noon 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
20  00  00 
22  00  00 


1  18  49 

I  18  34 

1  20  18 

1  20  45 

1  20  22 

I  22  37 

1  16  55 

1  18  09 

1  20  44 

1  26  44 

1  25  18 

1  25  15 


29  988 

58.5 

61.0 

54.0 

30.036 

« 

46.0 

59.0 

30.050 

46.0 

63  0 

30.050 

57.5 

40.0 

65.0 

80.072 

39.0 

62.0 

30.05a 

38  0 

64.0 

30.050 

55.6 

37.0 

61.0 

80.022 

44.0 

50  0 

30.068 

51.0 

54.0 

30.010 

55.0 

51.0 

60.0 

29.980 

55.0 

60.0 

29.948 

53.0 

58.0 

MaxiiBum  at  18  hom 
Minimnm  at  12  boun 
Mean 


1  26  44 
1  16  56 
1  21  49.^ 


APRIL  23^  1841. 


0  00  00 
2  00  00 
4  00  00 
6  00  00 
8  00  00 
10  00  00 

Noon 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
20  00  00 
22  00  00 


1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 


24  24 
22  04 


21 
20 


28 
16 


20  42 

21  17 
17  S3 
16  32 
19  29 

22  59 
25  41 

23  45 


29.964 

57.0 

47.0 

29.936 

45.0 

29.892 

46.0 
45.0 

29.844 

57.0 

29.786 

* 

45.0 

29.784 

45.5 

29.806 

56.0 

46.0 

29.816 

48.5 

29.822 

52.0 

29.828 

57.5 

57.0 

29.852 

55.0 

29.852 

56.0 

52.0 
50.0 
48.0 
48.0 
47.5 
46.5 
47.0 
55.0 
62.0 
54.0 
56.0 
56.0 


Maximum  at  20  &bwi 
Minittum  at  14  houn 
Mean 


I  25  4r 

1   16  82 
1  21  06.fr 


■.  ifc^       fci       Mf    ■  fci 
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OBSERVATIONS  AT  WASHINGTON — 1841. 


< 

• 

i 

s 

APRIL  24,  1841. 

* 

i  . 

• 

• 

Thennometen. 

• 

3     • 

lian. 

* 

• 

' 

J 

«r 

S'i 

• 

•3  ^ 

1 

is 
1 

1 

• 

li 

« 

1 

Baroi 

< 

Air. 

1 

• 

»•  9n.  f  • 

0     ;     // 

Inches* 

0 

o 

0 

0    1    It 

0  00  00 

I  21  00 

29.884 

59.5 

54.5 

56.0 

Maximum  at  20  homv  • 

-  1  28  88 

S  00  00 

I  19  23 

29.924 

51.0 

54.0 

Minimom  at  14  boats  • 

-  1   18  27 

4  00  00 

1  21  14 

29.976 

49.0 

54.0 

Mean .        -        -        . 

•  I  28  32.5 

6  00  00 

1  20  64 

29.966 

56.5 

45.0 

50.0 

8  00  00 

1  20  04 

29.980 

43.0 

48.0 

10  00  00 

1  18  44 

29.980 

41.0 

46.0 

Noon 

1   19  63 

29.960 

50.5 

44.0 

46.0 

^14  00  00 

1  18  27 

29.992 

47.0 

50.0 

16  00  00 

1  21   18 

30.026 

53.0 

57.0 

18  00  00 

I  24  66 

30.034 

61.5 

59.0 

59.0 

80  00  00 

1  28  88 

29.980 

62.0 

67.0 

22  00  00 

1  26  13 

29.964 

68.0 

70.0 

APRIL  25,  1841. 

0  00  00 

1  24  19 

29.974 

64.0 

65.0 

70.0 

Maximum  at  20  houra  • 

•  1  24  82 

2  00  00 

I   19  27 

29.982 

62.0 

70.0 

Minimmn  at  16  ho«n  • 

■  1  16  51 

4. 00  00 

1  19  02 

29.978 

52.0 

57.0 

Mean  -        -        -        • 

.  1  20  11.5 

6  00  00 

1  20  17 

29.978 

60.0 

52.0 

64.0 

8  00  00 

1  20  24 

29.974 

61.0 

54.0 

1 

10  00  00 

1   19  24 

29.978 

52.0 

54.0 

Noon 

1   19  11 

29.978 

60.0 

55.0 

54.0 

, 

14  00  00 

1   17  29 

29.986 

60.0 

620 

16  00  00 

1  16  61 

80.020 

66.0 

62.0 

18  00  00 

1  20  46 

80.014 

62.5 

64.5 

66.0 

20  00  00 

1  24  82 

29.995 

64.5 

67.0 

22  00  00 

1  22  80 

29.976 

64.4 

68.0 

APRHi  26,  1841. 

000  00 

1  24  17 

30.000 

64.5 

64  0 

68  0 

Maximum  at  20  hours  • 

.  1  25  36 

2  00  00 

1  21  67 

29.986 

58  0 

68  0 

Minimum  at  12  hours  • 

.  1   18  U 

4  00  00 

1  21  06 

30.000 

53.0 

59.0 

Mean  -        -        -        •  1  21  58.IV 

0  00  00 

I   19  23 

29.980 

64.0 

50.0 

54  0 

8  00  00 

1  18  85 

29.950 

50.0 

58  0 

10  00  00 

1   18  26 

29.950 

49.0 

52.0 

Noon 

1   18  11 

29.950 

63.0 

500 

52.0 

14  00  00 

1   18  27 

29.950 

« 

5-2.0 

53.0 

16  00  00 

1   19  09 

29.898 

59.0 

58.0 

18  00  00 

1  22  36 

29  838 

63.6 

66.0 

62.0 

20  00  00 

1  26  36 

29  748 

70.0 

68.0 

22  00  00 

1 

I  24  54 

29.722 

70.0 

680 
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MAQNETICAL  AND  METEOROLOOICAl. 


I  ■ 


APRIL  87,  1841. 


0  00  00 

5  00  00 
4  00  00 

6  00  00 
8  00  00 

10  00  00 

Noon 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
20  00  00 
22  00  00 


0  /     // 

1  23  01 
1  22  13 


16  28 
16  44 

16  24 

16  19 

17  29 
1  21  20 
1  23  38 
1  24  33 
1  22  31 


Jnekta* 
29.674 
29.680 
29.662 
29.614 
29.668 
29.626 
29.640 
29.684 
29.714 
29.712 
29.716 
29.728 


Thermometers. 


66.0 


64.6 


640 


64  0 


64.0 
60.0 
67.8 
67.0 
67.0 
66.0 
64.0 
69.0 
68.0 
69.0 
69.6 
60.0 


66.0 
62.0 
60.0 
69.0 
69.0 
6810 
68.0 
60.0 
61.0 
62.0 
62.0 
62.0 


n 


Mazimiiin  at  20  hovn 
Minimiuii  at  6  hoiiit 
Mean .        -        - 


1  24  33 
1   16  23 

1  19  58 


APRIL  28,  1841. 


0  00  00 
2  00  00 
4  00  00 
6  00  00 
8  00  00 
10  00  00 

Noon 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
20  00  00 
22  00  00 


22  06 
19  21 
21  06 
1  20  61 
1  19  44 
19  29 
19  29 
18  09 
1  23  10 
1  24  16 
1  26  12 
1   26  06 


29.832 
29.868 
29.884 
29.924 
29.964 
29  990 
30.020 
30.028 
30.060 
30.036 
29.970 
29.950 


64.0 


64.0 


64.6 


64.6 


66.6 
61.4 
48.0 
46.0 
43.0 
40.0 
41.0 
50.0 
54.0 
56.0 
62.0 
63.0 


67.0 
62.0 
48.0 
44.0 
44.0 
42.0 
42.0 
62.0 
68.0 
68  0 
59.0 
680 


Maximum  at  22  boon 
Minimum  at  14  hoon 
Mean  -        .        - 


1  26  06 
1  18  09 
1  22  07.6] 


APRIL  29,  1841. 


0  00  00 
2  00  00 
4  00  00 
6  00  00 
8  00  00 
10  00  00 

Noon 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
20  00  00 
22  00  00 


1  26  09 
1  21  11 
1  21  36 
1  19  36 
19  68 
19  04 
17  34 
17  28 
I  21  39 
1  26  32 
1  26  18 
1  24  21 


1 
1 
1 

1 


29. 950 
29.922 
29.924 
29.850 
29.808 
29.732 
29.660 
29.634 
29.666 
29.440 
29.282 
29.186 


64.0 

69.0 

68  0 

49.6 

62.0 

46.0 

49.0 

62.6 

45.0 

48.0 

47  0 

48.0 

47.4 

49.0 

60.5 

47.0 

480 

46.0 

47.0 

44.0 

44.5 

69.5 

44.0 

46.0 

46.0 

47.0 

I 

48.0 

49  0 

Maximum  at  18  hours  •  1  25  32 
Minimum  at  14  hours  -  1  17  28 
Mean-        -         -         .  1  21  30 
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OBSERVATIONS  AT  WASHINGTON 1841. 


o 

I 

I 

-a 


2 

4 


0  00  00 

00  00 

00  00 

6  00  00 

8  00  00 

10  00  00 

Noon 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
20  00  00 
22  00  00 


APRIL  80,  1841. 


II 

.S 

I 


// 


I 
1 


22  50 
22  18 
1  22  06 
1  20  40 
19  48 
19  24 
18  84 
17  28 
I  21  00 
1  24  62 
1  25  09 
I  22  08 


Luhet* 
29.130 
29.112 
29.150 
29.120 
29.100 
29.100 
29.082 
29.082 
29.074 
29.112 
29. 126 
29.174 


Thermometen. 


e 
59.5 

585 

57.5 

67.5 


49.0 
46.5 
45.0 
44.0 
440 
44.0 
44.0 
46.0 
50.0 
51.0 
53.0 
53.0 


I 

r 


50.0 
50  0 
49.0 
48.0 
48.0 
480 
48.0 
49.0 
50.0 
51.0 
54.0 
53  0 


// 


Maxiniiim  at  20  homn  -  1  25  00 
Minimiim  at  ]4  hoon  -  1  17  88 
Mean  -        -        -  1  21  18.5 


MAY  1,  1841. 


0  00  00 
2  00  00 
4  00  00 
6  00  00 
8  00  00 
10  00  00 

Noon 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
20  00  00 
22  00  00 


1  20  28 
1  15  46 
1  20  21 
1  21  83 
1  19  28 
1  21  06 
1  17  47 
14  46 
19  84 
1  24  86 
1  26  28 
1  26  58 


1 
I 


29  234 

58.0 

48.0 

52.0 

29.332 

47.0 

52.0 

29.350 

46.5 

4&0 

29.876 

67.5 

47.0 

48.0 

29.886 

46.8 

47.5 

29.422 

47.0 

49.0 

29.484 

67.0 

48.0 

50.0 

29.540 

50.0 

55.0 

29.672 

62.0 

66.0 

29.672 

69.0 

64.6 

57.0 

29.558 

69.0 

62.0 

29.570 

61.8 

68.0 

Maximum  at  22  hoon  -  1  26  66 
Minimum  at  14  hours  -  1  14  46 
Mean  -        -        -  1  20  62 


MAY  2,  1841. 


0  00  00 

1  20  27 

2  00  00 

1  21  04 

4  00  00 

1  21  16 

6  00  00 

1  20  44 

8  00  00 

1  20  54 

10  00  00 

1  20  49 

Noon 

I  17  46 

14  00  00 

1   15  49 

16  00  00 

I  22  22 

18  00  00 

1  25  80 

20  00  00 

1  25  67 

22  00  00 

1  23  08 

20.628 

60.6 

61.0 

63.0 

29.688 

65.4 

68.0 

29.736 

53.0 

52.0 

29.786 

60.0 

47.0 

50.0 

29.734 

43.0 

48.0 

29.728 

43.0 

46  0 

29.640 

59.0 

46.0 

48.0 

29.624 

60.0 

50.0 

29.520 

66.0 

65.0 

29.446 

59.0 

67.0 

65.0 

29.648 

65.6 

61.0 

29.680 

53.4 

55.0 

Maximum  at  20  lioura  -  1  25  67 
Minimum  at  14  houn  -  1  15  49 
Mean  -  -  I  20"  63 
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MAONCTICAI.  AND  MXTKOROLOaiCAL 


MAY  8,  1841. 

1 

f 

Thannometen. 

• 

i 

i  ^ 

1 
1 

. 

3 

% 

Magnetic  obser- 
vatory. 

f 

11 

1 

n 

Attached. 

i 

1 

I 

i 

h^  in*  B* 

0     /     // 

Ihehtt. 

o 

o 

o 

O     /      rr 

0  00  00 

1   19  54 

29.750 

56.5 

49.5 

53.0 

Max.atl8and20hoani  24  44 

2  00  00 

1   19  54 

29.778 

450 

52.0 

Minimmn  at  14  hoon  -  1  14  IS 

4' 00  00 

1  21  04 

29.806 

41  0 

45.0 

Mean          -        -        -  1  19  28.5 

6  00  00 

1  20  17 

29.830 

57.0 

40.0 

48.0 

• 

8  00  00 

1   19  19 

29.832 

37.0 

41.0 

^ 
^ 

10*00  00 

1  17  19 

29.864 

36.0 

40.0 

' 

Noon 

1   16  39 

29.886 

54.0 

39.0 

400 

1 

14  00  00 

1   14  13 

29.904 

40.0 

49.0 

16  00  00 

1  21  09 

29 .950 

42.0 

50.0 

I 

18  00  00 

1  24  44 

29.900 

50.0 

45.0 

51.0 

1 

20  00  00. 

1  24  44 

29.862 

50.0 

54.0 

1 

22  00  00 

• 

1  22  27 

29.844 

52.0 

55.0 

/ 

MAY  4,  1841. 

0  00  00 

1  21  44 

29.850 

51.5 

47.0 

5^.0 

1 
Maximum  at  18  hours  -  1  27  49 

2  00  00 

1  21  44 

29.880 

42.9. 

48.0 

Minimum  at  12  hours  -  I   17  39 

4  00  00 

1  21  44 

29.900 

40.0 

42.0 

Mean          -'       -        -  I  22  44 

6  00  00 

1  21  02 

29.908 

48.0 

37.0 

400 

8  00  00 

1  20  10 

29.900 

34.0 

38.0 

10  00  00 

1  19  44 

29.900 

34.0 

88.0 

Noon 

I   17  39 

29  806 

45.0 

38.0 

88  0 

14  00  00 

1   10  06 

29.834 

40.5 

48.0 

16  00  00 

1  22  21 

29  856 

44.5 

51. 0 

18  00  00 

1  27  49 

29.822 

48.5 

48.0 

53.0 

20  00  00 

1  25  34 

29.800 

54.0 

56.0 

22  00  00 

1  22  52 

29.770 

57.0 

58.5 

t 
s 

MAY  5»  1841. 

0  00  00 

1  20  07 

29.786 

52.5 

56.0 

58.5 

Maximum  at  20  hours  -  1  27  44 

2  00  00 

1  20  26 

29.794 

47.0 

53.0 

Minimum  at  14  houxs  -115  31 

4  .00  00 

1  20  18 

29.800 

44.0 

60.0 

Mean          -        -        -  1  21  87.5 

6  00  00 

1  20  18 

29.844 

52.5 

40.0 

46.0 

8  00  00 

1  20  25 

29.844 

37.0 

42.0 

10  00  00 

1   18  32 

29  862 

37.0 

40  0 

Noon 

1  17  48 

29  840 

55.5 

40.0 

46.0 

14  00  00 

1  15  31 

29  848 

43.0 

'49.0 

.• 

16  00  00 

1  19  29 

29.838 

55  0 

53.0 

18  00  00 

1  24  32 

29.794 

55.5 

49.0 

.  56.0 

20  00  00 

1  27  44 

29.780 

47.0 

51.0 

22  00  00 

1  25  01 

29.666 

47.8 

51.0 
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0BSBRVATI0H8  AT  WASHIHOTOK — 1841. 


i  tY«  ] 


• 

MAY  6,  1841. 

• 

• 

from  true 
iian. 

Thennometen. 

• 

1 

1^ 

1 

ecUnation 
merit 

• 

« 

• 

• 

• 

X 

P 

n 

< 

< 

s 

km  m*  s. 

O       1       If 

huhes. 

0 

0 

0 

' 

O       f      If 

0  00  00 

1  21  84 

29.660 

54.5 

47.0 

50.0 

Mazimam  at  20  honn  • 

1  30  18 

2  00  00 

1  21  27 

29.660 

47.0 

50.0 

Minimum  at  4  houn     - 

1  07  34 

4  00  00 

1  07  34 

29.694 

47.4 

49.5 

Mean  -        -        -        - 

1   18  63.5 

6  00  00 

1  21  07 

29.694 

54.5 

47.0 

49.5 

8  00  00 

1  19  48 

29.722 

48.0 

48.0 

10  00  00 

1  24  20 

29.760 

48.0 

48.0 

NOOB 

1  14  63 

29.812 

53.5 

62.0 

50.0 

14  00  00 

I  14  36 

29.840 

54.5 

52.0 

16  00  00 

1   19  21 

29.850 

55.5 

57.0 

• 

18  00  00 

1  24  26 

29.840 

57.5 

57.4 

61.0 

■ 

20  db  00 

1  30  13 

29.840 

62.4 

64.0 

32  00  00 

1  29  15 

29.836 

64.8 

66.0 

* 

MAY  7,  1841. 

^ 

0  00  00 

1  22  44 

29.850 

59.5 

64.0 

66.0 

Maximum  at  20  honm  - 

1  26  57 

2  00  00 

1  24  14 

29.966 

55.5 

60.0 

Minimum  at  14  hoars  - 

1  16  49 

4  00  00 

1   18  59 

29.974 

50.2 

55.0 

Mean  -        -        -        - 

I  21  53 

6  00  00 

1  19  44 

30.024 

57.6 

47.5 

61.0 

8  00  00 

1  19  49 

30.040 

44.0 

48.0 

10  00  00 

1   19  24 

39.O68 

42.0 

46.0 

Noon 

1   17  06 

30.082 

55.5 

43.0 

46.0 

14  00  00 

1   16  49 

30.082 

52.0 

51.0 

1 

16  00  00 

I  20  46 

30.078 

58.0 

60.0 

16  00  00 

1  25  07 

30.034 

59.0 

61.0 

64.0 

SO  00  00 

1  26  57 

30.000 

61.0 

62.0 

! 

22  00  00 

I  25  26 

29.950 

68.0 

62.0 

i 

• 

« 

MAY  8,  1841. 

t 

0  00  00 

1  22  Sb 

29.900 

60.0 

65.0 

68.0 

Maximum  at  20  hours  - 

1  27  16 

2  00  00 

'  1  21  82 

29.836 

52.0 

54.0 

Minimum  at  14  houn  - 

1   18  83 

4  00  00 

1  21  16 

29.800 

47.0 

50.0 

Mean         -        •        - 

1  22  54.5 

6  00  00 

1  21  29 

29.720 

57.0 

46.0 

49.0 

8  00  00 

1  19  44 

29.760 

45.5 

48.0 

10  00  00 

I  21  07 

29.730 

45.5 

48.0 

> 

t 

Noon 

i   18  56 

29.780 

55.5 

46.8 

52.0 

14  00  00 

1  18  38 

29.868 

46.8 

51.0 

• 

\ 

16  00  00 

1  21  06 

29.940 

52.0 

52.0 

! 

18  00  00 

1  26  58 

29.962 

57.6 

52.0 

56.0 

1 

20  00  00 

1  27  16 

29.976 

58.0 

62.0 

22  00  00 

1  24  14 

30.022 

% 

67.0 

60.0 

C   »7«] 


ia4 


MAGRBTICAI.   AND   MSTSOROLOaiCAt. 


• 

MAY  9,  1841. 

1 

1 

ThermometeiB. 

1 

2  S 
*.8 

1 

t 

1 

P 

§ 

-i 

leticd 
itoiy. 

i 

1 

1 

.h 

I'^ 

S    ' 

&             ' 

A 

*< 

< 

X 

h»  m.  »* 

o     1     n 

Inches* 

e 

o 

0 

O     f      ft 

0  00  00 

1  22  81 

80.062 

69.6 

66.0 

67.0 

Maximum  at  20  hoim  - 

126  13 

3  00  00 

1   19  34 

80.086 

63.6 

56.0 

Minimum  at  14houn  - 

1  15  05 

4  00  00 

1  21  21 

30. 130 

49.0 

640 

Mean           -        -        - 

1  20  39 

6  00  00 

1   19  19 

30.138 

68.6 

43.0 

60.0 

8  00  00 

1  19  19 

30.160 

40.0 

46.0 

10  00  00 

1  18  41 

30.160 

• 

39.0 

44.0 

Noon. 

1   18  21 

80.160 

68.0 

60.0 

62.0 

14  00  00 

1   16  06 

30.160 

66.0 

56.0 

16  00  00 

1  19  21 

30.126 

68.6 

64.0 

18  00  00 

1  26  22 

80.128 

60.6 

61.8 

64.0 

20  00  00 

1  26  13 

80.074 

67.4 

66.0 

• 

22  00  00 

1  22  26 

30.020 

64.6 

65.0 

MAI 

^  10,   1 

841. 

» 

0  00  00 

1  21  11 

30.010 

61.6 

69.6 

62.0 

Maximum  at  14  houn  - 

1  27  36 

2  00  00 

1  15  61 

29.980 

64.4 

58.0 

Minimum  at  12  houn  - 

1  09  31 

4  00  00 

1   27  33 

29.966 

61.6 

66.0 

Mean           -        -        - 

1   18  33.5 

6  00  00 

1  20  23 

29.874 

59.5 

51.4 

64.0 

8  00  00 

1   10  13 

29.818 

52.0 

54.0 

10  00  00 

1   19  04 

29.764 

53.0 

54.0 

Noon 

1  09  31 

29.716 

59.0 

63.6 

64.0 

1 

14  00  00 

1  27  36 

29.688 

■ 

66.5 

61.0 

16  00  00 

1  22  26 

29.620 

57.0 

59.0 

18  00  00 

1  24  31 

29.658 

62.0 

63.4 

66.4 

20  00  00 

1  26  46 

29.460 

67.2 

66.0 

22  00  00 

1  26  44 

29.420 

68.2 

68.0 

. 

MA 

Y  11,  1 

841. 

• 

0  00  00 

1  23  16 

29.392 

64.5 

64.8 

68.0 

Maximum  at  2  houn    - 

I  28  14 

2  00  00 

1  28  14 

29.400 

63.0 

66.0 

Minimum  at  14  houn  - 

1  16  49 

4  00  00 

1  24  83 
1  23  06 

29.650 

61.6 

64.0 

Mean          -        - 

1  22  01.6 

6  00  00 

29.650 

64.0 

58.0 

61.0 

8  00  00 

1  21  49 

29.426 

67.6 

59.0 

10  00  00 

1  21  01 

29.422 

56.6 

58.0 

Noon 

1   18  08 

29.469 

63.0 

60.0 

68.0 

14  00  00 

1  16  49 

29.466 

61.0 

64.0 

16  00  00 

1   19  48 

29.468 

63.0 

66.0 

18  00  00 

1  22  06 

29.600 

63.5 

64.0 

66.0 

20  00  00 

1  26  26 

29.470 

66.0 

66.0 

22  00  00 

I  26  49 

29.476 

66.0 

66^0 
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OBSSBVATtOHS    AT   WA«fiW4aTdlf-<*^I84i, 


MAT  12, 

I84t. 

d 

f 

* 

TiMFBIOUlBtaVB. 

- 

^ 

a  . 

1 

1 

1/ 

J 

1 

is 

^» 

• 

•** 
< 

• 

« 

1 

/ 

A«  fVI<    9* 

o    •/       '/ 

Ifukei* 

0 

o 

o 

or     ff 

0  oooa 

1  28  26 

29.500 

65.5 

67.0 

70.0 

Mazidnun  at  20  houn 

-126  01 

3  00  00 

1  21  39 

29.526 

65.0 

69.0 

Mintnnim  at  14  houft 

-  1  17  19 

4  00  00 

I  31  27 

39.540 

56.0 

58.0 

Mean 

-1  21  40 

6  00  00 

1  20  10 

29.583 

63.3 

63.4 

56.0 

• 

8  00  00 

1  20  86 

39.510 

62.8 

54.0 

10  00  00 

1  30  06 

39.580 

51.2 

54.0 

Noon 

1  20  00 

39.540 

61.5 

56.0 

52.0 

14  00  00 

1   17  19 

29.540 

67.4 

62.0 

16  00  00 

1  20  50 

39.564 

59.4 

60.0 

18  00  00 

1  34  40 

39.662 

61.0 

61.0 

62.0 

i  30  00  00 

1  26  01 

29.576 

61.0 

62.0 

23  00  00 

• 

1  32  59 

29.610 

61.0 

63.0 

1 

I 

t 

1 

1 

f 

MAY  13» 

1841. 

0  00  00 

1  21  46 

29.670 

61.8 

57.5 

59.0 

-125  24 

3  00  00 

1  21  25 

29.788 

64.5 

57.0 

Bftininnun  at  12  honn 

-  1  17  36 

4  00  00 

29.740 

61.0 

56.0 

.Mran 

-1  91  30 

6  00  00 

1   19  85 

39.740 

64.5 

50.0 

54.0 

8  00  00 

1   19  27 

39.744 

49.0 

53.0 

10  00  00 

1   18  58 

39.744 

47.0 

53.0 

* 

Noon 

1   17  36 

29.762 

62.6 

51.0 

50.0 

14  00  00 

1  17  44 

29.762 

53.0 

54.0 

16  00  00 

1  20  49 

29.764 

61.6 

60.0 

18  00  0§ 

i  24  46 

39.706 

62.0 

63.6 

66:0 

30  00  00 

1  35  34 

39.686 

63.0 

65.0 

23  00  00 

1  23  09 

29.730 

49.0 

59.0 

^ 1 

• 

1 

MAT  14, 

1841. 

O  00  00 

1  21  51 

29.740 

61.5 

49.0 

55.0 

Maziimim  at  22  lioutB 

.  123  24 

2  00  00 

1  21  10 

29.776 

47.0 

52.0 

Mininram  at  14  boon 

-  1  18  59 

4  00  00 

I  20  52 

29.794 

46.8 

50.0 

Mean 

.  1  21  11.5 

6  00  00 

1  19  44 

29.794 

56.5 

45.0 

47.0 

8  00  00 

1  20  56 

29.778 

43.0 

46.0 

10  00  00 

1  20  41 

29.780 

43.5 

45.0 

Noon 

54.0 

14  00  00 

1   18  59 

29.820 

• 

59.Q' 

59.0 

16  00  00 

1  20  56 

29.826 

55.8 

57.0 

18  00  00 

1  23  05 

29.818 

57.0 

58.6 

60.0 

■ 

• 

dO  00  00 

1  28  09 

29.820 

60.0 

62.0 

as  00  00 

1  23  24 

29.820 

61.2 

68.0 

14 


[  w»  3 


toe 


MAaNBTICAL   AND    METEOROLOOICAI. 


MAY  16, 

1841. 

t 

• 

-     3 

S 

•a 

i 

ecfination  from  true  . 
mendian. 

1 

1 
Thennom^ken.       \ 

1 

•: 

I. 

if 

s 

P 

pq 

< 

^ 

X 

• 

h.  m*  -9. 

o     /     // 

Inches. 

o 

O 

0 

o      «      // 

0  00  00 

1  21  35 

29.836 

60.2 

61.0 

62.0 

MaximuB  at  20  hours  - 

1  26  51     ' 

2  00  00 

1   17  04 

29.856 

50.0 

57.0 

Minimum  at  4  hours    - 

1   16  24 

4  00  00 

I   16  24 

29.866 

47.8 

52.0 

Maan 

1  21  37.6 

6  00  00 

1  21  14 

29.866 

59.5 

47.8 

50.0 

8  00  00 

1  21  06 

29.86C 

47.0 

49.0 

10  00  00 

1  20  66 

29.908 

43.0 

46.0 

Noon 

1   18  18 

29.954 

59.0 

49.8 

48.0 

• 

14  00  00 

1    18  21 

30.000 

57.0 

61.0 

16  00  00 

1  28  24 

29.976 

57.0 

65.0 

18  00  00 

1  26  60 

29.976 

60.7 

60.0 

66.0 

20  00  00 

1  26  61 

29.962 

62.5 

67.0 

22  00  00 

1  22  24 

29.940 

6.5.5 

68.5 

. 

• 

• 

MAY  16,  ] 

L84K 

0  00  00 

1  21  27 

29.954 

61.7 

66.0 

70.0 

Maximum  at  20  hours  - 

1  26  22 

2  00  00 

1  21  47 

29.954 

, 

54.0 

62.0 

Minimum  at  12  houn  - 

1  16   11 

4  00  00 

1  22  36 

29.978 

52.0 

56.0 

Mean          -        -        - 

1  21   16.5 

6  00  00 

1  21  41 

29.986 

61.0 

48.0 

52.0 

8  00  00 

1   17  46 

30.020 

46.0 

60.0 

10  00  00 

I  18  54 

29992 

46.0 

48.0 

( 

Noon 

1   16  11 

30.018 

59.0 

55.0 

51.0 

. 

14  00  00 

1  16  35 

90.038 

59.0 

60.0 

16  00  00 

1  21  01 

30.050 

61.0 

64.0 

18  00  00 

1  22  03 

30.050 

60.0 

63.0 

68.0 

20  00  00 

1  26  22 

30.050 

64.0 

69.0 

1 

22  00  00 

1  26  14 

1 

30.022 

70.0 

74.0 

1 

MAY  17,  : 

1841. 

0  00  00 

1  28  54 

80.000 

62.5 

72.0 

72.0 

Maximum  at  18  houn  - 

1  29  06 

2  00  00 

1  22  34 

30.220 

54.4 

60.0 

Minimum  at  6  hours    - 

1   19  24 

4  00  00 

1  22  27 

30.226 

50.8 

56.0 

Mean          -        -        - 

1  24  15 

6  00  00 

1   19  24 

30.008 

62.5 

51.0 

54.0 

. 

8  00  00 

I  23  54 

29.958 

49.4 

52.0 

.10  00  00 

1  23  19 

29.950 

48.0 

51.0 

Noon 

1  28  21 

29.900 

63  0 

58.0 

56.0 

14  00  00 

1  24  11 

29.860 

63.8 

62.0 

' 

16  00  00 

1  25  02 

29.830 

7ar.o 

69.0 

18. 00  00 

1  29  06 

29.770 

69.0 

76.5 

76.0 

20  00  00 

1  26  12 

20.756 

• 

80.0 

80.0 

' 

22  00  00 

1  21    16 

29.672 

82  0 

81.0 
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MAT  18,  1841. 

1 

1 

i 

§ 

i 

11 

u 

•  •a  o 

P 

ea 

s 

^ 

n 

< 

< 

S 

• 

n*  n»  9* 

•  O      /       ff 

Inches. 

o 

o 

o 

•» 

O     i     ft 

0  00  00 

I  30  «2 

39.698 

74.0 

77. 6 

79.0 

Maximum  at  30  hours 

-  1  27  30 

3  00  00 

i  39  29 

39.738 

72.6 

75.0 

Minimum  at  14  bouts 

-  I  17  44 

4  00  00 

1  21  30 

29.7«4 

64.0 

68.0 

Mean            -        - 

-  I  22  33 

6  00  00 

1  30  43 

29.764 

71.6 

61.0 

64.0 

■ 

8  00  00 

1  30  35 

29.800 

63.0 

64.0 

10  00  00 

1  30  00 

29.840 

57.0 

59.0 

< 

Noon 

I   19  43 

29.860 

66.0 

54.0 

56.0 

«          • 

14  00  00 

1    17  44 

29.868 

64.0 

64.0 

^ 

16  00  00 

1  31  53 

29.860 

63.0 

68.0 

t 

^ 

18  00. 00 

1  36  17 

29.832 

66  0 

64.0 

68,0 

t 

«            # 

20  00  00 

1.27  30 

88  788 

68.0 

72.0 

• 

22  00  00 

1  36  33 

39.750 

69«0 

t 

74.0 

MAY  19,  1841. 

0  00  00 

I  23  46 

29.760 

66.7 

63.0 

69.0 

Maximum  at  18  hours 

-  1-25  14 

3  00  00 

1  28  24 

29.782 

60.0 

64.0 

Minimum  at  12  hours 

.  1    16  48 

4  00  00 

I  22  04 

29.806 

57.0 

61.0 

Mean           •    '    - 

.  1  21  01 

6  00  00 

1   31  35 

29.806 

66.3 

54.0 

58.0 

• 

j     8  00  00 

1  20  58 

29.796 

52.5 

56.0 

• 

}  10  00  00 

I  20  20 

29.820 

53.0 

62.0 

.   Nmu 

1  16  48 

29.832 

64.0 

56.0 

52.0 

i   14  00  00 

I   17  08 

29.850 

6^6 

71.0 

16  00  00 

1  20  10 

39.846 

63.0 

7i.O 

<   IS  00  00 

I  26  14 

29.842 

65.5 

65.4 

71  0 

20  00  00 

1  25  IS 

29.840 

67.0 

78.0 

22  00  00  . 

1 

1  23  04 

89.844 

• 

■ 

68.0 

• 

73.0 

• 

i 

1 

1 

MAY  20,  1841.    * 

0  00  00 

1  21  38 

39.842 

66.0 

66.0 

70.0 

Maximum  at  20  Kbure 

.  I  27  16 

2  00  00 

1   13  39 

29.842 

iS7.0 

64.0 

Minimum  at  3  hours 

-  1  13  89 

4  00  00 

1   16  05 

29.924 

53.0 

58.0 

Mean 

-  1  80  27.5 

6  00  00 

1  20  39 

29.932 

63,6 

51.0 

56.0 

8  00  00 

1  20  41 

29.956 

46.0 

.52.0 

10  00  00 

1   18  54 

29.960 

45.0 

50.0 

o 

Noon 

I    17  09 

29.970 

62.5 

50.0 

50.0 

t4  00  00 

I   14   15 

29.980 

59.0 

60.0 

16  00  00 

1    17  49 

30.018 

63.0 

67.0- 

• 

18  00  00 

I  24  14 

30.012 

65.6 

65.6 

71.0 

20  00  00 

I  27  16 

39.982 

69.8 

74.0 

22  00  00 

1  84  34 

29.964 

75.4 

76.0 

, 
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im 


HAoasncAh  AXD  MBTS(nieMaioA& 


MAY  31,  1841. 

1 

H 

Thinipninitiiw. 

» 

1 

^m 

a 

Ij 

• 

1 

1 

1 

1 

• 

\> 

s 

« 

n 

< 

< 

s 

t 

0    /     // 

hiehea. 

.  • 

0 

o 

O     t      If 

•  (K»00 

]  SS  86 

39.934 

67.0 

66.0 

73.8 

M<ilinmn  at  32  Iwws  - 

1  39  24 

s  oa  00 

.  1  SI  49 

30.006 

60.0 

66.0 

Mtofmum  wk  14boure- 

1  15  86 

400  00 

1   19  39 

30.(00 

66.8 

63.0 

Mbhi         -        -        - 

1  23  86 

6  00  00 

1  SO  84 

30.044 

64.6 

54.0 

58.0 

a  oo  00 

1  S4  87 

30.028 

53.0 

56.0 

]0  00  00 

1  19  09 

30.028 

56.0 

54.0 

NOOD 

1   18  89 

30.038 

68^5 

61.0 

64.0 

14  00  00 

1   16  86 

30.084 

65.0 

66.0 

16  00  00 

1  19  04 

80.082 

68.0 

70.0 

18  00  00 

1  S4  ^ 

80.034 

68.8 

74.0 

84.0 

so  00  00 

1  S8  IS 

80.000 

■■ 

80.0 

83.0 

»  00  00 

1  39  S4 

89.972 

84.0 

84.0 

' 

■ 

MAY  38,  1841. 

0  0(^00 

1  S6  IS 

39.960 

73.  t 

81.0 

sao 

MnknoBi  at  0  hours  - 

1  86  13 

S  00  00 

Mmimam  «t  14  houm  • 

I   18  09 

4  00  00 

1   18*69 

80.000 

66.0 

72.0 

Me»        '        - 

1  23  11 

6  00  00 

1  SO  53 

39.960 

71.S 

63.0 

67.0 

8  00  00 

1  22  59 

7v.  iffJV 

60.6 

64.0 

10  00  00 

1  SI  44 

29.970 

57.0 

62.0 

* 

Noon 

1  19  04 

39.990 

76.0 

60.8 

624) 

. 

14  00  00 

1   18  09 

30  034 

63.4 

63.0 

16  00  00 

I  SI  S8 

30.043 

78.0 

79.0 

18  00  00 

I  SI  S3 

30.042 

75.0 

88.0 

84.0 

■ 

SO  00  0» 

I  S4  46 

90.0W 

88.9 

88.0 

• 

SS  00  00 

1  S4  80 

29.960 

» 

71.0 

76.0 

1 
MAT  38,  1841. 

0  00  00 

1 

1  SI  4S 

80.034 

77.0 

73.0 

74.0 

Mmimnay  at  30  hours  - 

f  36  06 

3  OQOO 

1  SO  17 

30.034 

69.5 

71.0 

MinimiHift  at  14  kovm  - 

1  16  44 

4  00  00 

1  SO  51 

30.064 

69.0 

72.0 

Meaii-        -        .r        - 

1  31   35 

6  00  00 

1  21  83 

30.050 

73.5 

69.0 

72  0 

8  00  00 

I  20  38 

30.050 

68.0 

72.0 

10  00  00 

1  20  09 

30.034 

6^.0 

70.0 

Noob 

1   17  56 

30.060 

73.a 

70.0 

70.0 

■ 

14  100  00 

1   16  44 

80.080 

75.0 

73.0 

16  00  00 

t  18  04 

30.102 

77.0 

77.0 

18  00  00 

I  22  SO 

30.106 

74*5 

78.0 

78.0 

* 

SO  00  00 

1  36  06 

30.074 

79.0 

79^.0 

. 

2S  00  00 

I  28  16 

30.073 

80.0 

82.0  1 

1 

1 
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1 

1 
ll 

MAT  24,  1841. 

• 

X  hWHMMBBiBn. 

so 

O 

1 

-a 

^ 

m 

1. 
It 

• 

i 

•  #J 

1 

1 

.iS 

w 

s 

« 

^ 

< 

< 

^ 

»•     fit*       8m 

O       f       ff 

Inchetm 

O 

o 

o 

O       f       ff 

0  00  00 

1  t8  30 

80.068 

76.0 

77.0 

80.0 

Maximum  at  20  houre 

-  1  27  5! 

3  00  00 

1   17  59 

80.100 

68.0 

76.0 

Minimum  at  14  hours 

.  1   16  51 

4  00  00 

1  21  60 

30.068 

68.0 

73.0 

Mean 

.  1  22  21 

6  00  00 

1  22   10 

80.050 

74.5 

65.5 

70.0 

- 

8  00  00 

1  21  31 

30.068 

64.0 

68.0 

iO  00  00 

1  20  08 

30  068 

64.0 

67.0 

Noon 

1   18  37 

30.082 

72.6 

71.0 

69.0 

14  00  00 

1    16  51 

30.104 

76.0 

73.0 

16  00  00 

1  20  36 

80.082 

75.8 

770 

18  00  00 

1  26  47 

30.052 

76.5 

78.8 

81.0 

26  00  00 

1  27  51 

30.020 

82.6 

84.0 

22  06  00 

1  24  34 

29.994 

• 

88.0 

85.0 

• 

MAY  25,  1841.  • 

0  00  00 

1  21   14 

30.000 

79.0 

79.4 

81.0 

Maximum  at  20  hdurs 

*  1  25  53 

2  00  00 

I  22  10 

30;0d2 

72.0 

740 

Minimum  at  14  hours 

-  1   15  40 

4  00  00 

'     1  21  00 

30:068 

69.0 

72.0 

Mean 

.  1 :20  46.5 

6  00  00 

1  21  00 

30.040 

76.5 

67.0 

69.0 

8  00  00 

1  21  00 

30.028 

64.0 

68.0 

10  00  00 

1  20  06 

30.034 

65.0 

68.0 

Noon 

I   16  54 

30.046 

75.0 

72.0 

69.0 

« 

14  00  00 

I   15  40 

30.058 

74.0 

74.0 

• 

16  00  00 

1  18  U 

30.044 

78.0 

78.0 

18  00  00 

1  22  44 

30.020 

77.0 

82.2 

84.0 

20  00  00 

1  25  63 

29.964 

82.0 

81.0 

22  00  00 

,  1  23  58 

29.924 

67.4 

70^ 

MAY  26,  1841. 

1 

6  00  00 

I  22  16 

28.950 

77.5 

70.0 

71.0 

Maximum  at  18  hours 

-  1  26  51 

2  00  00 

1  21  59 

29.950 

67.6 

69.0 

Minimum  at  14  hours 

-  1   18  02 

1     4  00  00 

1  20  57 

20.958 

67.0 

69.0 

Mean 

.  1  22  26.5 

1     6  00  00 

1    19  24 

29.916 

74.5 

67.0 

69.0 

i     8  00  00 

1   19  50 

29.904 

68.0 

69.0 

:  10  00  00 

29.920 

67.0 

69.0 

Noon 

1    19  15 

29.940 

72.0 

67.0 

69.0 

^ 

t4  00  00 

I   18  02 

29.964 

68.4 

67.0 

i  16  00  00 

I  22  18 

30.000 

65.0 

70.0 

1  18  00  00 

1  26  51 

30.000 

70.6 

69.0 

68.0 

!  ?o  00  00 

1  26  27 

29.984 

70.0 

68.0 

;  22  00  00 

1 
1 

1  26  30 

29.964 

71.0 

69.0 

« 

md,^ 
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UAaMBTICAL  AND   METEOHULOQIUAL 


■     • 

MAY  27,   1841. 

1 

1 

* 

1 

Thflitnoniflten.' 

/ 

s  . 

1 

1 

^1 

A 

i 

« 

ll 

J 

9 

« 

•ll 

* 

a 

tS 

O 

8 

c  ** 

^ 

1 

1 

< 

.S3 

< 

1 

h»  m»  8» 

o    /     // 

Inches. 

o 

o 

0 

O      f       ft 

0  00  00 

1  23  46 

29.936 

71.5 

67.0 

67.0 

Maximum  at  18  hours  - 

I  24  62 

2  00  00 

1  28  09 

29.954 

65.0 

66..0 

Minimum  at  6  boon  - 

1  IS  34 

4  00  00 

1   18  47 

29.976 

64.0 

66.0 

Mean         ... 

1  20   13 

6  00  00 

1   15  84 

29.974 

72.0 

63.0 

65.0 

8  00  00 

1  24  36 

29.926 

63.0 

64.0 

10  00  00 

1  22  39 

29.932 

62.0 

64.0 

Noon 

1  20  39 

^9.956 

71.0 

63  0 

64.0 

14  00  00 

1  20  15 

29.972 

66.0 

68.0 

16  00  00 

1  23  01 

80.010 

67.5 

67.0 

18  00  00 

1  24  52 

29.980 

71.0 

72.6 

70.0 

, 

20  00  00 

1  23  52 

29.972 

73.0 

72.0 

• 

22  00  00 

1  28  27 

29.964 

73.6 

73.0 



»MAY  28.  1841. 

• 

0  00  00 

1  20  02 

29.964 

72.0 

69.5 

70.0 

Maximum  at  18  hours  - 

1  25  13 

2  00  00 

1   19  21 

29.978 

67.0 

69.0 

Minimum  at  12  hours  - 

1    17  07 

4  00  00 

1  21  53 

30.000 

64.0 

68.0 

Mean 

1  21    10 

6  00  00 

I  23  46 

30.000 

71.5 

65.0 

68.0 

8  00  00 

1  20  19 

30.000 

64.0 

67.0 

10  00  00 

1   18  32 

30.016 

66.0 

68.0 

Noon 

1   17  07 

30.030 

73.0 

68.0 

68.0 

14  00  00 

I   17  39 

30.050 

73.0 

74.0 

16  00  00 

1  22  24 

30.036 

76.0 

74.0 

18  00  00 

1  25  13 

30.032 

74.0 

78.0 

80.0 

20  00  00 

1  24  54 

30.016 

72.0 

74.0 

22  00  00 

1  24  16 

30.010 

• 

72.0 

72.0 

MAY  29,  1841. 

< 

• 

0  00  00 

1  20  46 

30.006 

73.2 

72.0 

74.0 

Maximum  at  1 8  hours  - 

1  24  29 

2  00  oe 

1  20  54 

29.988 

67.0 

70.0 

Minimum  at  12  houn;  • 

I   18  50 

4  00  00 

1  22  35 

30.016 

65.0      69.0  1 

Mean          -        -        • 

1  21  39.5 

6  00  00 

1  22  14 

30.016 

72.0 

64.0 

70.0 

8  00  00 

1  21   14 

29.974 

63.0 

71.6 

10  00  00 

1  20  18 

29.970 

62.5 

70.0 

Noon 

1   18  50 

29.980 

71.2 

6.5.0 

68.0 

14  00  00 

1  21  56 

30.016 

68.0 

700 

. 

16  00  00 

1  24  19 

30.000 

73.6 

73.0' 

18  00  00 

1  24  29 

29.974 

72.6 

77.6 

78.0 

20  00  00 

1  24  03 

29.934 

79.6 

80.0 

22  00  00 

1  22  19 

29.872 

• 

79.0 

81.0 

Ill 
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c" 
■8 

o 
a 

•a 

§ 


0  00  00 

3  00  00 

4  00  00 
6  00  00 
8  00  00 

10  00  00 

Noon 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
20  00  00 
22  00  00 


MAT  30,  1841. 


g 
Is 

ii 


Off/ 

1  SI  39 
1  22  16 
1  22  16 
1  20  14 
1  20  48 
1  19  44 
I  16  34 
I  17  47 
1  23  42 
1  26  03 
I  24  56 
I  21  41 


n 


huhea. 
29.872 
29.894 
29.900 
29.900 
29.882 
29.850 
29.900 
29.948 
29.972 
29.996 
29.998 
29.996 


ThmnonMton. 


o 
74.0 

73.0 

72.0 

71.5 


< 


75.0 
70.6 
66.0 
65.0 
68.4 
62.4 
64.0 
68.0 
67.4 
65.6 
64.2 
65.4 


I 

is 


79.  P 
73.0 
68.0 
67.0 
66.0 
64.0 
68.0 
69.0 
68.0 
66.0 
66.0 
68.0 


MaximuiB  at  ISlioun 
Minimam  at  12  hours 
Mean 


Q      t       ft 

1  26  03 
1  16  34 
1  «l   18.5 


MAY  31,  1841. 


0  00  00 

21  12 

2  00  00 

21  44 

4  00  00 

22  16 

6  00  00 

21  23 

8  00  00 

21  14 

10  00  00 

20  07 

Noon 

16  14 

14  00  00 

15  46 

16  00  00 

24  40 

18  00  00 

29  14 

20  00  00 

26  55 

22  00  00 

22  59 

29.990 

70.5 

63.0 

66.0 

30.000 

62.4 

64.0 

30.044 

61.0 

64.0 

30.034 

69.0 

59.0 

61.0 

30.022 

56.0 

59.0 

30.022 

54.0 

58.0 

30.030 

67.0 

56.8 

59.0 

30.006 

63.0 

65.0 

30.020 

67.0 

73.0 

30.000 

67.0 

67.0 

76.0 

29.950 

71.0 

80.0 

29.920 

76.0 

80.0 

Mazimiim  at  18  hom  -  1  29  14 
Minimum  at  14  faoun  -  I  15  46 
Mean  -        -        -  1  22  30 


JUNE  1,  1841. 


0  00  00 
2  00  00 
4  00  00 
6  00  00 
8  00  00 
10  00  00 

Noon 
14  00  00 
16  00  00 
18  OO  00 
20  00  00 
22  00  00 


1  22  14 
I  22  41 
1  22  39 
1  21  54 
1  20  02 
1  19  00 


1  17  52 

1  16  10 

1  21  30 

1  24  34 

I  t4  52 

1  21  43 


29.900 

78.0 

80.0 

29.864 

74.0 

75.0 

29.866 

68.0 

59.0 

66.0 

29.850 

67.5 

54.4 

59.0 

29.838 

67.0 

54.0 

68.0 

29.840 

66.6 

54.0 

56.0 

29.842 

65.5 

54.0 

59.0 

29.846 

66.0 

72.0 

71.0 

29.828 

68.0 

73.5 

76.0 

29.816 

71.0 

76.0 

78.0 

29.762 

73.5 

80.5 

80.5 

29.756 

76.0 

82.0 

83.0 

Maximum  at  20  houn  -  1  24  52 
Minimum  at  14 houn-  1  16  HI 
Mean  -        .  1  20  81 
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lIA6NETICAt.   AND    MBTEOVOLOOICAI. 


V 

JUNE  2,  1 

1841. 

• 

1 
Is 

TW«-«. 

• 

J 

1 

11 

• 

§ 

f 

i 

1 

1 

.b 

P 

X 

w 

n 

< 

*< 

S 

»•  fll>    8t 

o    /     /' 

Inehe». 

o 

o 

o 

o    /     // 

0  00  00 

1  28  3a 

29.750 

7^0 

84.0 

82.0 

Mttumm  at  20  houn  -  1  28  20 

S  00  00 

1  21  58 

29.750 

74.5 

74.0 

78.0 

Minimum  at  14  hoim  -  I  18  15 

4  00  00 

I  20  19 

29.800 

74.0 

66.0 

70.0 

Mean           -         -        -  1  23  17.5 

6  00  00 

1  20  47 

29.792 

73.0 

65.0 

70.0 

8  00  00 

i  20  12 

29.784 

78.0 

63.0 

69.0 

10  00  00 

1   18  24 

29.760 

78.0^ 

63.0 

68.0 

Noon 

1*18  20 

29.783 

73.0 

72.0 

72.0 

14  00  00 

1  18  15 

29.800 

72.0 

78.0 

75.0 

• 

16  00  00 

1  21   10 

39.792 

74.0 

78.0 

80.0 

18  00  00 

1   25  51 

29.792 

76.0 

80.0 

83.0. 

20  00  00 

1  28  20 

29.746 

77.0 

83.0 

86.0 

32  00  00 

I  26  84 

29.740 

79.0 

87.0 

88.0 

t 

• 

JUNfi3»  1841. 

000  00 

1  21  49 

20.798 

79.0 

82.0 

86.0 

Manmnm  at  18  houta  •  1  28  89 

2  00  00 

1  22  89 

29.762 

78.0 

74.0 

82.0 

Minimum  at  12  houm   •  1  16  40 

4  00  00 

1  21  24 

39.770 

76.5 

69.5 

73.0 

M«m           -        .        ^  1  22  39.5 

6  00  00 

1  22  15 

29.770 

76.0 

67.0 

70.0 

8  00  00 

1  21  09 

29.780 

74.6 

68.6 

69.0 

10  00  00 

1  19  39 

29.818 

74.5 

64.6 

66.0 

Noon 

1  16  40 

29.866 

74.0 

71.0 

69.0 

14  00  00 

1  18  10 

29.950 

73.5 

73.0 

76.0 

• 

16  00  00 

1  23  59 

29.930 

74.0 

73.4 

79.0 

18  00  00 

1  28  39 

29.900 

76.0 

76.0 

81.0 

. 

20  00  00 

1  28  11 

29.878 

76.0 

78.0 

83.0 

22  00  00 

1  24  42 

29.854 

78.0 

77.0 

83.0 

• 

• 

JV 

NE4,  ] 

■  ■           I 

1841. 

0  00  00 

1  28  05 

29.854 

76: 0 

74.0 

80.0 

Mftximam  at  90  lioun  -  1  27  80 

800  00 

1  21  11 

29.800 

76.0 

70.0 

78.0 

Minimum  at  14  houn  •  1  13  06 

4  00  00 

1   19  06 

29.876 

73.0 

61.0 

66.0 

MeuA         .        -        -    1  20  22.6 

6  00  00 

1  20  36 

29.912 

72.0 

58.0 

.68.0 

8  00  00 

1   19  65 

29.986 

71.0 

58.0 

66.0 

10  00  00 

1  20  41 

29.962 

71.0 

66.0 

54.0 

Noon 

1   14  34 

29.970 

71.0 

61.0 

60.0 

14  OOtK) 

1   13  06 

29.976 

71.0 

78.0 

72.0 

« 

16  00  00 

1  21  31 

29.968 

78.6 

75.4 

78.0 

18  00  00 

1  25  38 

29.940 

76.6 

79.8 

82.0 

20  00  00 

1  27  39 

29.896 

79.0 

88.0 

84.0 

22  00  00 

• 

1  24  49 

29.872 

82.0 

88.0 

87.0 
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6B8eRVATI01i«    AT    WASHINGTON— 1641 


S 

G 

m 


A.  ^.  t, 

0  00  00 

3  00  00 

4  00  00 
6  00  00 
8  00  00 

10  00  00 

Noon 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
20  00  00 
22  00  00 


0  00  00 
2  00  00 
4  00  00 
6  00  00 
8  00  00 
to  00  00 

Noon 
14  00  00 
16  00  00 
16  00  00 
20  00  00 
22  00  00 


JUNE  6,  1841. 


0  /   // 

1  20  19 
1  21  62 

19  23 

19  69 

20  36 

19  13 
17  31 
14  48 

20  20 
24  09 
26  49 
26  04 


Thennomfeten. 


29.870 

29.882 

29.874 

29.866 

29.838 

29.846 

29.866, 

29.856 

29.862 

29.862 

29.860 

29.822 


-2 
4 


84.0 
78.0 
78.0 
75.8 
73.0 
74.0 
74.0 
74.6 
80.0 
84.0 
86.0 
87.0 


.i3 

< 


86.8 
72.0 
70.0 
68.6 
67.0 
66.0 
71.0 
77.0 
83.0 
86.0 
93.0 
90.0 


85.0 
76.0 
76.0 
72.5 
69.0 
69.0 
69.0 
75.0 
86.0 
90.0 
98.0 
93.0 


// 


Maximmn  at  20  hours 
Minimum  at  14  bourn 
Mean 


1  26  49 
I  14  48 
1  20  18.5 


JUNE  6,  1841. 


1 
1 


21  62 
21  39 
1  22  26 
1  22  16 
1  20  31 
19  03 

15  44 

16  54 
21   16 

1  27  44 
1  28  64 
1  26  53 


1 
1 
1 
1 


29.822 

87.0 

88.0 

90.0 

29,818 

84.0 

80.0 

84.0 

29.842 

82.0 

76.6 

79.0 

29.830 

81.0 

74.0 

77.0 

29.824 

80.0 

70.0 

73.0 

29.846 

79.0 

68.  a 

70.0 

29.868 

78.0 

74.0 

78.0 

29.936 

78.0 

78.0 

80.0 

29.982 

79.0 

77.6 

82.0. 

29.996 

82.0 

80.0 

83.6 

29.964 

89.0 

84.0 

86.0 

29.964 

83.0 

88.0 

86.0 

Maximum  at  20  hours  -  1  2^  64 
Minimuin  at  12  hours  -  1  16  44 
M«an  -        -        -  1  22  19 


JUNE  7,  1841. 


0  00  00 
2  00  00 
4  00  00 
6  00  00 
8  00  00 
10  00  00 

Noon 
14  00  00 
10  00  00 
18  00  00 
20  00  00 
22  00  00 


1  22  01 


20  46 
18  25 
20  00 
18  20 
17  68 

17  46 
14  44 

18  14 
1  24  43 
I  26  04 
1  26  99 


15 


29.958 

82.5  . 

80.0 

82.6 

29.968 

80.6 

76.0 

78.0 

30.016 

80.0 

72.0 

76.0 

30.016 

78.0 

70.0 

74.0 

80.000 

76.0 

68.0 

72.0 

29.972 

76.0 

68.0 

71.0 

29.950 

76.0 

69.0 

70.0 

20.980 

76.0 

72.0 

76.0 

29.976 

77.0 

77.0 

76.0 

29.968 

78.0 

80.0 

84.0 

29.932 

81.0 

86.0 

88.0 

29.888 

84.0 

88.0 

• 

88«0 

Maximum  at  20  hours-  1  26  04 
Minimum  at  H^houis  -  I  14  44 
Mean         -        -        -  1  20  21 
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MAONETICAL   AND    METEOROLOOICAI. 


JUNES,  1841 


A*  m.  #• 
0  00  00 

5  00  00 
4  00  00 

6  00  00 
8  00  00 

10  00  00 

Noon 
14  on  00 

IB  00  00 
18  00  00 
30  00  00 
33  00  00 


0  f     n 

1  33  14 
1  18  54 
1  31  35 
1  31  06. 
1  19  34 
1  19  34 
1  17  31 
1  18  18 
1  31  56 
1  34  00 
]  34  56 
1  33  19 


Inches. 
89.876 
39.880 
39.934 
39.880 
39.850 
39.868 
39.900 
39.938 
39.986 
39.930 
29.876 
39.853 


ih0nnoiD6t8ra. 


85.0 
83.0 
81.0 
79.0 
77.0 
78.0 
75.0 
79.0 
85.0 
86.0 
89.0 
89.0 


84.0 
80.0 
78.0 
73.0 
71.0 
70.0 
78.0 
85.0 
86.0 
89.4 
94.0 
94.0 


86.0 
83.0 
78.0 
74.0 
73.0 
73.0 
75.0 
85.0 
91.0 
95.0 
96.0 
96.0 


Maximum  at  30  hoort 
Minunum  at  13  hoon 
Mean  -        .        - 


0  '    ^t 

1  34  56 
1  17  31 

1  31   13Ji 


JUNE  9,  1841. 


0  00  00 

1  31  57 

39.864 

87.0 

85.0 

87.0 

Maximmn  at  30  hotin 

-  I  35  05 

3  00  00 

I  31  37 

39.864 

84.0 

81  0 

83.0 

Mittimttm  at  13  boura 

-  1   16  56 

4  00  00 

1  31  37 

39.933 

82.0 

76.0 

78.0 

Mean  -        -        . 

-  1  31  005 

6  00  00 

1  20  54 

39.896 

83.0 

74.0 

76.0 

r 

8  00  00 

1  30  31 

39.874 

80.0 

71.0 

72.0 

10  00  00 

1  19  01 

39.860 

79.0 

70.0 

73.0 

Noon 

1   16  56 

39.848 

78.0 

79.0 

77.0 

14  00  00 

I  17  04 

39.894 

80.0 

86.0 

86.0 

16  00  00 

1  30  38 

39.934 

85.0 

85.4 

90.0 

18  00  00 

1  34  03 

39  900 

88.0 

93.0 

88.6 

30  00  00 

1  35  05 

89.846 

90.0 

93.0 

94.0- 

S3  00  00 

1  34  39 

39.846 

90.0 

93.0 

94.0 

JUNE  10,  1841. 


0  00  00 

I   19  45 

39.852 

89.0 

89.0 

90.0 

Maximum  at  18  hours 

-  I  27  12     ' 

3  00  00 

1  33  31 

39.900 

87  0 

83.4 

85.0 

Minimum  at  14  houn 

-  1   i7  40     ! 

4  00  00 

1  31  51 

29.936 

85.0 

79.0 

81.0 

Mean  -        -        - 

-  1  33  36 

6  00  00 

1  17  43 

39.900 

83.0 

75.0 

76.0 

1     8  00  00 

1  33  16 

39.916 

80.0 

70.0 

71.0 

■ 

10  00  00 

1  32  05 

39.930 

78.0 

67.0 

69.0 

■ 

1       Noon 

1  18  17 

39.954 

76.0 

76.0 

74.0 

j  14  00  00 

1  17  40 

39.954 

79.0 

79.0 

81.0 

1 

1  16  00  00 

1  33  36 

39.968 

81.0 

80.0 

85.0 

j 

18  oaoo 

1  37  13 

39.960 

83.0 

83.0 

88.0 

1 

30  00  00 

1  35  53 

29.923 

84.0 

85.0 

90.0 

'  33  00  00 

1  33  30 

39.876 

85.0 

86.0 

90.0 

• 

• 

« 

i 
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OBSiflBVATIOHS  AT  WA8HINaTOJBr--^1841. 


JUNE  11,  1841. 

1 

'  s 

1 

meridian. 

^ 

^ 

_..• 

h 

1 

1 

§ 

1 

.*3 

ff 

s 

« 

n 

< 

.< 

* 

n»  ft%'    8w 

O      1      II 

htehet. 

0 

0 

o 

Oil 

0  00  00 

I  20  66 

29.866 

85.0 

86.0 

87.0 

Maximam  at  18  hoan  - 

1  34  07 

2  00  00 

1  22  36 

29.874 

84.0 . 

76.0 

79.0 

Minimum  at  12  hours  •< 

1  16  41 

4  00  00 

1   22  20 

29.851 

83.0 

70.0 

72-0 

Mean-        -        .        - 

1  20  24 

6  00  00 

1  22  43 

29.839 

79.0 

65.0 

68.0 

8  00  00 

1   19  16 

29.810 

79.0 

63.0 

64.0 

• 

10  00  00 

1  22  32 

29. 786 

77.0 

62.0 

64.0 

Noon 

1    16  41 

29.820 

77.0 

73.0 

69.0 

U  00  00 

1   16  60 

29.810 

77.0 

84.0 

81.0 

16  00  00 

1  21   18 

29.804 

84.0 

84.0 

88.0 

18  00  00 

1  24  07 

29.762 

86.0 

87.0 

92.0 

V 

20  00  00 

1  28  19 

29.724 

89.0 

91.0 

92  J) 
94^ 

22  00  00 

I  22  34 

29.688 

92.0 

93.0 

JUNE  12,  1841. 

0  00  00 

1  22  34 

29.678 

91.0 

88.0 

90.0 

Maximum  at  18  boon  - 

1  26  00 

2  00  00 

1  29  34 

29.688 

84.0 

82.0 

83.0 

Minimum  at  4  houn     • 

I  1^  69  . 

4  00  00 

1   15  59 

29.686 

85  0 

79.0 

81.0 

Mean  •        -        -        - 

1  20  69.5 

6  00  00 

1  21  43 

29.666 

84.0 

76.0 

79:0 

6  00  00 

1  21  43 

29.638 

83.0 

760 

78.0 

, 

10  00  00 

1  20  09 

29.638 

82.0 

73.5 

76.0 

* 

. 

Noon 

1   16  55 

29.688 

81  0 

79.0 

77.0 

14  00  00 

1  17  50 

29  710 

83.0 

84.0 

86.0 

16  00  00 

1  23  34 

29.734 

81.0' 

83.0 

88.0 

\ 

• 

18  00  00 

1  26  00 

29.734 

85.0 

87.0 

90  0 

20  00  00 

1  22  16 

29.732 

85.0 

84.0 

87  0 

22  00  00 

1  23  12 

29.708 

84.0 

84.4 

85.0 

JUNE  13,  1841. 

1 

0  00  00 

1  29  81 

29.708 

84.0 

81.0 

84.0 

Maximum  at  18  houn  - 

1  29  25 

2  00  00 

1  21  57 

29.734 

83.0 

75.0 

81.0 

Minimum  at  14  houn  - 

IJfi  39 
1  22  32 

4  00  00 

1  22  06 

29.738 

80.0 

70.0 

76.0 

Mean-        -        -        - 

6  00  00 

1  22  06 

29.734 

80.0 

68.0 

74.0 

• 

. 

8  00  00 

1  21  25 

29.678 

78.0 

64.0 

72.0 

■ 

10  00  00 

1  20  44 

2l690 

79.0 

66.0 

70.0 

■ 

Noon 

1  19  34 

29.700 

79.0 

67.0 

70.0 

14  00  00 

1   15  39 

29.712 

77.0 

73.0 

76.0 

16  00  00 

1  21  18 

29.692 

77,0 

81  0 

80.0 

18  00  00 

1  29  25 

29.696 

80.0 

81.8 

86.0 

■ 

20  00  00 

1  27  25 

29  672 

82.0 

85  0 

89.0 

22  00  00 

1  23  46 

29.662 

83.0 

85.0 

88.0 
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MAeHZTICAI.  AND   It£TBOK«X.O«ICAt 


JUNE  14,  19il. 


h*  m^   8- 
0  00  00 

5  00  00 
4  00  00 

6  00  00 
8  00  00 

10  00  00 

Noon 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
80  00  00 
28  00  00 


0  f     rt 

1  «8  49 
1  28  07 
I  22  12 
1  21  67 

21  16 
19  04 
17  21 
19  30 
23  69 
1  27  09 
1  26  61 
I  22  31 


Inches* 
29.668 
29.684 
29.706 
29.668 
29.668 
29.674 
29.700 
29. 708 
29.706 
29.692 
29.662 
29.640 


ThdfiiMiiiiiOtan. 


83.0 

80.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

74.0 

75.0 

780 

79.0 

78. 

77 


« 


.S3 

< 


80.0 
73.0 
70.0 
69.0 
68.0 
67.0 
69.0 
79.0 
81.0 
83.0 
76.0 
69.0 


I 


■it 

*1^ 


84.0 
76.0 
73.0 
72.0 
70.0 
70.0 
70.0 
76.0 
80.0 
81.0 
77.0 
72.0 


// 


Maxinram  at  18  hoart 
Minimum  at  IShoor* 
Mean    •     - 


1  87  09 
1  17  81 
1  82  16 


.TUNE  15,  1841. 


0  00  00 
.8  00  00 

4  00  00 

6  00  00 

8  00  6b 

10  00  00 

Noon 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
20  00  00 
82  00  00 


I  21  49 

1  82  38 

1  22  00 

1  22  13 

1  20  49 

1  18  01 

1  13  24 

1  15  31 

1  26  69 

\  30  36 

1  27  34 

1  26  34 


89.680 
89.630 
29.634 
29.632 
29.632 
29.636 
29.670 
29.730 
29.746 
29.748 
29.744 
29.760 


76.0 

71.0 

— — — 
73.0 

• 

Maximam  at  18  honn  - 

I  30  86 

76.0 

70.0 

72.9 

Minimum  at  18  honn  - 

1   13  84 

76.0 

1   68.0 

70.0 

Mean 

1  82  00 

76.0 

68.8 

70.0 

76.0 

68.4 

70.0 

76.0 

66.0 

68.0 

76.0 

67.9 

68.0 

76.0 

71.0 

76.0 

76.0 

73.0 

80.0 

76.0 

76.0 

80.0 

75.0 

77.0 

80.0 

76.0 

78.0 

80.0 

JUNB  16,  1841. 


0  00  60 
8  00^ 
4  00  TK) 
6.00  00 
8  00  00 
10  00  00 

Noon 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
20  00  00 
28  00  00 


18  44 

88  14 


1  22  30 
1  24  21 
24  66 
1  20  24 
1  16  44 
17  55 
22  00 
I  86  16 
I  24  27 
i  23  06 


1 


1 
t 


29.784 

75.0 

73.0 

29.812 

74.0 

66.0 

29.822 

78.0 

29.840 

72.0 

61.0 

29.822 

70.0 

68.5 

29.836 

70.0 

57.6 

29.918 

70.0 

67,0 

29.962 

70.6 

69.0 

29.968 

71.0 

70.0 

29.938 

72,0 

78.0 

29.922 

73.0 

76.0 

29.922 

74.0 

79.0 

78.0 
74.0 

66.0 
63.0 
60.0 
65.0 
73.0 
77.0 
80.0 
80.0 
80.0 


Maximum  at  18  hoiiif  -  1  86  16 
Minimum  at  18  boon  •  I  16  44 
Mean         -        -        -  1  21  30 
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0B||^rATI01M    AT    WAtHINQTOlT — 1841. 


JUNE  17,  1841. 


0  OO  00 
2  00  00 
4  00  00 
6  00  00 
8  00.00 
10  00  00 

Noon 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
dO  00  00 
S2  00  00 


o  / 


// 


1  as  38 

1  23  21 
1  21  34 
1  21  34 
1  21  64 
1  23  10 
17  39 
1  16  44 
1*23  65 
1  30  08 
1  30  38 
1  24  19 


I 


Inches. 
29.040 
29.948 
29. 978 
29.978 
29.980 
29.988 
29.990 
30.010 
30.016 
30.016 
29.978 
29.960 


TherauMBMtan. 


76.0 
74.0 
7S.0 
73.0 
71.0 
72,0 
720 
72.0 
71.3 
74.0 
74.0 
74.0 


J3 

< 


75.0 
70.0 
62.0 
58.0 
58.0 
60.0 
66.0 
76.0 
78.0 
77.6 
79.0 
78.0 


79.0 
72.0 
64.0 
62.0 
60.0 
60.0 
66.0 
74.0 
76.0 
78.0 
76.0 
76.0 


O      f       If 

Maximum  at' 20  honra  -  1  80  38 
Minimum  at  14  hours  -  1  16  44 
Mean  -        -        -  1  23  41 


JUNE  18,  1841. 


0  00  00 
2  00  00 
4  00  00 
6  00  00 
8  00  00 
10  00  00 

Noon 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
20  00  00 
22  00  00 


24  14 
21  13 
17  04 
20  29 
1  23  45 
1  19  48 
19  35 
19  07 
27  20 
1  27  02 
1  24  09 


29.076 

74.0 

75.0 

75.0 

29.988 

74.0 

71.0 

72.0 

29.968 

74.0 

70.0 

71.0 

29.950 

73.0 

68.0 

70.0 

29.944 

78.0 

67.0 

69.0 

29.930 

73.0 

67.0 

69.0 

29.922 

73.0 

67.0 

69.0 

29.926 

73.0 

70.0 

70.0 

29.900 

78.0 

74.0 

71.0 

29.874 

76.0 

79.0 

76.0 

29.866 

76.0 

82.0 

80.0 

29.840 

77.0 

83.0 

82.0 

Maximum  at  16  hours  -  1  27  20 
Minimum  at  4  houn  -  1  17  04 
Mean  .        -        .  1  22  12 


1 

1 

• 

JUNE  19» 

1841. 

« 

• 

0  00  00 

.  1  16  64 

29.840 

77.0 

75.0 

78.0 

Mazimom  at  20  hoars  - 

1  24  68 

2  00  00 

1  21  37 

29.840 

76.0 

70.0 

73.0 

Minimum  at  0  hours    • 

1   15  64 

4  00  00 

1  22  44 

29.844 

75.0 

690 

70.0 

Mean         ... 

ftO  26 

6  00  00 

1  22  67 

29.844 

75.0 
75.0 

66.0 

68.0 

8  00  00 

I  23  31 

29.848 

64.0 

66.0 

10  00  00 

1  20  32 

29.850 

74.0 

61.0 

64.0 

Noon 

1   17  39 

29.874 

73.0 

64.0 

66.0 

14  00  00 

I   18  36 

29.884 

71.0 

64.0 

66.0 

16  00  00 

1  21  67 

29  872 

72.0 

71.0 

70.0 

' 

18  00  00 

I  24  67 

29.868 

73.0 

76.0 

76.0 

20  00  00 

1  24  68 

29.850 

75.0 

78.0 

78.0 

22  00  00 

1  24  01 

29.854 

76.0 

78.0 

80.0 

[  172  ] 
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HAGNETICAL  Alt B   MBTEOROLOai^Al^ 


f 

• 

JUNE  20,  1841. 

«    - 

1 

Thfirmometera. 

1 

1 

1 

1 

r 

8 

• 

J  » 

.b 

r 

• 

« 

X 

Q 

m 

< 

< 

S 

f 

O       f       ff 

Inches, 

o 

o 

o 

o    /    // 

0  00  00 

1  29  14 

29.854 

76.0 

74.0 

74.0 

MaxioNim  at  20  hovn 

.  I  27  18 

3  00  00 

1  23  14 

29.850 

74.0 

69.0 

72.0 

Mintmvim  at  14  heart 

-  1   16  99 

4  00  00 

1  32  46 

29.884 

73.0 

66.0 

69.0 

Mean  • 

-  1  81  S8.6 

6  00  00 

1  21  42 

29.868 

73.0 

64.0 

66.0 

' 

8  00  00 

1  21  42 

29.882 

73.0 

63.0 

65.0 

1 

1 

10  00  00 

1   19  51 

29.870 

72.5 

64.0 

66.0 

1 

', 

Noon 

1  17  18 

29.870 

73.0 

66.0 

66.0 

1 
1 

14  00  00 

1   16  39 

29.930 

71.0 

70.0 

70.0 

16  00  00 

1  20  39 

29.910 

73.0 

77.0 

77.0 

■ 

1 

18  00  00 

1  26  68 

29.920 

75.0 

79.0 

79.0 

1 

20  00  00 

1  27  18 

29.890 

75.0 

84.0 

82.0 

■ 

22  00  00 

1  24  41 

29.868 

77.0 

• 

82  0 

81.0 

« 

JUNE  21,  1841. 

1 

1 

0  00  00 

1  23  20 

29.884 

78  0 

79.0 

80.0 

Maximum  at  20  honii 

-  1  27  29 

2  00  00 

1  20  62 

29.908 

77.0 

74.0 

75.0 

Minimum  at  14'hottn 

-  1  15  34 

4  00  00 

1  22  34 

29.920 

75.0 

69.0 

72.0 

Mean  -        -        - 

-  1  21  31.5 

6  00  00 

1  22  34 

29.930 

75.0 

67.0 

69.0 

• 

i 

8  00  00 

1  21  63 

29.930 

75.0 

68.0 

70.0 

\ 

10  00  00 

1  20  17 

29.950 

75.0 

68.0 

70.0 

-Noon 

1  16  42 

29.962 

76.0 

68.0 

70.0 

t 

1 

14  00  00 

1  15  34 

30.000 

75.0 

72.0 

72.0 

1 

1 

16  00  00 

1  21  16 

30.040 

74.0 

75.0 

74.0 

18  00  00 

]   24  24 

30.040 

76.0 

76.0 

75.0 

20  00  00 

1  27  29 

30.036 

75.0 

79.0 

76  0 

22  00  00 

1  25  26 

30.040 

76.0 

76.4 

76  0 

• 

1 
/ 

« 

JUNE  22,  1841. 

t 

0  00  00 

1  22  30 

80.050 

75.0 

72.0 

74.0 

Maximum  at  18  houra 

.  1  26  18 

2  00  00 

1  22  13 

30.048 

73.0 

69.0 

70.0 

Minimum  at  14  hours 

-  I   14  27 

4  00  0«i 

1  21  02 

80.054 

73.0 

69.0 

71.0 

Mean  -        -        - 

-  1  20  32.6 

6  00  00 

1   18  20 

30.042 

73.0 

68.0 

70.0, 

8  00  00 

1  20  00 

30.016 

72.0 

66.0 

70.0 

10  00  00' 

1   18  47 

30.004 

72.0 

66.0 

70.0 

1 

^ 

Noon 

1   15  15 

80.016 

72.6 

70.0 

70.0 

1 

14  00  00 

1  14  27 

29.980 

73.0 

71.0 

72.0 

r 

16  00  00 

1  20  03 

30.022 

74.0 

73.0 

74.0 

18  00  00 

1  26  18 

29.984 

74.0 

74.0 

76  0 

1 

20  00  00 

1  26  14 

29.950 

76.0 

82.0 

80.0 

22  00  00 

1  26  14 

29.942  . 

77.0 

82.6 

82.0 

•             » 
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0B8JBRVATI0NS    AT   WASHIHGTON — 1841. 


! 

i 

1 

« 

JUNE  23,  1841. 

1 

1 

Thermometera. 

• 

1 

^^^ 

• 

1 

« 

• 

1 

1 

1 

m 

< 

i 

I" 

w 

o 

h'  m.  <• 

0       f       ff 

Luhe9. 

o 

• 

0 

^ 

o     /     // 

•  00  00 

1  22  »8 

29.950 

76.0 

76.0 

78.0 

Maximum  at  20  hoora 

-  1  28  45 

2  00  00 

1   18  34 

29.896 

76.0 

72.0 

76.0 

Minimum  at  14  houn 

-  1   14  59 

4  00  00 

1  20  46 

29.884 

76.0 

72.0 

76.0 

Mean 

^  1  21  52 

6  00  00 

1   19  10 

29.854 

76.0 

72.0 

74.0 

• 

8  00  00 

1  20  42 

29.820 

76.0 

72.6 

75.0 

10  00  00 

.1  20  01 

29.800 

76.0 

72.6 

75.0 

Noon 

1   16  46 

29820 

76.0 

74.0 

75.0 

14  00  00 

1   14  59 

29.832 

76.0 

78  0 

77.0 

1%  00  00 

I   18  57 

29.832 

77.0 

82.0 

82.0 

- 

18  4)0  00 

1  24  52 

29.806 

80.0 

84.5 

87.0 

20  «0  00 

1  38  45 

29.782 

80.0 

88.0 

90.0 

28  4)0  00 

1  25  36 

■ 

29.766 

82.0 

93.0 

92.0 

JUNE  34,  1841. 

1 

0  00  00 

1   19  45 

29.754 

82.0 

87.0 

86.0 

Maximum  at'8  houn 

'  1  26  10 

8  oe  00 

1  21  27 

29.790 

80.0 

70U) 

78.0 

Minimum  at  14  hours 

-  1   16  47 

4t)e  00 

1   18  36 

29.810 

78.0 

68.0 

720 

Mean 

-  1  21  28.5 

6  00  00 

1   17  29 

29.812 

76.0 

68.0 

72.0 

u. 

8  00  00 

1  26  10 

29.812 

75.0 

68.0 

72.0 

. 

10  00  00 

1  22  46 

29.832 

77.0 

71.0 

74.0 

• 

Noon 

1   19  18 

29.840 

77.0 

74.0 

75.0 

14  00  00 

1   16  47 

29.844 

77.0 

76.0 

76.0 

16  00  00 

1    19  57 

29.887 

78.0 

80.0 

86.0 

18  00  00 

I  28  51 

29.834 

86.0 

83.0 

82.0 

20  00  00 

1  25  39 

29.828 

84.0 

86.0 

88.0 

• 

22  00  00 

1  24  09 

29.810 

85.0 

88.0 

88.0 

1 

• 

1 
1 

f 

1 

JUNE  25,  1841. 

0  00  00 

1  21   17 

20.810 

85.0 

85.0 

86.0 

Maximum  at  20  hours 

-  1  27  12 

2  00  00 

1  20  29 

29.840 

88.0 

81.0 

82.0 

Minimum  at  14  hours 

.  I  12  24 

4  00  00 

1   19  43 

29.836 

82.0 

76.0 

79.0 

Mean          • 

-1  19  48 

6  00  00 

1  17  69 

29.850 

81.0 

75.0 

76.0 

8  00  00 

I  14  32 

29.848 

81.0 

74.0 

74.0 

10  00  00 

1  22  45 

29.854 

80.0 

74.0 

76.0 

« 

Noon 

1   13  54 

29.880 

80.0 

74.0 

78.0 

14  00  00 

1   12  24 

29.868 

77.0 

75.0 

76.0 

16  00  00 

1  21  05 

29.882 

77.0 

79.0 

79.0 

l«  00  00 

1  24  16 

29.882 

78.0 

88.0 

8^.0 

90  00  00 

1  27  12 

29.840 

79.0 

80.0 

80.0 

22  00  00 

1  24  55 

• 

29.826 

.79.0 

80.0 

82.0 
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MAGNSTlCAIi   AND    MBTSOROLOQICAL 


• 

JUNE  26, 

1841. 

« 

•  . 

1 

1     • 

Thermometen. 

■ 

Declination  from 
meridian. 

1 

i 

t 

1 

1 

Barometer 

< 

Air. 
Magnetic  o 

f 

A.  m.  8. 

• 

Inches. 

0 

o 

0 

1 

O      t       ff 

0  Od  00 

1  23  27 

29.800 

79.0 

78.0 

80.0 

Maximum  at  20  lioora  - 

1  25  46 

2  00  00 

I  23  25 

29.812 

79.0 

75.0 

80  0 

Minimum  at  4  hour*    - 

1   18  37 

4  00  00 

1   13  37 

29.794 

79.0 

72.6 

77.0 

Mean          .        ..        . 

1   19  41 

6  00  00 

1  21  31 

29.794 

7ao 

72.0 

76.0 

8  00  00 

1  21   10 

29.794 

78.0 

72U) 

75.0 

< 

10  00  00 

1   19  26 

29.804 

77.0 

71.0 

74.0 

Noon 

1   17  05 

29.822 

76.0 

74.0 

74.0 

14  00  00 

1   16  44 

29.822 

77.0 

75.0 

76.0 

,. 

16  00  00 

1  21   24 

29.834 

77.0 

79.0 

78.0 

18  00  00 

1  24  SO 

29.832 

79.0 

84.0 

81.0 

k 

20  00  00 

1  25  45 

29.808 

80.0 

88.0  1   80.0 

, 

22  00  00 

1  22  07 

29.808 

80.0 

82.0  i   80.0 

JUNE  27,  1841. 

0  00  00 

1  21  ro 

29.794 

79.6 

7ft.O 

78  0 

Maximum  at  20  hours  - 

1  24  58 

2  00  00 

1  21   19 

29.8  IS 

79.0 

74.4 

76^0 

Minimum  at  12  hours  - 

I   17  59 

4  00  00 

1  22  26 

29.812 

77.0 

73.0 

74.0 

Mean         -        -        - 

1  21  26 

6  00  00 

1  20  84 

29.820 

77.0 

78.0 

74.0 

' 

8  00  00 

1  22  34 

29.812 

77.0 

73.0 

74.0 

; 

10  00  00 

1   18  56 

29.822 

77.0 

72.0 

72.0 

4 

Noon 

1   17  69 

29.840 

70.0 

72.0 

72.0 

14  00  00 

1   18  40 

29.850 

76.0 

78.0 

73.0 

• 

1 

16  00  00 

1  22  53 

29.850 

77.0 

76.0 

70.0 

1 
1 

18  00  00 

1  24  52 

29.850 

77.0 

81.0 

78.0 

'*» 

1 

20  00  00 

1   24  53 

29.826 

79.0 

88.0 

80.0 

1 

22  00  00 

• 

1  23  36 

.  29.826 

80.0 

84.0 

80.0 

t 

1 

1 

JUNE  28,  1841. 

1 
J 

t 
1 

0  09  00 

I  22  16 

29.850 

75.0 

68.0 

70.0 

Mftxinmm  at  18  hours  - 

1  26  41 

2  00  00 

1  28  08 

29.850 

78.0 

69.0 

70.0 

Minimum  at  14  houn  - 

1  IS  64 

4  00  00 

1  21  28 

29.872 

76.0 

67.0 

68.0 

Mean          -        •        - 

1  20  47.5 

6  00  00 

1  20  44 

29.884 

75.0 

66.0 

68.0 

8  00  00 

1  20  17 

29.884 

76.0 

66.0 

67.0 

10  00  00 

1   19  37 

29.894 

75.0 

64.0 

66.0 

Noon 

1   16  49 

29.946 

76.0 

70.0 

70.0 

14  00  00 

1   15  54 

29.962 

75.0 

77.0 

78.0 

16  00  00 

1  21  42 

29.976 

76.5 

77.0 

79.0 

18  00  00 

.  1  25  41 

29.976 

79.0 

80.5 

83.0 

20  00  00 

1  25  30 

29.976 

81.0 

88.0 

85.0 

22  00  OO 

1  23  55 

29.956 

81.0      86.6 

86.0 

• 

lal 
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OBSXBVATIONS    AT    WASBIHOTON— 1841. 


JUNS89» 

1841. 

• 

1 

1 

X 

i 

J 

i, 

H 

• 

; 

j 

I 

< 

« 

1 

% 

- 

' 

A.  m.   9. 

o     9     n 

Inchia. 

o 

o 

O 

q    r     ff 

1>  00  00 

1  81  36 

80.908 

83.6 

86.0 

84.0 

Manmdm  «t  80hoara  - 

1  80  03 

S  00  00 

1   IB  48 

89*  906 

81.0 

77.6 

78.0 

Mininnim  at  14  hoon  • 

1  13  48  ' 

4O0  00 

1  81  38 

80O06 

80.0 

73.0 

77.0 

Mea»          -        - 

1   10  66.6 

6  00  00 

1  88  08 

30.006 

78.0 

•  71.0 

74.0 

8  00  00 

1  80  46  * 

30.000 

77.0 

60.0 

73.0 

10  OOM 

I   10  37 

30.038 

7«.0 

66.0 

78.0 

NOM 

1   17  36 

30.048 

76  0 

78.0 

74.0 

U  00  00 

1   13  48 

30.060 

77.0 

88.0 

80  0 

1 

10  00  00 

1  17  11 

80.048 

81.0 

82.5 

84.0 

18  00  00 

1  88  67 

80.084 

84.0 

86.0 

89.0 

SO  00  00 

1  80  03 

80  080 

87.0 

88.0 

91.0 

M  00  00 

1  86  03 

• 

89.960 

87.0 

80.0 

90.0 

• 

■ 

JUNE  30» 

1841. 

• 

/ 

0  00  00 

1    17  58 

89.908 

87.6 

86.0 

88.0 

Maximum  at  80  lioan  • 

i  86  80 

3  00  00 

1  -W  01 

89.904 

86.0 

81.0 

83.0 

Miiiinram  at  14  hoon  - 

1   14  66 

4  00  00 

1  88  49 

89.998 

83.5 

70.0 

78.0 

Jnoan          -        •        • 

1  80  00 

6  00  00 

1  19  11 

89.974 

81.0 

74.0 

70.0 

8  00  00 

1  80  01 

39.900 

80.0 

78.0 

76.6 

10  00  00 

1  18  37 

89.908 

79.0 

70.0 

78.0 

Nooa 

1   16  67 

89.068 

78.6 

78.5 

76.6 

14  00  00 

1  14  60 

30.000 

79.^ 

86.5 

84.0 

. 

16  00  00 

1  80  81 

30.000 

84.0 

86.0 

89.0 

18  00  00 

1  86  09 

89.080 

86.0 

87.0 

91.0 

90  00  00 

1   26  80 

29.930 

69.0 

90.0 

98.0 

88  00  60 

1  86  10 

29.874 

89.0 

98.0 

98.0 

JULY  1,  i 

1841. 

0  OlTOO 

1  83  33 

29.868 

90.0 

90.0 

90.0 

Maximum  at  80  houn  - 

I  29  13 

8  00  00 

1  88  11 

29.800 

87.0 

88.0 

84.0 

Minimmn  at  14  houn  - 

I   16  84 

4  00  00 

1  88  19 

29.800 

85.0 

79.0 

8t.O 

Mean          -        .        - 

1  22  48.6 

6  00  00 

1  81  07 

29.860 

84.0 

77.0 

80.0 

8  00  00 

1  80  64 

29.824 

88.0 

74.0 

78.0 

10  00  00 

1  20  64 

29.840 

80.0 

78.0 

74.0 

Noon 

1   16  36 

29.630 

79.0 

80.0 

78.0 

14  00  00 

1   16  84 

29.860 

88  0  '   84.0 

84.0 

• 

16  00  00 

1   18  37 

29.800 

80.0      86.0 

89.0 

t 

18  00  00 

1   86  40 

29.860 

89.0      89.0 

98.0 

f 

20  00  00 

1  80  13 

89.638 

90.0  1    94.0 

93.0 

1 

88  00  00 

1  86  34 

89.800 

90.0 

94.0 

94.0 

« 

16 


[  m] 


132 


MASBSTICAI.   AND    METSOBOLOdlCAJ. 


JULY  8,  1841. 


A*  m»  9* 
A  00  00 
8  00  00 
4  00  00 
6  00  00 
8  00  00 
10  00  00 
Ifoon 

14  eo  oa 

10  00  00 
18  00  00 
90  00  00 
St  00  00 


1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 


»9.S2 

20  09 

91  8a 

31  26 

21  26 
20  41 
16  58 
1ft  08 
19  12 

26  65 

27  42 
25  22 


TluBnKniioten. 

• 

1 

•^f 

1 

1 

.S: 

s 

A 

< 

< 

J* 

Inehe». 

o 

o 

29.832 

96.0 

82.0 

86.0 

29.822 

82.0 

73.0 

82.0 

39.812 

82.0 

70.0 

78.0 

29.824 

81.0 

73.0 

.  76  0 

29.822 

80.0 

71.0 

76.0 

2».836 

80,0 

71.0 

76.0 

29  858 

77.0 

75.0 

76.0 

29.862 

79.0 

78.0 

82.0 

29.892 

80.5 

80.0 

83.0 

29.888 

8U0 

83.0 

85.0 

29.890 

81.0 

82.5 

84.0 

29.868 

81.0 

83.0 

84.0 

// 


Mwmum  aut  20i  hofn 
Muimum  at  14vboiira 
M«aD         *        • 


1  27  42 
1  16  08 
\  21  22.61 


•»: 


JULY  3,  k84l. 


0  00  00 

1  24  80 

2.00  00 

I  31  30 

i  00i)0 

1  22  35 

6  00  OO 

1  22  40 

8  00  00 

1  22  59 

10  00  00 

1  21  44 

Noon 

1  15  57 

14  00  00 

I  15  81 

16  00  00 

1  21  52 

18  00  00 

1  28  07 

20  00  00 

1  30  01 

22  00  00 

1  25  54 

29.868 

800 

78.5 

80.  Q 

29.878 

79.0 

72.5 

75.0 

29.900 

77.0 

71.0 

72.0 

29.932 

77.0 

69.0 

71.0 

29.932 

77.0 

68.0 

70.0 

29  918 

73.0 

67.0 

69.0 

29.950 

69.0 

64.0 

66.0 

29.958 

72.0 

68.0 

70.0 

29.950 

74.0 

70.  Ow 

77.0 

29.942 

75  0 

73.0 

70.1 

29.912 

76.0 

80.0 

81.0 

29.888 

78.0 

78.0 

82.0 

Muummn  at  20  liouni  *  1  30  01 
MiiiiimMP  at  14  kowa  -  1  16  31 
Mean  -        -        -  1  22  46 


JUI|Y4,  I84I. 


0  00  00 

1  22  35 

3  00  00 

1  21  27 

4  00  00 

1  23  18 

6  00  00 

1  21  39 

8  00  00 

1  21  50 

10  00  00 

1  21  09 

Noon 

1  16  46 

14  00  00 

1  16  14 

16  00  00 

1  21  54 

18  00  00 

1  24  41 

20  00  00 

1  27  28 

22  00  00 

1  26  29 

29.884 

29.8<M 

29.942 

29.952 

29.960 

20.966 

29.970 

90.100. 

30  000 

29.970 

29.964 

39.910 


78.0 
74.0 
75.0 
76.0 
73.0 
72.0 
72.0 
715 
72.0 
73^0 
76.0 
7a.  0 


78.0 
74.0 
66.0 
68.5 
68.0 
60.0 
64.5 
68.0 
69.0 
76.6 
76  U 
79.0 


81.0 
77.0 
69.0 
66.0 
68.0 
62.0 
64.0 
70.0 
76.0 
»0.0 
80.0 
80.0 


Mazimvinp  a*  SO  bogre  -  1  97  SO 
Mminuun  at  14  hour*  •  1  16  14 
Mem  -        -        -  1  31  51 
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OBSERVATIONS  AT  WASHINGTON} 1841. 


• 

JULY  ^, 

1841. 

- 

• 

1 

'    Is 

1 
Thermometan. 

s 

^ 

si  *B 

« 

1 

t 

1 

1 

to^ 

•ff 

m 

1 

< 

• 

1 

'n»  *w«    0* 

O       '      // 

hicheg. 

o 

o 

e 

O      f      ff 

0  00  00 

1  21  40 

29.916 

78.0 

76.0 

78.0 

Maximum  at  30  hours 

-1  37  43 

9  00  00 

1  19  01 

29.908 

76.0 

73.0 

74.0 

Minimam  at  14  hooife 

-  I   16  00 

4  00  00 

1   18  20 

29.912 

73.0 

66.0 

69.0 

Mean 

.  I  31  51.5 

6  00  00 

1   16  11 

29.886 

73.0 

66.0 

69.0 

* 

8  00  00 

1   31  68 

29  850 

73.0 

67.0 

70.0 

10  00  00 

1  81  68 

39  850 

73.0 

67.0 

69.0 

Noon 

I   18  22 

29.850 

75.0 

73.0 

71.0 

* 

14  00  00 

1   16  00 

29.860 

75.0 

78.0 

74.0 

16  00  00 

I   17  64 

29  850 

76.0 

79.0 

83.0 

18  00  00 

1   36  01 

29.832 

76.0 

83.0 

86.0 

SO  00  00 

1  27  43 

29.800 

79.0 

85.0 

86.0 

32  00  00 

I  87  19 

39.718 

80.0 

86.0 

86.0 

Jl 

[JLY6, 

1841. 

0  00  00 

1  22  00 

29.728 

83.0 

83.0 

84.0 

Maximimi  at  30  houn 

•  1  36  63 

S  00  00 

1   17  48 

29.730 

83.0 

79.0 

80.0 

Minimom  at  4  hoora 

.  1   11  56 

4  00  00 

1   11  66 

29.746 

80.0 

75.0 

77  0 

Mean 

.  1   19  24.6 

6  00  00 

1   17  04 

29.746 

79.0 

74.0 

76.0 

8  00  00 

1   14  08 

39.730 

79.0 

70.0 

74.0 

10  00  00 

1   18  64 

39.740 

78.0 

67.4 

70.0 

NoOn 

1   19  36 

39.768 

76.0 

75.0 

74.0 

14  00  00 

1   16  14 

39.774 

77.0 

80.0 

84.0 

16  00  00 

1   19  24 

39.788 

79.5 

83.0 

880 

16  00  00 

1  24  46 

39.780 

82.0 

85.0 

89.0 

30  00  00 

1  26  68 

39.760 

84.0 

89.0 

90.0 

32  00  00 

1  26  87 

39  738 

85.5 

91.0 

89.0 

Jt 

rLY7, 

1841. 

« 

0  00  00 

1  23  64 

39.696 

86.0 

87.0 

86.0 

Maximum  at  30  houn 

-  1  26  58 

3  00  00 

1  23  49 

39  713 

83.0 

79  0 

81.0 

Minimum  at  14  houts 

. 1  16  30 

4  00  00 

1  21  46 

39.750 

83.0 

73.0 

76.0 

Mean 

•  1  21  46.5 

6  00  00 

1  17  56 

29.766 

80.0 

74.0 

74.0 

8  00  00 

1  22  48 

29.766 

80.0 

71.0 

73  0 

10  00  00 

1  30  82 

29.772 

80.0 

78.0 

73.0 

Noon' 

1  20  46 

29.800 

79.0 

73  0 

74.0 

14  00  00 

1   16  35 

29.830 

80.0 

78.0 

76.0 

16  00  00 

1   19  18 

29.884 

79.0 

77.0 

76.0 

18  00  00 

1  22  47 

29.842 

78.0 

73.0 

74.0 

■ 

20  00  00 

1  26  58 

29.834 

78.0 

78.0 

79.0 

22  00  00 

1  26  02 

29.808 

79.0 

80.0 

80.0 
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MA6NETICAX.  AND  METEOROLOGICAL 


JULY  8,  1&41. 


X 


A<  M,  s. 
0  00  00 

5  00  00 
4  00  00 

6  00  00 
8  00  00 

10  00  00 

Noon 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
80  00  00 
83  00  00 


a 


0  /  // 

1  28  17 
I  31  30 
1  30  87 
1  81  46 
1  31  53 
1  81  67 
1  17  66 
1  16  18 
1  80  46 
1  84  49 
1  37  68 
1  86  34 


Inehes. 
89.796 
39.818 
39.844 
29.844 
88.860 
89.863 
39.918 
39.950 
39.960 
89.960 
39.960 
39.960 


ThenDometeiB. 


7a  0 
77.0 
76.6 
76.6 
73.0 
74.0 
73.6 
73.0 
71.0 
73.0 
74.0 
76.0 


68.0 
67.0 
66.0 
63.6 
63.0 
60.0 
63.0 
67.0 
69.0 
78.0 
74.0 
74.0 


73.0 
69.0 
67.0 
66.0 
65.0 
68.0 
68.0 
69.0 
74.0 
76.0 
78.0 
78.0 


// 


Maximum  at  30  lioun  -  1  37 
Minimum  at  14  hours  •  1  16 
Mean  -        -  1  38 


68 
13 
05.5 


JULY  0,  1841. 


0  00  00 

83  31 

8  00  00 

31  66 

4  00  00 

31  46 

6  00  00 

16  49 

8  00  00 

31  88 

10  00  00- 

30  07 

Noon 

18  14 

14  00  00 

17  86 

16  00  00 

18  00  00 

30  00  00 

33  00  00 

39.958 
39.984 
80.004 
30  010 
80  010 
80.040 
30.066 
80.080 
80.063 
30.050 
30.038 
30.013 


76.0 
75.0 
73.0 
71.0 
71.0 
71.0 
71.0 
71.0 
74.0 
76.0 
79.0 
80.0 


76.0 
70.0 
64.0 
68.0 
63.0 
63.0 
68.0 
76.0 


78.0 
73.0 
68.0 
64.0 
64.0 
640 
66.0 
74.0 


Maximum  at  hours 
Minimum  at  .  hours 
Mean 


At  16  hours  dismounted  the  instru- 
ment to  clean  and  adjust  The  runs 
of  the  micrometers  and  the  suspen- 
sion in  perfect  adjustment ;  needle 
r  05^'  out  of  centre  ;  corrected  it» 
and  re  examined  the  meridian  mark 
by  high  and  low 


JULY  10,  1841. 


0  00  00 
8  00  00 
4  00  00 
6  00  00 
8  00  00 
10  00  00 

Noon 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
80  00  00 
33  00  00 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 


1  34  68 
1  36  30 
34  09 
33  31 
38  31 
31  16 
18  07 

38  46 

39  14 
1  30  80 
1  39  18 


39.993 

78.0 

39  970 

77.0 

76.0 

78.0 

39.964 

76.0 

73.0 

77.0 

39.900 

75.0 

70.0 

76.0 

89.846 

74.0 

69.0 

75.0 

39.840 

73.0 

69.0 

71.0 

39.816 

73.0 

69.0 

70.0 

89.886 

73.0 

70.0 

70.0 

39.846 

76.6 

77.5 

78.0 

39.810 

78.0 

81.0 

81.0 

39.866 

81.0 

83.5 

84.0 

39.866 

83.0 

65.0 

86.0 

Maximum  at  SO  houn 

.  1 

30  80 

Minimum  at  14  hours 

.  1 

18 

07 

Mean 

-  1 

34 

ia5 
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OBSEBVATIQUS  AT  WASHINGTON — 1841. 


1 

JULY  11, 

1841. 

• 

s 

1 

/ 

Theimometen. 

§1 

m 

. 

• 
« 

K 

1 

i 

■ 

.u 

r 

7^ 

^ 

A 

< 

< 

:iB 

h.  m.  9. 

o     /     // 

Indke$. 

0 

o 

0 

O      f       fl 

0  00  00 

1  26  88 

29.874 

82.0 

88.0 

Mazimam  at  20  houn  -  ]  28  86 

2  00  00 

1  26  20 

29.890 

75.0 

80.0 

Minimam  at  12  hoon  -  1  20  45 

4  00  00 

1  25  10 

29.926 

76.0 

70.0 

74.0 

Mean           -                 •  1  24  40.5 

6  00  00 

1  24  46 

29.973 

78.0 

66.0 

70.0 

8  00  00 

1  21  21 

29.978 

73.0 

64.0 

70.0 

10  00  00 

1  21  40 

29.982 

72.0 

61.0 

69.0 

Noon 

1  20  45 

29.982 

71.0 

68.0 

72.0 

14  00  00 

1  21  12 

29.988 

70.0 

65.0 

72.0 

16  OO  00 

1  22  19 

29.968 

72.0 

75.0 

74.0 

18  00  00 

1  27  25 

29.946 

73.0 

78.0 

76.0 

20  00  00 

1  28  86 

29.908 

73.5 

78.5 

76.0 

22  00  00 

1  27  32 

29.860 

73.5 

76.0 

74.0 

• 
• 

JULY  12, 

1841. 

0  00  00 

1  25  29 

29.832 

72.5 

72.0 

72.0 

Mazimam  at  20  houn  -  1  26  43  . 

2  00  00 

1   19  16 

29.824 

73.5 

67.0 

68.0 

Minimam  at  6  houn     -  1  18  36 

4  00  00 

1  22  23 

29.838 

74.0 

66.0 

66.5 

Mean          -        -        -  1  22  39.5 

6  00  00 

1   18  36 

4            tf%A          tfkatt 

29  826 

78.0 

68.0 

64.5 

8  00  00 

1  23  23 

29.792 

73.0 

61.0 

62  5 

10  00  00 

1  21  35 

29.758 

72.0 

60.0 

62.0 

KSMAKK8. 

Nooo 

1  22  86 

29.800 

71.0 

62.5 

62.0 

14  00  00 

1  20  88 

29.818 

72.5 

74.0 

74.0 

At  18A.,re  Qzaminedthe  adjoatments 

16  00  00 

1  21  59 

29.810 

74.0 

77.0 

76.0 

of  the  needle. 

18  00  00 

29.764 

74.0 

80.0 

82.0 

20  00  00 

1  26  43 

29.750 

76.0 

83.0 

82.0 

22  00  00 

1  25  41 

29.754 

77.0 

85.0 

84.0 

JULY  13, 

1841. 

0  00  00 

1  28  57 

29.762 

76.0 

77.0 

80.0 

Maximum  at  20  hoon  -  1  26  30     ^ 

2  00  00 

I  23  82 

29.792 

76.0 

74.0 

78.0 

Min.  at  12  and  14  hours  1  20  19 

4  00  00 

1  22  56 

29.800 

75.5 

71.0 

76.0 

Mean  -        -        -        -  1  23  24.5 

6  00  00 

1   23  18 

29.800 

75.0 

69.0 

73.0 

8  00  00 

1  24  41 

29.780 

75.0 

70.0 

74.0 

10  00  00 

I  21  45 

29.796 

74.0 

68.5. 

72.0 

Noon 

1  20  19 

29.826 

74.0 

71.0 

72  0 

14  00  00 

1  20  19 

29.826 

75.0 

82.0 

80.0 

0 

16  00  00 

1  21  28 

29.850 

78.0 

85.0 

85.0 

18  00  00 

1  25  51 

29.850 

78.0 

85.0 

87.0 

20  00  00 

I  26  80 

29.840 

83.0 

89.0 

89.0 

\ 

32  00  00 

1  25  81 

29.816 

81.0 

90.0 

90.0 

C  ^2] 
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MAONETICAL  AND  MBTBOOOLOOtCAI. 


JULY  14, 

1841. 

• 

• 

s 

Declination  from  tme 
meridian. 

ThemonieteiB. 

« 

i 

' 

1 

Barometer. 

11 

1 
1 

< 

•  mm 

< 

Magnetic  0 

1 

h.  tflt     S» 

Off/ 

Jnehea. 

o 

0 

0 

O     t       ft 

0  00  00 

1  25  06 

29>810 

86.0 

85.0 

88.0 

Maximum  at  18  hours  - 

1  26  10 

S  00  00 

1  25  18 

29.810 

83.5 

81.0 

88.0 

Minimum  at  12  hours  - 

1   18  08 

4  00  00  ' 

I  24  09 

29.884 

83.0 

.78.0 

80.0 

Mean         -   •    ■-        • 

i  22  06.5 

6  00  00 

1  22  54 

29.844 

81.0 

77.0 

79.0 

■i-    . 

8  00  00 

1  21  52 

29.814 

80.0 

76.0 

78.0 

10  00  00 

1   19  43 

29.822 

79  0 

76.0 

78.0 

Noon 

1   18  03 

29.830 

79.0 

78.0 

78.0 

14  00  00 

1   18  04 

29.854 

81.0 

86.0 

83.0 

•  \ 

16  00  00 

1  21   11 

29.866 

88.0 

87.5 

90,5 

1 

18  00  00 

1  26  10 

29.848 

86.5 

92.0 

94.0 

( 

20  00  00 

1  25  26 

29.820 

89.5 

87.0 

96.0 

i 

22  00  00 

1  24  34 

29.780 

92.0 

89.0 

• 

96.0 

1 

• 

JULY  16,  ] 

L841. 

1 

0  00  00 

1 
1  22  10 

29.782 

88.5 

84.0 

92.0 

Maiimomat  10  hours  - 

1  29  09 

2  00  00 

1  21  22 

29.854 

85.5 

78.5 

86.0 

Minimum  at  14  houn  - 

i   19  06 

4  00  00 

1   19  41 

29.800 

84.0 

78.0 

80.0 

Mean         -        -        - 

1  24  07.5 

6  00  00 

1  21  34 

29.800 

84.0 

78.0 

78.0 

• 

8  00  00 

1   19  42 

29.800 

84.0 

73.0 

78.0 

10  00  00 

1  29  09 

29.822 

83.0 

74.0 

76.0 

- 

Noon 

1   19  19 

29.820 

81.0 

76.0 

78.0 

14  00  00 

1  19  06 

29.872 

81.0      78.0 

80.0 

16  00  00 

1  22  21 

29.888 

83.0 

88.0 

85.0 

18  00  00 

1  25  40 

29  896 

85.  a 

84.5 

88.0 

20  00  00 

1  27  02 

29.860 

86.0 

86.0 

89.0 

22  00  00 

1 

1  24  36 

29.836 

88.0 

890 

90.0 

JULY  16, 

1841. 

0  00  00 

1  23  U 

29.836 

88.5 

89.0 

89.0 

Maximum  at  18  hours  - 

1  25  53 

2  00  00 

1  22  50 

29  852 

86.0 

80.0 

83.0 

Minimum  at  14  hours  - 

1  17  62 

4  00  00 

1  23  36 

29.850 

84.0 

74.0 

78.0 

Mean          .        .        . 

1  21  27.5 

6  00  00 

1  22  10 

29.856 

78  0 

72,0 

75.0 

8  00  00 

1  21   18 

29.818 

780 

69.0 

72.0 

10  00  00 

1  20  45 

29.824 

77.0 

69.5 

72.0 

Nootk 

1   17  41 

29.842 

75,0 

735 

73.0 

14  00  00 

1   17  02 

29  860 

75.5 

75.0 

79.0 

16  00  00 

18  00  00  ^ 

I  25  53 

29.870 

79.0 

78-0 

82  0 

20  00  00 

1  24  11 

29.854 

79.0 

80.0 

84.0 

22  00  00 

1  22  16 

29.858 

80.0 

81.0 

83.0 

1.       . 
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OB8JBBVATIOMS  AT  WASHINGTON — 1S41. 


JULY  17,  1841, 


I 


>9 

I 


0  00  00 

5  00  00 
4  00  00 

6  00  00 
8  00  00 

10  00  00 

Noon 
14  00  00 
16  00  00 
18  UO  00 
SO  00  00 
23  00  00 


S8  87 
23  28 
23  24 
23  24 

23  04 
22>d0 

20  27 

21  05 

26  04 

27  44 
27  48 

24  36 


I 

o 


Inches, 
29.860 
29.860 
29.962 
29.962 
29.974 
30.000 
80.020 
80.064 
30.044 
30.022 
80.020 
29  982 


Tbonsomoten. 


79.0 
79.0 
77.0 
76.6 
76.0 
77  0 
76.6 
72.0 
74.0 
76  0 
76.0 
77.0 


< 


76.0 
72.0 
69.0 
66.0 
64.0 
59.0 
66.0 
70.0 
72.0 
77.0 
79.0 
79.0 


79.0 
76.0 
70.0 
67.0 
66.0 
60.0 
68.0 
78.0 
78.0 
80.0 
82.0 
82.0 


Maximum  at  20  hours 
Minimum  at  12  hours 
Mean .        -        - 


Q  /       f/ 

1  27  48 

1  20  27 

1  24  07.5 


JULY  18,  1841. 


0  00  00 

22  29 

2  00  00 

24  06 

4  00  00 

81  22 

6  00  00 

23  13 

8  00  00 

22  87 

10  00  00 

21  58 

Noon 

18  28 

14  00  00 

18  58 

16  00  00 

23  48 

18  00  00 

29  47 

20  00  00 

27  28 

22  00  00 

24  19 

29.966 

78.0 

80.0 

80.0 

29.992 

77.0 

67,0 

74.0 

29.980 

76.0 

66.0 

68.0 

29.980 

74.0 

62.0 

66.0 

29.980 

71.0 

60.0 

64.0 

29.980 

72.0 

59.0 

61.0 

29.980 

78.0 

67.0 

G5.0 

29.980 

78.0 

78.0 

74.0 

30.012 

74.0 

77.0 

76.0 

29.994 

76.0 

81.0 

84.0 

29.982 

77.0 

81.0 

86.0 

29.980 

77.0 

88.0 

86.0 

Maximum  at  18  hours 
Minimum  at -12  hours 
Mean .        .-        . 


1  29  47 
1  18  28 
1  24  07.5 


JULY  19,  1841. 


0  00  00 
2  00  00 
4  00  00 
6  00  00 
8  00  00 
10  00  00 

Noon 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
20  00  00 
22  00  00 


22  45 
28  86 


24  05 
1  28  55 
1  22  28 

21 


11 
17  56 
16  16 
19  24 
29  49 
80  89 


1  26  49 


29.950 
29.964 
29.970 
29.990 
29.994 
30.000 
30.010 
30.026 
30.042 
80.046 
80.024 
30.022 


78.0 
77.0 
76.0 
76.0 
76.0 
76.0 
76.0 
74.0 
75.0 
77.6 
80.5 
82.5 


74.0 

79.0 

70.0 

76.0 

68.0 

'74.0 

67.0 

70.0 

65.0 

67  0 

64.0 

66.0 

69.0 

72.0 

73.0 

74.0 

78.0 

8i.0 

81.0 

84.0 

85.0 

85.0 

89.0 

87.0 

Maximum  at  20  hours 
Minimum  at  14  hours 
Mean  -        -        - 


1  30  30 
1  16  16 
1  28  37.5 
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MAOMBTICAI  and  HETC01I0I.0OI0AL 


* 

• 

JULY  20,  1841.                                                           • 

•                                       1 

• 

i 
1 

mm 

lation  from  trae 
meridian. 

• 

ThennoDieten. 

■ 

1 

• 

I. 

s 

1 

n 

< 

< 

1) 

o    f    ff 

Inches, 

o 

o 

0 

Off 

0  00  00 

1  21  64 

80.086 

86.0 

85.0 

88.0 

Maximum  at  22  houn  -  1  27  61 

3  00  00 

1  22  21 

30.062 

79  6 

74.5 

78.0 

Minimum  at  4  houn     -  1  10  18 

4  00  00 

1   10  18 

30.076 

77.0 

71.0 

76.0 

Mean  -        -        -        -  1  19  04.6 

6  00  00 
8  00  00 

1   17  23 
1    19  68 

30.096 

76.0 

70.0 

74.0 

80.100 

9  ^»  •  ^r 

76.0 

69.0 

78.0 

KKXA&Kt. 

10  00  00 

1  21  32 

30.110 

74.0 

67.0 

74.0 

0 

Noon 

1  20  63 

30.134 

74.0 

66.0 

72.0 

An  aurora  indifltinctiy  Tiflible  from 

1 

14  00  00 

1  18  47 

30.168 

74.0 

71.0 

76.0 

aA.  20m.  to  4A,,  extending  fitwi 

16  00  00 

1   19  47 

80. 196 

76.6 

77.6 

84.0 

N. E. to N. W. b7 N.    Noatnun- 

18  00  00 

1  26  24 

30.208 

78.5 

81.5 

86.0 

en  or  archea.     The  noftheni  hori- 

20  00  00 

1  26  33 

30.200 

80.0 

88.0 

88.0 

ion    obacund    by  dfnia  dooda. 

29  00  00 

1  27  61 

80.190 

81.0 

86.0 

87.0 

See  extraoidjnaiy  obaenraAiona. 

• 

JULY  21,  1841. 

0  00  00 

1  23  31 

90. 184 

82.5 

86.0 

• 

85.0 

Maximum  at  —  houn  - 

2  00  00 

1  22  32 

30.202 

81.0 

76.0 

79.0 

Minimum  at  -^  houn  - 

4  00  00 

1  22  86 

30.226 

78.5 

71.0 

75.0 

Mean-        -        -        - 

6  00  00 

I  24  24 

30.228 

77.0 

66.0 

72.0 

8  00  00 

1  26  18 

30.230 

76.0 

63.0 

67.0 

10  00  00 

1  28  20 

30.280 

75.5 

60.0 

68.0 

Noon 

1   19  46 

80.240 

78.0 

62.0 

64.0 

14  00  00 

I   16  11 

30.256 

74.0 

75.5 

76.0 

16  00  00 

1  22  17 

30.262 

76.0 

76.0 

82.0 

18  00  00 

I  28  12 

30.246 

78.0 

82.0 

85.0 

20  00  00 

80.224 

79.0 

86.0 

86.0 

22  00  00 

1  24  67 

80.180 

80.0 

86.0 

86.0 

JULY  22,  1841. 

0  00  00 

1  24  36 

30. 166 

80.0 

82.0 

88.0 

Maximum  at  20  houn  -  1  26  26 

2  00  00 

1  24  08 

30.180 

79.0 

79.0 

77.0 

Minimum  at  4  houn     -  1.  16  12 

4  00  00 

1   16   12 

30. 188 

79.0 

78  0 

76.6 

Mean-        -        -        •  1  21   19 

6  00  00 

1  26  17 

30.188 

78.5 

72.0 

74.0 

8  00  00 

1   19  17 

30.158 

78.0 

70,0 

78.0 

10  00  00 

1  22  20 

30.168 

77,5 

68.0 

72.0 

Noon 

1   18  43 

30.158 

76.0 

68.0 

71.0 

14  00  00 

1   17  62 

30. 158 

76.5 

77.0 

76.0 

16  00  00 

1  21   16 

30.136 

7ao 

83.0 

82.0 

18  00  00 

1  26  48 

30.094 

79.0 

88.0 

84.0 

20  00  00 

1  26  26 

30.056 

82.0 

90.0 

88.0 

22  00  00 

1  26  67 

30.032 

82.0 

88.4 

86.4 
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oMBftvAmin  AT  wASBmeTOM — 1841. 


• 

JULY  38»  1841. 

• 

'1- 

XMnMBMlon. 

1  • 

1 

s 

^i 

1 

1 

9 

11 

s  ^ 

• 

• 

fc» 

1 

1 

1 

< 

i 

r 

h,  «n«  ff. 

Off/ 

Inches, 

o 

- 

O 

o 

Off/ 

0  00  80 

I  38  18 

80.008 

88.0 

9Sf,0 

86;0 

Maximum  st  8  houn    - 

1  37  19 

S  00  00 

1   18  18 

80.083 

83.0 

81.0 

84.0 

Mimmiim  al  13  hours  - 

1   16  18 

4  00  00 

1  38  61 

30.083 

81.0 

75.0 

78.0 

Mean         .       .        . 

1  31  48.6 

6  00  00 

I  34  89 

80.040 

80.0 

74.0 

77.0 

8  00  00 

1  37  19 

30.010 

79.0 

74.0 

76.0 

10  00,00 

1  33  07 

80.000 

77.0 

73.0 

76.0 

m 

NOOD 

1   16  18 

80.000 

78.0 

79.0 

76.0 

14  00  00 

1   16  63 

30.030 

79.0 

84.0 

84.0 

16  00  00 

1  19  54 

30.060 

79.0 

86.0 

90.0 

18  00  00 

1  36  43 

80.036 

84.0 

88.0 

93.0 

30  00  00 

1  37  18 

30.000 

86.0 

98.0 

94.0 

- 

39  00  00 

1  36  88 

39.964 

87.0 

94.0 

96.0 

' 

JULY  34,  184L 

0  00  00 

1  38  68 

39.980 

86.0 

90.0 

OOlO 

Bfaximmn  at  30  hodn  - 

1  31  41 

3  00  00 

1   19  19 

39.964 

86.0 

86.0 

88.0 

Mimmum  at  4  houn    - 

1   15  31 

4  00  00 

1   16  31 

39.984 

84.0 

79.0 

83.0 

Moan          ... 

1  33  31 

6  00  00 

1  33  66 

39.974 

88.0 

76.0 

80.0 

8  00  00 

1  33  06 

39.964 

88.0 

76.0 

80.0 

10  00  00 

1  33  11 

39.966 

83.t» 

75.0 

80.0 

Noon 

1  31  46 

39.980 

81.0 

81.0 

83.0 

14  00  00 

1  31  04 

39.988 

83.0 

85.0 

86.0 

16  00  00 

1  31  43 

80  036 

84.5 

87.5 

90.0 

18  00  00 

. 

30  00  00 

1  31  41 

39.970 

88.5 

98.0 

94.0 

33  00  00 

1  36  37 

39.963 

90.6 

94.6 

94*0 

- 

- 

• 

JULY  36,  1841. 

0  00  00 

1  86  46 

39.060 

89.0 

87.0 

89.0 

Mndrnmaat  18 houn  ' 

1  39  35 

3  00  00 

1  34  38 

39.966 

87.5 

84.5 

87.0 

Miiiiinittm  at  14  hours  • 

1   15  16 

4  00  00 

1   18  33 

39.963 

87.0 

83.0 

86.0 

Mean         ... 

1  33  90.6 

6  00  00 

1  30  36 

39.960 

85.0 

80.0 

84.0 

. 

8  00  00 

1  38  01 

39.946 

88.0 

78.0 

80.0 

10  00  00 

1   19  44 

39.933 

83.0 

77.0 

80.0 

Noon 

1  17  33 

30.986 

83  0 

81.0 

80.0 

14  00  00 

1   15  16 

39.988 

88.0 

84.0 

86.0 

• 

16  00  00 

1  31  68 

39.940 

85.5 

93.0 

90.0 

18  00  00 

1  39  36 

39.933 

87.5 

91.0 

93.0 

•  ' 

30  00  00 

1  38  41 

39.864 

88.6 

88.0 

83.0 

33  00  00 

1  36  38 

39.834 

87.0 

98^ 

90.0 

1 

17 


C  «^"] 


iu 


IU01iai«CAI<   ANB   MEBTS«M»|.e«ICAI. 


tlihY  26*.  ] 

Lf«l. 

1 

r 

% 

^fV 

[  from  ^ 
tian. 

■ 

i 

Meantime, 

■11 

• 

i 

< 

■i 

Magnetic  ol 
vatorj. 

- 

A*  fit*    9» 

O      f       ff 

Inehea, 

o 

o 

o 

O       f       ff 

e  06^00 

1^  24  17 

20.810 

88.0 

80*6 

88.0 

Maximum  al  18  Iwurs 

-  L  28  54 

»  00  00 

I  25  04 

28.880 

86.0 

77.0 

80.0 

Minimum  al  12  hours 

.  1    18  13 

^00  00 

1  28  36 

29.878 

84.6 

71.6 

77.0 

Mean 

^  1  23  33.5 

6  00  00 

1  23  07 

29.874 

84.0 

72.0 

76.0 

8  00  00 

1  21  08 

29  888 

83.6 

72.0 

74.0 

10  00  00 

1   19  18 

29.860 

83.6 

71,0 

74.0 

Noon 

1   18  13 

29.864 

78.6 

74.0 

74.0 

14  00  00 

1   18  20 

29.870 

81.6 

74.0 

80.0 

« 

, 

16  00  00 

1  22  32 

29.968 

77.0 

76^ 

81.0 

/■ 

18  00  00 

1  28  64 

29*996 

78.0 

76.0 

81.0 

SO  00  00 

1  28  18 

29.972 

80.0 

79.0 

83.0 

22  00  00 

I  26  36 

29.962 

80,0 

800 

86.0 

JULY  27, 

1841. 

» 

0  00  00 

1  28  67 

.  fi^97Q 

88.0 

70.0 

82.0 

Msiimom  at  20  ko«in 

-  I  «»  26 

»  QOOO 

1  24  85 

30.016 

79.0 

70.0 

74.0 

Minimum  at  14  l^oun 

-'  I   17  64 

4  00  00 

1  21  38 

30.034 

77.0 

64.0 

68.0 

Mean 

-  .1  23  39.5 

6  00  00 

1  21  48 

30.034 

76.0 

60.0 

68.0 

8  00  00 

1  26  46 

30.020 

76.6 

69.6 

62.0 

10  00  00 

1  20  66 

30.044 

76.0 

57  0 

59.0 

Noon 

1   19  16 

30.076 

74.0 

66.0 

62.0 

14  00  00 

1   17  64 

30.084 

73.6 

71.0 

72  0 

. 

16  00  00 

1  23  17 

30.068 

74.0 

74.0 

80.0 

18  00  00 

1  28  26 

30.060 

76.0 

77.0 

82.0 

20  00  00 

1  29  25 

30.000 

79.0 

88.0 

84.0 

22  00  00 

1  25  40 

29.970 

80.0 

87.0 

84.0 

JULY  28, 

1841. 

000.00 

1  28  56 

S^9.950 

81.0 

88/0 

89rO 

Mmmuro  al  20  koan 

-  1  27  28 

2  00  00 

1   12  64 

29.9^0 

79.0 

76.0 

80.0 

Miaionim  at  2  jioum 

-  1   12  54 

4  00  00 

1  23  17 

29.938 

78.0 

78.0 

76.0 

Mean 

-  1  20  11 

6  00  00 

1  22  08 

29.880 

.   77.0 

72.0 

74.0 

( 

8  00  00 

1  21  26 

29,882 

77.0 

71.0 

72.0 

10  00  00 

1   19  83 

29.880 

76  0 

70.0 

72.0 

Noon 

1   19  06 

29.896 

76.0 

74.0 

78.0 

14  00  00 

1   17  47 

29.906 

76.0 

76.0 

74.0 

16  00  00 

1  22  66 

29.928 

79.0 

80.0 

88.0 

18  00  00 

1  27  02 

29.920 

80.6 

83.6 

86.0 

20  00  00 

1  27  28 

29.888 

80.6 

84.0 

86.0 

22  00  00 

1  27  16 

29.874 

81.0 

84.0 

86.0 

- 

» 

f3l 


1 17ft  3 


OB^BSVATIOirs  AT  \*-MBHl«¥0M-:-'4Ml. 


« 

« 

1 

• 

itJLY  99, 

1841. 

\ 
\ 

0 

1 

'1 

■ 

1 

•  i  . 

m 

. 

s 

meridian 

« 

. 

• 

11 

1 

1 

« 

< 

■^ 

S 

A«  fW*    9> 

O      *       ft 

BieAetf. 

o 

o 

o 

O      t       ff 

0  00  tN) 

t  84  «6 

89.000 

81.5 

88.4) 

9hM 

MaiidMim«t  00«hom  - 

1  30  50 

S  00  00 

1  84  10 

89.874 

81.0 

75.0 

W.O 

MininiiinatOlMiiis    - 

1   10  10 

4  00  00 

1  23  19 

89^960 

mo 

78.0 

76w0 

Moan 

1  85  08.5 

6  00  00 

1   19  10 

39.950 

75.« 

09^ 

70.<0 

. 

8  00  00 

1   19  28 

89.954 

71.0 

06.0 

70.0 

• 

10-00  00 

1   19  43 

89.994 

71.0 

01.0 

65.0 

• 

Noon 

1   19  51 

80.030 

78.0 

68.0 

64.0 

14  00  00 

1   19  88 

30.048 

78,'0 

67.0 

70.0 

16  00  00 

1  23  37 

30.038 

78;5 

70.0 

76.« 

18  00  00 

1  29  84 

30.000 

74.5 

754) 

81.0 

1 

20  00  00 

1  30  55 

39.950 

77« 

8o;o 

88^ 

> 

28  00  00 

1  88  05 

29.930 

784 

044) 

884 

• 

0 

JULY  80,  1 

1041. 

0  00  410 

1  84  80 

89  918 

79.0 

8S;0 

81.0 

MaxiaMm  at  SO-bours 

^  1  87  88 

2  00  00 

I  83  18 

89.916 

78.0 

73^0 

76.0 

Minimum  at  14  konra 

.  1   19  36 

4  00  00 

1  23  18 

29.908 

76:0 

66.0 

71.0 

Mew 

'  1  413  32 

6  00  00 

1  83  54 

29.878 

71.0 

68.0 

71.0 

8  00  00 

1  83  89 

29.846 

765 

68.5 

71j0' 

10  00  00 

1  88  14 

29.848 

76.0 

09.5 

71.0 

* 

No<m 

1   19  43 

39.840 

76.0 

70.0 

72.0 

14  00  00 

1   19  86 

89.844 

76.0 

75.0 

75.0 

16  00  00 

1  34  00 

89.810 

77.0 

77.0 

77.0 

■ 

19  00  00 

1  26  02 

39.790 

76  0 

76.0 

75  0 

30  00  00 

1  27  88 

89.778 

76.0 

74.0 

75.0 

28  00  00 

1  27  05 

39.756 

74.0 

72.0 

74.^ 

tf 

■ 

JULY  81,  1 

841. 

0  00  00 

1  83  34 

■ 

89.718 

74,0 

71;0 

73.0 

Mat imnm  aft  flthouK 

.1  8008 

8  00  00 

1  83  64 

39.718 

74.0 

69.0 

72.0 

Minimtun  at  14  fa*uri» 

.  1  16  44 

4  00  00 

1  23  18 

29.730 

75.0 

68.0 

70.0 

Moan 

-  183  83 

6  00  00 

1  33  09 

29.680 

74.5 

67.5 

70.0 

8  00  00 

1  22  31 

29.632 

^74.6 

66.0 

09.0 

10  00  00 

1  20  29 

29.650 

74.5 

66.5 

69.0 

Noon 

1   18  28 

29.658 

74.6 

67.0 

69.0 

14  00  00 

1   16  44 

29.664 

74.0 

71.0 

73.0 

16  00  00 

1  22  24 

29.662 

73.0 

73.0 

75.0 

18  00  OU 

1  30  02 

29.644 

76.0 

85.0 

84.0 

20  00  00 

1  29  57 

89.650 

77.0 

81.0 

84.0 

22  00  00 

1  85  58 

89.650 

78*0 

80.0 

02.0 

• 

I  itaj 


tast 


UAiaKuncAt,  Ana  MBTBo«osoaicAi<. 


« 

AUGUST  1»  1841. 

• 

1 

1 

1  fnna  true 
dian. 

ThflnBoowtMir 

% 

1 

• 

« 

* 

J 

i 

& 

• 

It 

1 

1 

§ 

J 

m 

.!3 

1 

as 

A 

« 

< 

< 

s 

A*  ffl>    8» 

o    /     // 

Inehea. 

o 

0 

0 

Off 

0  00  00 

1  28  20 

29.700 

76.0 

69.0 

76.0 

Madmam  at  20  hours  - 

1  80  16 

S  00  00 

1  24  08 

29.722 

744) 

69.0 

72.0 

Miniiiiam  at  14  konis  - 

1   17  26 

4  00  00 

1  24  08 

29.750 

72.0 

64.0 

67.0 

Mean          •        •        - 

1  23  51 

6  00  00 

1  28  39 

29.768 

70.0 

62.0 

65.0 

/ 

8  00  00 

1  22  31 

29.776 

69.0 

60.0 

63.0 

10  00  00 

1  21  37 

29.792 

67-0 

58.0 

60.0 

Noon 

1   18  07 

29.830 

07.0 

62.0 

62.0 

14  00  00 

1   17  26 

29.846 

68.0 

66.0 

69.0 

16  00  00 

1  24  12 

29.874 

69.0 

68.0 

72.0 

18  00  00 

1  30  15 

29.008 

70.6 

71.0 

74.0 

20  00  00 

1  30  16 

29.918 

71.5 

72.5 

76.0 

22  00  00 

1  26  00 

29.928 

72.0 

78.5 

75.0 

^                -                  - 

AUGUST  2»  1841. 

0  00  00 

1  24  09 

20.048 

74.0 

71.0 

74.0 

F--                          "■  -  ■■ ■  — 

1  31  00 

2  00  00 

1  23  48 

29.984 

72.0 

65.6 

-  69.0 

Minimum,  at  14  hours  - 

1   16  49 

4  00  00 

1  24  14 

30.052 

70.0 

63.0 

68.0 

Mean         •        .        . 

1  23  58 

6  00  00 

1   17  34 

30.064 

70.0 

62.0 

66.0 

8  00  00 

1  21  36 

30.064 

60.0 

59.0 

62.0 

10  00  00 

1  20  44 

30.064 

69.0 

580 

60.0 

• 

Noon 

I   18  22 

30.086 

69.0 

58.0 

60.0 

14  00  00 

1   16  49 

30.126 

69.0 

70.0 

70.0 

• 

16  00  00 

1  28  24 

30.156 

74.0 

75.0 

80.0 

18  00  00 

1  31  09 

30.156 

75.5 

78.6 

83.0 

20  00  00 

1  29  32 

,30.140 

76.0 

81.0 

83.0 

22  00  00 

1  24  39 

30.136 

76.5 

82.5 

82.0 

A 

AUGUST  3;  1841. 

#00  00 

1  23  09 

30.186 

76.5 

81.5 

80.0 

Maximum  at  20  horns  - 

1  27  33 

2  00  00 

1  15  03 

30.152 

76.0 

70.5 

76.0 

Minimam  at  4  bouvs     - 

1   It    11 

4  00  00 

1  u  n 

30.158 

73.6 

64.6 

74.0 

Mean-        -        - 

1    19  22 

6  00  00 

1   18  08 

30.150 

72.0 

62.0 

67.0 

8  00  00 

I   19  24 

30.157 

72.0 

59.5 

66.0. 

10  00  00 

1  20  53 

30.160 

72.0 

59.0 

62.0 

Noon 

1   16  30 

30.170 

72.0 

62.5 

64.0 

14  00  00 

1   16  48 

30.176 

73.0 

74.0 

71.0 

^^ 

16  00  00 

1  20  00 

30.196 

75.0 

80.0 

75.0 

18  00  00 

1  26  49 

30.174 

76.6 

84.0 

79.0 

20  00  00 

1  27  33 

30.148 

78.0 

87.0 

85.0 

22  00  00 

1  25  23 

30.148 

78.0 

85.0 

84.0 

» 

fas 


[  wa] 


OMftmVAXiOlfS  AT  WA«ilN«T91l*i-i841. 


^ 

AUeUST  4,  1841. 

• 

• 

f 

1 

• 

(8 

ThflnaoflMtera* 

* 

1 
< 

■ 

< 

Magnetic  dlwer- 
vatory. 

A.  fii«  ff. 

O      f      tf 

huha. 

o 

o 

o 

* 

O       1       It 

0  00  00 

I  99  07 

80.126 

79.0 

80.0 

83.0 

Mazxmum  at  20  hows  • 

1  27  40 

3  00  00 

1   19  48 

80.110 

77.0 

74.0 

77.0 

Minimam  at  14  houra  - 

1    15  21 

4  00  00 

1   22  69 

30.186 

76.0 

67.0 

73.0 

Mean  -        *        .        . 

1  21  30.5 

6  00  00 

I  33  59 

30.136 

75.0 

66.0 

68.0 

8  00  00 

1  31  83 

30.100 

76.0 

64.0 

67.0 

« 

10  00  00 

1  23  14 

30.090 

74.5 

64.0 

66.0 

NOOQ 

1   18  38 

30.108 

74.6 

66.6 

66.0 

14  00  00 

1   16  31 

30.110 

76.0 

78.0 

79.0 

^  # 

16  00  00 

1  31  50 

30.108 

78.0 

81.5 

86.0 

18  00  00 

1  35  19 

30.068 

80.0 

84:5 

88.0 

20  00  00 

1  37  40 

30.080* 

83.0 

89.0 

88.0 

23  00  00 

1  84  08 

30.000 

82.6 

84.6 

86.0 

• 

0 

AUGUST  5»  1841. 

0-00  00 

1  28  30 

29.964 

82.0 

78.6 

88.0. 

Maximam  al  20  hours  - 

i  28  29 

2  00.00 

1  23  31 

39.973 

79.0 

73.0 

80.0 

Minimum  al  14  hours  - 

1   15  34 

4  00  00 

1  81  48 

29.970 

78.0 

71.0 

77»0 

Mean .        .        .        . 

1  38  01.6 

^  0  oaoo 

1  31  38 

29.938 

77.0 

71.0 

76.0 

8  00  00 

1  81  29 

29.916 

76.0 

7ao 

74.0 

10  00  00 

1  31  21 

29.900 

76.0 

70.0 

74.0 

Noon 

1  20  59 

29.910 

76.0 

71.0 

75.0 

14  00  00' 

1    15  34 

29.934 

•  75.0 

72.0 

76.0 

16  00  00 

1    19  44 

29.950 

76.0 

76.0 

76.0 

18  00  00 

1  36  11 

89.863 

76.0 

76.0      76.0 

30  00  00 

1  28  29 

29.866 

76.0 

76.0      76.0 

S3  00  00 

1  26  37 

29.889 

76w0 

75.0 

76.0 

«» 

• 

AUGUST  6»  1841. 

0  00^00 

1  26  67 

2ft.86Q 

76.0 

74.0 

76.0 

Maximum  at  18  hours  • 

1  33  10 

3  00  00 

1  33  37 

29.864 

76.0 

71.0 

76.0 

Minimum  at  12  hours  - 

1    15   12 

4  00  00 

1   18  45 

29.860 

75.0 

69.0 

74.0 

Mean         .        .        . 

1  24  11 

6  00  00 

1    19  53 

29.842 

74.0 

60.0 

78.0 

8  00  00 

1   19  44 

29.860 

73.0 

67.0 

70.0 

10  00  00 

I   19  10 

29.860 

73.0 

65.0 

69.0 

■ 

Noon 

116  12 

29.850 

73.0 

68.0 

69.0 

li  00  00 

1  28  09 

29.876 

73.0 

72.0 

76.0 

16  00  00 

1  20  06 

29.884 

75.6 

76.6 

81.0 

18  00  00 

1  33  10 

29.884 

77.0 

79.0 

88.0 

20  00  00 

1  29  42 

29.884 

77.0 

80.5 

88.0 

23  00  00 

1   19  00 

30.878 

80.0 

83.0 

86.0 

r 

[  "3  3 


1S4 


KA«HB»10*L  Amt 'WWNtOHMOUOAt 


I 


0  00  00 
»  00  00 
4  00  00 
6  00  00 
8  00  00 
10  00  00 

Noen 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
20  00  00 
22  00  00 


AXMIUm  7,  IMU 


u 


S5  98 

06  04 


1  23  00 


21  21 
20  52 
20  41 

19  63 
14  27 

20  87 
1  26  37 
1  26  55 
1  25  14 


1 

1 

t 

agnetico 
vatory. 

§ 

I 

.d 

« 

< 

< 

;s 

/luAe*. 

o 

o 

o 

28.8f8 

80*5 

80.0 

82.0 

29.878 

78;0 

68.0 

72.0 

29.814) 

75,0 

66^5 

70.0 

29.910 

75.0 

08.0 

68.0 

29.902 

75.0 

66.8 

68.0 

29.900 

74.0 

644) 

67.0 

29.916 

74.0 

68.0 

69.0 

29.950 

74.0 

78.0 

78.0 

29.960 

76.0 

78.0 

86.0 

29.960 

78.0 

80.0 

89.0 

29.936 

80.0 

85.0 

91.6 

29.932 

81.0 

85.0 

90.0 

// 


Muiinum  at  20  hours 
Mteimum  ai  3  botn  - 
BCean    -       .       .       - 


I9BS6 
i.f6  01 

1I6  29J 


fiMiAUB.— At  1^  SOm.,  a  dlffond  light  in- 
dicallDgan  aurora  in  tHe  northeru  borifon, 
ihe  extremtUes  bearing.  N.  E.  and  N.  N. 
W.  At  9h.  28fii.,  an  anh  Cacmad  wUk  an 
altitude  of  SP,  the  middle  bearlne  N.  b7£., 
the  extreniee  N.  E.  and  N.  N.  w.  At  tt. 
48fn.,  fltreamen  ahot  up  from  the  centre  of 
the  arah)  after  whlqh  it jtradvMHjr  hK«aie 
fainter,  and  at  3a.  aOtn.  dJtanpBeied. 
Before  the  formation  of  the  arcn,  the  eeau 
ern  extfemit/  Incraaaed  In  biithtn— i,  as- 
eum&iftg  the  furm  of  an  inverted  cwie  in- 
clinedui  the  horizon  at  an  angle  of  45". 
Thennonieter  In  obaorvatory  ezpOMd  to 
sun  from  14A.  See  extiaofd'y  obeervatlons. 


AUQimr  8»  1841. 


0  00  00 
2  00  60 
4  00  00 
6  00  00 
8  00  00 
10  00  00 

Noon 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
20  00  00 
22  00  00 


0  00  00 

2  00  00 
4  09  00 
6  00  00 
8  00  00 
10  00  00 

Noon 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
20  00  00 
22  00  00 


28  58 

23  18 
23  21 
23  15 
23  07 

22  09 
19  20 
18  28 

23  14 
1  28  24 
1  27  52 
1  24  20 


88.840 

82.0 

81.0 

88.8 

29.940 

78.0 

75.0 

76;0 

28.960 

7f0 

68.5 

71.0 

29.960 

76.5 

66.0 

690 

29.960 

75.0 

66.0 

66.0 

29.960 

75.0 

63.5 

85j0 

29  974 

74.5 

67.0 

66  0 

29.980 

75.0 

75.6 

67.0 

30.000 

77.6 

83.0 

88.0 

29.974 

78.0 

84.0 

84.0 

29.950 

79.0 

84.0 

86.0 

29.950 

80.0 

81.0 

• 

84.6 

Maximlini  at  18  boupi  -  I  49  24 
Minimiim  at  14  boon  -  1  18  28 
Mean        -    -  I  23  28 


AUOWT8,  1841. 


1  2S  48 


1  19  23 
I  23  12 
1  22  57 
1  22  57 
1  22  21 
18  08 
18  29 
25  43 


1  26  49 


26  36 
24  10 


88.800 
29.832 
29.932 
29.900 
29.828 
29.856 
29  880 
29.880 
29,902 
29.912 
29.908 
29.902 


78.0 
79r0 
78.0 
77.0 
76.0 
76.0 
76.0 
76.0 
78.0 
80.0 
82.0 
83.0 


77.0 
75.0 
75.0 
78.0 
78.0 
72.0 
72.0 
75.0 
81.0 
84.0 
88.0 
84.6 


88.0 
79.0 
77.0 
77.0 
76.0 
74.0 
74.0 
75.0 
80.0 
85.0 
87.0 
87.8 


Maxinram  al  l8'lMHire  -  t'  2^  49 
Minimum  at  12  hoars  -  1  18  08 
Mean  -  -  1  22  28.5 


tss^ 


C  m] 


oiMMiitTiaM 'Av  WMWiMM>^]r---M4i. 


A00if8fP  M^  10il» 

f 

i 

J 

1 

! 

1 

^ 

•• 

< 

.S: 

< 

ft 

1 

A.  m.  «. 

O       f       /f 

Mdkf. 

0 

0 

0 

■ 

0    /    // 

a  ott  00 

1  MI4 

29.902 

81.0 

81.0 

84.0 

Miximiiin  at  20:hoara  - 

1  26  51 

2  00  00 

1  24  42 

29.920 

80.6 

76.0 

81.0 

MiHinuBi  at' 14  faDura  - 

1   16  58 

4  00  00 

1  24  00 

29.960 

80;0 

76.0 

80.0 

Moan          •        •        . 

1  21  24.5 

6  00  00 

1  22  32 

29.964 

78.0 

74.0 

79.0 

8  00  00 

1  21   17 

29.976 

76.0 

78.0 

78.0 

10  00  00 

1   19  49 

30.004 

7#.0 

72.0 

76.0 

NOOD 

1   17  19 

30.032 

77.0 

70  Ot 

76.0 

14  00  00 

1   16:  68 

30.040 

77.0 

74.0 

76.0 

16  00  00 

1  21  44 

30.024 

7a  0 

81.0 

80.0 

18  00  Oft 

1  26  60 

80.000 

79.0 

84.6' 

80.0 

20  00  00 

1  26  61 

.  29.962 

80k0 

80.6 

82.0 

22  00  00 

1  24  10 

29.960 

80.6 

86.0 

84.0 

AirovsT  Ui  mi. 

0  00  00 

1  2a  69 

20.086 

78.0 

78^0 

700 

MioiaMMn  at  lOiioun  - 

1  ^  28 

2  00  00 

I  23  69 

29.930 

78.0 

72.6 

77.0 

Miniminn  at     hours 

4  00.00 

I  23  31 

29.928 

77.6 

72.0 

77.0 

Mmbi 

6  00  00 

1  22  40 

29.912 

77.0 

72.0 

77.0 

8  00  00 

1  22  18 

29.896 

77.0 

72.0 

76.0 

10  00  00 

1  21  06 

29.920 

77.0 

71.6 

76.0 

Noon 

1   19  32 

29.938 

77.0 

78.0 

76.0 

U  00  00 

16  OO  00 

1  24  64 

29.966 

77.0 

8i.0 

78.0 

18  op  00 

1  29  26 

29.966 

79.0 

86.0 

82.0 

20  00  00 

1  28  41 

29.960 

800 

88.0 

84.0 

22  00  00 

1  27  11 

29.960 

76b8. 

70.0 

• 

78.0 

• 

AUQUOT  12,  104lv 

ooooo 

1  20  89 

29.862 

70.0 

74.0 

76.0 

MiasiiiMmi.al  0  Imus    - 

1  20  39 

2  00  00. 

1  22  60 

29»974 

76.0 

70.0 

76.0 

Minim— 1  at  14  bours  - 

1   15  48 

4  00  00, 

1   19  66 

30.094 

76.0 

69.0 

74.0 

M«an          .        .        . 

1  21   11 

6  00  00 

1  20  26 

30.012 

76.0 

68.0 

78.0 

- 

8  00  00 

I  10  48 

30.012 

74.0 

66.6 

70.0 

.10  00  00 

1  20  06 

80  020 

78.0 

66.6 

68.0 

Noon 

1   16  44 

30.060 

78.0 

66.0^ 

67.0 

14  00  00 

1  16  40 

00.092' 

7i.0 

70.6 

72.0 

. 

16  00  00 

1  22  32 

30.096 

72.0 

72.0 

72  X^ 

18  00  00 

1  26  60 

80.072 

7<^.0 

77.0h 

76.0^ 

20  00  00 

I  24  39 

30.030 

74.0 

78.0 

79«0 

22  00  00 

1  24  14 

30.018 

.  74.0, 

79.0 

80.0 

[  IW] 
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MAeHBTICAL   Aim  HMCVEOBdEOWEOiki: 


^ 

Ar&GU8T18,  1941. 

b 

1 

1 

ThMTBioiiMtefs* 

io 

■ 

• 

3 

J 

1 

S     . 

1 

•  mi 

1 

^•_ 

1 

•4 

If 

# 

s 

& 

M 

< 

s 

A.  m.  «. 

o     /     // 

JheheB, 

o 

o 

o 

r                            Q  t    It 

0  00  00 

1  28  42 

30.000 

74.0 

69.0 

74.0 

Maximum  at  16  hoUrs  -  1  29  14 

2  00  00 

1  24  20 

29.970 

73.0 

69.0 

69.0 

Minhniun  at  14  hours  -  1  18  21 

4  00  00 

1  23  50 

29.970 

74.0 

68.0 

71.0 

Mean           -        -         -  1  23  47.5 

6  00  00 
8  00  00 

1  22  55 
1  22  18 

29.944 
29.908 

72.0 
71. p 

66.0 
64.0 

70.0 
68.0 

10  00  00 

1  21  24 

29.904 

71.0 

68.0 

67.0 

KfiVAEKB. 

Noon. 

1   18  62 

29.900 

70.0 

67.0 

68.0 

• 

14  00  00 

1   18  21 

29.934 

71.0 

71.0 

71.0 

At  15A.,  placed  the  needle  of  the 

16  00  00 

1  29  14 

29.940 

72.0 

76.0 

76.0 

vertical  force  magnetometer  on  its 

18  00  00 

1  28  10 

29.920 

78.0 

79.5 

78.0 

supports.  Defleetiondlowedonthe 

20  00  00 

1  22  51 

29.893 

75.0 

79.0 

82.0 

obflerrationa  aflerwaida — 2^  4 1''. 

22  00  00 

1  23  61 

29.884 

77.0 

82.0 

81.0 

AUaUSTK,  1841. 

0  00  00 

1  28  58 

29.886 

76.0 

75.0 

78.0 

Maximum  at  18  hoara  -  1  27  51 

2  00  00 

I  24  13 

28.914 

75.5 

72.0 

74.0 

Minimum  at  14  hours  »  1  15  05 

4  00  00 

1  24  25 

29.932 

76.0 

68.0 

72.0 

Mean            -        -        •  1  21  28 

6  00  00 
8  00  00 

1  23  11 
I  21  39 

29.920 
29.912 

73.0 
72.0 

66.0 
65.0 

70.0 
68.0 

10  00  00 

1   18  15 

29.940 

72.0 

64.0 

67.0 

hbmabks. 

Noon 

1   17  34 

29.958 

72.0 

66.0 

66.0 

14  00  00 

1   15  05 

29.962 

72.0 

67.0 

68.0 

At  3A.  45m.,  removed  the  vertical 

16  00  60 

1  22  03 

29.996 

73.0 

76.0 

74.0 

ibroe  needle  from  the  observatory. 

18  00  00 

1  27  61 

29.996 

76.0 

78.5 

79.0 

20  00  00 

1  27  37 

29.970 

76.0 

82.0 

84.0 

* 

22  00  00 

1  25  39 

29.964 

77.0 

91.0 

84.0 

* 

• 

AUGUST  15,  1«4I. 

0  00  00 

1  22  06 

30.000 

78.0 

77.0 

80.0 

Maximum  at  18  hours  -   1  "39  05 

'  2  00  00 

1  21  30 

30.026 

76.0 

70.6 

75,0 

Minimum  at  4  hours    -   I  15  16 

4  00  00 

1  15  16 

30.046 

74.5 

67.0 

71.0 

Mean          -        -        -  1 82  lO.S 

6  00  00 
8  00  00 

1   19  31 
1   17  23 

30.044 
80.060 

74.0 
74.0 

65.0 
66.0 

70.0 
67.0 

9 

10  00  00 

1  25  51 

80.064 

78.0 

64.5 

67.0 

BVMABKS. 

Noon 

1  15  41 

30.078 

78.0 

66.0 

67.0 

• 

14  00  00 

1   16  48 

30. 122 

73.0 

69.0 

70.0 

From  2A.  30m.  to  4A.  30m.,    a 

16  00  00 

1  28  27 

30. 180 

74.0 

74.0 

76.0 

difibsed   auroral  light  extending 

18  00  00 

1  29  05 

80.192 

75.0 

76.0 

78.0 

from  N.  E.  to  N.  W.  byN.  ;  no 

20  00  00 

I  27  47 

30.196 

76.0 

78.0 

80.0 

streamera  or  ardies. 

22  00  00 

1  24  16 

30.166 

77.0 

77.0 

80.0 

^* 
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DBSSRVATIONS    AT   WASHINaTOlf — 1841. 


AUGUST  16, 

184^ 

1 

I 

TbrnuMouMiUn. 

\ 

/ 

J 

• 

^ 

{, 

1 

1 

1 

1 

.»] 

11 

M 

« 

03 

-< 

< 

* 

h*  m»  #. 

Off/ 

Buhea. 

0 

o 

0 

O       /      ff 

0  00  00 

1  22  08 

80.180 

78.0 

77.0 

78,0 

Maximum  tt  20  hours  - 

1  80  10 

2  00  00 

1  23  66 

80.180 

76.0 

73.0 

74.0 

Minimum  at  14  houn  - 

1  16  56 

4  00  00 

1   10  60 

80.206 

74.0 

66.0 

69.0 

Mean           -        -        . 

I  28  38 

e  00  00 

1  22  46 

80.206 

72.6 

62.6 

66.0 

• 

8  00  00 

1  21  26 

30. 186 

72.6 

61.6 

64.0 

10  00  00 

1  28  04 

30  186 

73.0 

60.0 

62.0 

Noon 

1   18  60 

80.210 

72.6 

.  62.0 

.62.0 

14  00  00 

1   16  66 

30.238 

72.0 

67.0 

70.0 

10  00  00 

1  88  80 

80.242 

74.0 

71.0 

76.0 

18  00  00 

1  28  40 

80206 

74.0 

76.0 

78.0 

20  00  00 

1  80  10 

80.172 

76.0 

77.0 

78.0 

22  00  00 

1  27  16 

80.160 

77.0 

77.0 

79.0 

AtJGUST  n 

r,  1841. 

0  00  00 

1  28  01 

80.282 

720 

76.0 

77.0 

Maximum  at  20  houn  - 

1  80  64 

2  00  00 

1  21  00 

80.268 

74.0 

68.0 

720 

Minimum  at  4  houra    - 

1  07  56 

4  00  00 

I  07  66 

80.219 

78.0 

63.0 

67.0 

Mean           .        .        . 

1  19  24.6 

0  00  00 
8  00  00 

1   17  68 
1  22  16 

30.219 
80.219 

70.0 
69  0 

60  0 
'  58.0 

68.0 
61.0 

• 

10  00  00 

1  20  21 

80.232 

69.0 

66.0 

60.0 

SZXABKa. 

Noon 

1  17  06 

80.282 

67.0 

68.0 

69.0 

14  00  00 

1   14  44 

80.222 

69  0 

66  0 

68  0 

A  now  barometer. 

16  00  00 

1  22  16 

80.246 

71.0 

78.0 

77.0 

18  00  00 

1  28  80 

80.172 

73.0 

73.0 

77.0 

20  00  00 

1  80  64 

80.161 

76.0 

78.0 

82.0 

\ 

22  00  00 

1  26  29 

80.161 

76.0 

79.0 

82.0 

^ 

AUGUST  18 

;  1841. 

0  00  00 

1  22  61 

80.180 

77.0 

76.0 

79.0 

Maximum  at  20  houn  - 

1  28  08 

2  00  00 

1  28  84 

80.180 

74.0 

76.5 

72.0 

Minimum  at  14  houn  - 

1  15  01 

4  00  00 

1  18  48 

80.128 

72.0 

61.0 

66.0 

Mean          ... 

1  21  34.6 

0  00  00 
8  00  00 

1  21  69 
1  1(1  86 

80.118 
80.101 

720 
71.0 

69.0 
65.0 

64.0 
60.0 

— 

10  00  00 

1  20  29 

80.092 

70.0 

64.0 

69  0 

nxxAKKa. 

Noon 

1   17  86 

80.120 

70.0 

57.0 

62.0 

14  00  00 

1   16  01 

80.183 

il8.0 

64.0 

66.0 

At  15A.»  placed  the  vertical,  force  I 

16  00  00 

1  28  16 

80.161 

74.0 

72.0 

78  0 

needle  on  ita  eupporta. 

18  00  00 

1  27  66 

80.032 

74.0 

76.0 

79.0 

•  • 

20  00  00 

1  28  08 

80.021 

76.0 

79.0 

80.0 

22  00  00 

« 

1  24  89 

30.072 

80.0 

80.0 

80.0 

18 
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MAGNETICAL   AND    MSTEOBOLOCUCAX 


^j[;gust  19, 

.  IB4U 

• 

1 

1 

Thennometen. 

a 

• 

§^ 

• 

1 

« 

i. 

3 

1 

1 

• 

1 

1 

II 

a 

1 

1 

PQ 

"3 

< 

• 

Magnetic  ol 

A.  tn.   $• 

0     /     /' 

Inches, 

O 

o 

o 

o    /     // 

0  00  00 

1  21  36 

30.060 

75.0 

76.0 

78.0. 

Maximum  «t  20  boun 

-128  SB 

2  00  00 

1  22  57 

30.045 

72.0 

67.0 

74.0 

Minimum  at  14  hoon 

-  1  13  67 

4  00  00 

1  22  01 

30.058 

69.5 

62.5 

69.0 

Mean 

-  1  81  17.6 

6  00  00 

1  22  34 

3U  008 

68.5 

60.0 

66.0 

• 

8  00  00 

1  22  52 

29.993 

70.0 

57  0 

62.0 

10  00  00 

1  22  26 

29.992 

69  5 

56.5 

61.0 

Noon 

1    17  48 

29.987 

69.0 

58.5 

61.0 

14  00  00 

1   13  57 

30.036 

68.0 

67.5 

64.0 

1 
1 

16  00  00 

1   19  51 

30.0H6 

73.0 

73.0 

72.0 

18  00  00 

1  26  43 

30.036 

76.0 

77.0 

78.0 

80  00  00 

1  28  38 

80.036 

77.0 

82.0 

82.0 

• 

22  00  00 

1  25  47 

80.036- 

80.0  . 

77.0 

83  0 

1 

AUG 

U8T20 

,•1841. 

0  00  00 

1  22  17 

30.036 

78.0 

80.0 

82  0 

Maximum  at  18  houn 

-ISB^l 

2  00  00 

1  23  13 

30.036 

76.0 

72.0 

80.0 

Minimum  at  14  houn 

-  1  16  40 

4  00  00 

1   18  28 

30.066 

74.0 

69.0 

76.0 

Mean 

-  1-83  05.6 

6  00  00 

1  22  54 

30.066 

73.0 

67.0 

74.0 

8  00  00 

1  28  18 

80.066 

72.5 

65.0 

72  0 

10  00  00 

1  23  08 

30.066 

72.0 

65.0 

70.0 

• 

Noon 

1   19  08 

30.071 

72.0 

65.0 

70.0 

14  00  00 

1   16  40 

30.062 

71.5 

75.0 

72.0 

• 

16  00  00 

1  22  31 

30.125 

79.5 

81.0 

81.0 

1 

16  00  00 

1  29  31 

30.121 

82.0 

86.0 

840 

20  00  00 

1  29  12 

30  097 

84.0 

88.5 

88.0 

22  00  00 

1  24  60 

30.073 

81.0 

86.5 

86.0 

AUG 

UST  21 

,  1841. 

• 

0  00  00 

1  22  50 

30.058 

86.0 

89.0 

85.0 

Maximum  at  20  hours 

-  1  31  88 

2  00  00 

1  ^0  48 

30. 108 

78.5 

77.0 

83.0 

Minimum  at  14  houn 

.  1  16;i8 

4  00  00 

1  20  56 

30. 108 

77.0 

76.0 

81.0 

Mean         -         -        - 

1  84  08 

6  00  00 

1  22  23 

80.108 

76.0 

73.0 

79.0 

« 

8  00  00 

1  22  23 

30. 108 

74.0 

71.0 

78.0 

10  00  00 

1  20  24 

30.108 

73.0 

71.0 

76.0 

• 

Noon 

1   19   18 

30.108 

74.0 

70.0 

75.0 

• 

14  00  00 

1   16  88 

30.108 

76.0 

79.0 

77.0 

16  00  00 

1   22  27 

30.098 

79  0 

82.5 

81.0 

18  00  00 

1  28  09 

30.076 

81.0 

85.0 

84.0 

20  00  00 

1  31  38 

30.023 

83.0 

86.5 

86.0 

22  00  00 

1  30  15 

30.014 

85.0 

91.0 

8ao 
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OBSBRVATtONS    AT    WASHINGTON — 1841. 


AUGUST  ^2,   184  L* 


gen. 

J. 

Thermometers. 

• 

§ 

la 

•. 

3 

1 

s? 

§'g 

c 

B 

^  >. 

1 

2i 
i 

Attached 

• 

1 

Magnetic 
vator 

• 

h.  m.  9. 

• 

0     r      *r 

Inches^ 

o 

o 

o     • 

Off/ 

0  00  M 

1  24  26 

29.896 

82.0 

83.0 

66.0 

MazimttiB  at  20  hours  - 

1  28  01 

2  06  00 

I  2S  49 

29.996 

80.0 

78.0 

86.0 

Minimum  at  6  hours    - 

1  14  26 

4  00  00 

I  22  21 

30.046 

79.0 

71.0 

,80.0 

Meatt           -        -        - 

1  21  13.5 

6  00  00 

1   14^6 

30.023 

78.0 

71.5 

79.0 

«  00  00 

1  21  44 

29.988 

78.0 

70.0 

77.0 

• 

10  00  00 

1  20  40 

29.966 

77.5 

71  0 

76.0 

Noen 

1    17  21 

29.979 

76.0 

74.6 

75.5 

14  00  00 

1   17  18 

29.988 

76.5 

78.0 

76.0 

^ 

16  00  00 

1  20  56 

29.988 

79.0 

82.0 

80.0 

;  18  00  00 

1  26  60 

29.992 

80.0 

82.0 

82.0 

20  00  00 

1  28  01 

29.974 

80.5 

81.0 

84.0 

j  22  00  00 

1 

1  ItB  68 

29.987 

80.0 

78.0 

83.0 

« 

AUGUST  23,  1841. 


0  00  00 

2  00  00 

4  00  00 

6  00  00 

8  00  00 

10  00  00 

Nma* 

14  00  00 

16  00  00 

18  00  00 

20  00  00 

22  00  00 


I  92  28 

1  20  59 
1  21  60 
1  21  41 
1  21  37 
1  10  03 
15  24 
1  14  60 
1  18  67 
1  26  23 
1  28  37 


1 


1  27  67 


30.018 
30.036 
80.040 
30.01^4 
30.085 
30.107 
30.156 
30.187 
30.249 
30.189 
80.129 
30.268 


77.0 

76.5 

76.0 

71.5 

73.0 

68  0 

74,0 

67.0 

75.0 

66.0 

73.0 

66.0 

73.0 

66.0 

72.0 

69.0 

74.0 

72.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

77.0 

82.0 
79.6 
76.0 
74.0 
70.0 
70.0 
70.0 
72.0 
74.0 
76.0 
78.0 
78.0 


Maximum  al  20  liours 
Minimum  at  14  hours 
Mean 


I  28  37 
I  14  50 
I  21  43.5 


AUGUST  24,  1841. 


0  00  00 
2O0  00 
4  00  00 
6  90  00 
8  00  00 
10  60  00 

Noen 
14  00  00 
16  00  00 
18  06  00 
20  00  00 
22  00  00 


1  24  68 

1  a2  45 
1  21  20 
1  17  09 
1  27  20 
1  19  iO 
19  66 
17  40 
24  52 
28  61 
27  43 
23  68 


no.tiA 

74.0 

72.0 

80.246 

72.0 

07.0 

30  320 

71.0 

65.0- 

30.276 

71.0 

63,5 

30.275 

71.5 

62.0 

30.276 

71.6 

01.0 

30.359 

71.0 

61.0 

30.347 

70.6 

68.0 

30.370 

75.0 

75.0 

30.364 

75.0 

77.0 

30.347 

75.6 

76.0 

30.347 

74.6 

_76.6 

78.0 
75.0 
73.0 
70.0 
69.0 
68.0 
•67.0 
68.0 
74.0 
76.0 
77.0 
78.0 


Maximum  at  18  hoon  •  I  28  61 
Minimum  at  2  hours  •  1  12  45 
Mean  -        -        - 1  20  48 
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HAeKETIOAL   AND  METX0B0L041CAI. 


A4JGU8T  35,  1841. 

• 

1 

1 
J  A 

Thennometen. 

o 

" 

i 

1 

§ 

1 

1 

• 

t 

If 

1 

*« 

1 

< 

*: 

< 

1 

IS 

^.  191.    #• 

O      f      ft 

Inehea. 

o 

o 

e 

• 

o    /     // 

0  00  00 

1  38  48 

30.338 

73.5 

73.5 

77.0 

MuRmom  at  18  boon  - 

1  80  18 

3  00  00 

I  34  14 

30.347 

71.0 

65.0 

74.0 

Minimum  at  14  hocin  - 

1  M  H 

4  00  00 

1  33  35 

30.347 

70.0 

63.0 

72.0 

Mean         .        -        - 

1  88  48.5 

6  00  00 

1  33  34 

30.338 

69.0 

61.0 

69.0 

• 

8  00  00 

10  Od  00 

1  31  64 

80.353 

65.0 

69.0 

66.0 

1  30  35 

30.303 

65.0 

60.0 

65.0 

. 

Noon 

1   17  45 

30.303 

69.0 

60.0 

64.0 

14  00  00 

1   17  14 

30.335 

66.5 

66.0 

; 

16  00  00 

1  34  19 

30.364 

71.0 

74.5 

70.0 

18  00  00 

1  30  13 

30.338 

73.0 

77.0 

74.0 

90  00  00 

1  39  01 

30.802 

73.0 

77.0 

75.a 

1 

83  00  00 

1  86  49 

80.280 

73.0 

75.0 

76.0 

1 

AUGUST  36,  1841. 

^ 

0  00  00 

1  24  27 

30.358 

73.0 

73.0 

76  0 

Maximnm  at  18  hooia  - 

1  89  48 

3  00  00 

1  37  26 

30.231 

69.0 

64.0 

72.0 

Minimum  at  14  howm  - 

1   17  86 

4  00  00 

1  33  31 

30.210 

68.5 

61.5 

.69.0 

Mean         .        .        . 

1  88  84.5 

6  00  00 

1  33  00 

30.187 

69.5 

62.5 

68.0 

♦ 

8  00  00 

1  81   14 

30.165 

70.0 

62.5 

68.0 

10  00  00 

1   19  59 

80.152 

70.0 

63.0 

67.0 

Noon 

1  20  40 

80. 147 

69.5 

62.5 

67.0 

• 

14  00  00 

1    17  26 

30.134 

68.5 

66.5 

68.0 

16  00  00 

I  82  28 

80.134 

68.0 

66.5 

68.0 

18  00  00 

1  39  43 

80.116 

68.0 

66.0 

69.0 

30  00  00 

1  89  34 

80.054 

6S.0 

66.0 

68.0 

33  00  00 

1  38  54 

30.003 

69.0 

65.0 

68.0 

AUGUST  37,  1841. 

0  00  00 

1  38  54 

29.977 

69.0 

65.5 

68.0 

Maximom  at  0  liova   - 

1  88  54 

3  00  00 

1  17  31 

29.977 

68.0 

66.0 

68.0 

Mxnimam  at  4  houis   - 

1  04  08 

4  00  00 

1  04  00 

29.974 

69.0 

66.0 

70.0 

Mean         .        .        . 

1   16  87 

6  00  00 

1   16  48 

29.970 

69  0 

66.0 

69.0 

8  00  00 
10  00  00 

1   14  03 
1  31   10 

29.955 
29.958 

69.0 
70*0 

66.0 
66.0 

C9.0 
69  0 

Noon 

1   15  37 

29.978 

70.0 

66  5 

69.0 

aiVAKKS. 

14  00  00 

1  22  21 

29.992 

70.0 

71.0 

70.0 

16  00  00 

1  21  55 

30.014 

71.0 

73.0 

70.0 

See  extraordinary  obterv 

atioiia. 

18  00  00 

1   26  59 

30.014 

78  0 

80.0 

74.0 

30  00  00 

1  25  36 

39.914 

74.0 

80.0 

76.0 

S3  00  00 

1  38  58 

39.914 

74.0 

78.0 

78.0 
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OBSBBItATIONS    AT    WASHINGTON — 1841. 


AUGUST  28,  1841. 

- 

^ 

1 

- 

Thennofnetan. 

ij 

•i 

i 

1 

■|1 

• 

1 

1 

1 

1 

n 

< 

A.  m.  8. 

o    r      ft 

biches. 

e 

e 

e 

0    t    ft 

0  00  00 

1  23  24 

29.914 

73.0 

75.0 

77.0 

Maximum  at  20  honn  • 

1  27  08 

S  00  00 

1  21  01 

29.985 

73.0 

73.0 

76.0 

Minimum  at  14  koun  - 

1   14  48 

4  00  00 

1  22  46 

29.985 

72.0 

71.0 

76.0 

Mean          -        -        • 

1  20  68 

6  00  0(r 

1  24  28 

80.014 

•72.0 

70.0 

75.0 

8  00  00 

I  21  30 

30.014> 

71.0 

69.0 

74.0 

10  00  00 

1  20  21 

30.003 

72.0 

68.5 

74.0 

Noon 

1  21  51 

30.058 

71.0 

69.0 

73.0 

14  00  00 

1   14  48 

30.073 

71.0 

70  0 

74.0 

16  00  00 

1   19  48 

30.103 

72.0 

72.0 

74.0 

18  00  00 

1  26  69 

30.103 

74.5 

77.0 

78.0 

to  00  00 

I  27  08 

30.085 

76.0 

79.6 

81.0 

\ 

23  00  00 

1  24  48 

30.081 

77.5 

80.6 

82.0 

AUGUST  29,  1841. 

0  00  00 

1  21  39 

30.103 

76.0 

76  0 

80.0 

Maximum  at  18  hour*  - 

1  31  54 

2  00  00 

1   17  02 

30.116 

76.0 

73.0 

78.0 

Minimum  ^12  hours  - 

I   13  35 

4  00  00 

■ 

30. 1 16 

74.0 

72.0 

76.0 

Mean          •        .        . 

1  22  44.5 

6  00  00 

1   16  16 

30.137 

73.0 

68.0 

740 

8  00  00 

1   16  59 

30.162 

72  0 

67.0 

72.0 

10  00  00 

1  26  58 

30.185 

70.0 

66.0 

71.0 

Noon 

I  18  35 

30. 159 

70.0 

66.0 

70.0 

U  00  00 

1   18  14 

30.162 

72.0 

72.0 

71.0 

16  00  00 

1  25  58 

30.191 

78  0 

80.2 

780 

18  00  00 

1  31  54 

30.180 

80.0 

83.0 

82.0 

20  00  00 

1  28  25 

30.169 

82.0 

87.0 

84.0 

• 

22  00  00 

I  22  51 

30.144 

83.0 

85.0 

85.0 

« 

AUGUST  30,  1841. 

000  00 

1  20  08 

80.182 

81.0 

81.0 

84.0 

Maximum  at  18  houn  - 

1  28  59 

9  00  00 

1  20  34 

30.132 

78.0 

76.0 

81.0 

Minimum  at  13  houn  - 

1   18  11 

400  do 

1  22  45 

30.143 

77  0 

74.0 

79.0 

Mean         .        .        • 

1  23  85 

6  00  00 

1  21  48 

30.184 

77.0 

73.0 

78.0 

8  00  OO 

1  21  22 

^.113 

77.0 

73.0 

77.0 

10  00  00 

1  23  40 

80  094 

76.0 

73.0 

76.0 

Noon 

1  18  11 

80.112 

75.0 

73.0 

76.0 

14  00  00 

t   18  19 

80. 139 

77.0 

78.5 

78.0 

16  00  OO 

1  23  14 

30.189 

80.0 

80.0 

80.0 

18  00  OO 

1  28  59 

30.125 

83.6 

83.0 

82.0 

30  00  OO 

1  28  12 

30.055 

83.0 

83.0 

8i.O 

33  00  00 

1  24  29' 

30.055 

81.5 

83.5 

86.0 

• 
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KAOirBTICAL   AND    METEOBOI.OeiCAL 


m 

AUGUST  31,  1841. 

« 

• 

1 

Thermometers. 

. 

1 

S 

CI   0 

• 

[agnetic  obser- 
vatory. 

1 

ecUnation 
merit 

i 



1 

• 

.S3 

1 

.     X 

Q 

n 

< 

< 

S 

^ 

h*  fn«  9* 

o     r      ft 

Inches. 

o 

o 

o 

^ 

9     f      ff 

0  00  00 

1   23  14 

30.036 

80.0 

79.5 

84.0 

Maximum  at  18  ham  - 

1  88  18 

2  00  00 

I  23  68 

30.036 

76.0 

71.0 

79.0 

Minimum  at  12  houra  - 

1  15  14 

4  00  00 

1  23  37 

30.036 

75.0 

71.0 

76.0 

Mean         -        -        - 

1  21  46 

n  00  00 

1  26  20 

30.017 

74.0 

70.0 

75.0 

/   • 

• 

8  00  00 

1  22  59 

30.007 

740 

69.0 

73.0 

* 

10  00  00 

1   18  69 

30.007 

72.0 

68.0 

72.0 

Noon 

1   15  14 

30.002 

72  0 

66  0 

70.0 

1 

14  00  00 

1    16  01 

30.007 

73. 0 

72.5 

74.0 

1 

16  00  00 

1  23  60 

30.014 

77.0 

77.0 

78.0 

18  00  00 

I  28  18 

30  014 

78.0 

80.0 

81.0 

SO  00  00 

1  27  22 

29  978 

79.0 

81.0 

88.0 

22  00  00 

1  28  46 

29.978 

80.0 

*  81.0 

82.0 

SEPTEMBER  1,   1841. 

0  00  00 

1   16  49 

29.956 

78  0 

77.0 

80.0 

Maximum  at  8  houn   - 

1  80  17 

2  00  00 

I  17  22 

29.956 

76.0 

72.0 

78.0 

Minimum  at  14  houn  - 

1   14  00 

4  00  00 

1  21  38 

*  29. 956 

75.0 

70  0 

75  0 

Mean          -        -        - 

1  82  06.6 

6  00  00 

1  20  33 

29.966 

73.5 

67.0 

73.0 

8  00  00 

1  30  17 

29.892 

73.0 

64.5 

70.0 

10  00  00 

1   17  60 

29.892 

72.0 

64.0 

68.0 

Noon 

1   15  03 

29.962 

72.0 

64.0 

67.0 

- 

14  00  00 

I   14  00 

29.974 

70.5 

70.0 

70.0 

• 

16  00  00 

1  26  04 

30.023 

76.0 

76.5 

77.0 

18  00  00 

1  28  28 

30.002 

77.0 

79.5 

80.0 

1 

20  00  00 

1  28  36 

29.988 

78.5 

82.0 

81.0 

22  00  00 

1  23  48 

29.988 

79.0 

83.5 

82.0 

1 
1 

SEPTEMBER  2,  1841. 

0  00  00 

1  21  06 

29.983 

77.0 

76.0 

80.0 

Maximum  at  18  houn  - 

1  ao  30 

2  00  00 

1  23  07 

29.983 

74  0 

70.0 

76,5 

Minimum  at  12  houn  - 

1   17  61 

4  00  00 

1  22  03 

29.983 

73.0 

68.0 

75.0 

Mean 

1  84  10.6 

6  00  00 

1  23  04 

29.985 

72.0 

66.0 

.  72.0 

8  00  00 

1  20  32 

29.985 

71.0 

66.0 

69.0 

10  00  00 

1   19  05 

30.607 

71.0 

65.0      69.0 

Noon 

1   17  61 

30.007 

71.0 

•66.0      69.0 

14  00  00 

1   19  09 

30.047 

73.0 

74.0      71.0 

16  00  00 

1  26  07 

80.039 

76.0 

78.0      77.0 

. 

18  00  00 

1  30  30 

30.043 

79.5 

83.0  j    81.0 

20  00  00 

1  27  06 

30.014 

82.0 

86.0      84  0 

22  00  00 

•  1  24  48 

30.002 

84.0 

87  0      86.0 

1 
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OBSBBVATIONS    AT    WASHINGTON 1841. 


8EPTEMBSR  8,  1841. 

i 

,3 

Thermometer!. 

' 

1 

a  A 

3 
1 

Mi 

• 

• 

. 

i 

§ 

1 

• 

* 

P 

PQ 

< 

< 

X 

«  * 

n»  fit*  f«. 

O       I       If 

Iruikn. 

o 

o 

o 

o     /     // 

0  00  00 

1  23  69 

29  992 

83.0 

82.0 

86.0 

Maximamat  18  hours  -  1  29*62 

2  00  00 

1   19  05 

30.023 

80.6 

66.0 

82.0 

Minimum  at  2  hours     «  1  19  0& 

4  00  00 

1  22  68 

30  032 

79.6 

72.0 

78.0 

Mean  -        -        -        -  I  24  28.6 

6  00  00 
8  00  00 

1  23  12 
1  27  60 

30.032 
30.010 

78.0 
77.0 

71.0 
68.6 

77.0 
74.0 

10  00  00 

1  22  16 

30.014 

77.0 

67.0 

73.0 

SUCABK8.* 

Noon 

1  20  17 

30.023 

77.0 

70.0 

72.0 

14  00  00 

1  20  46 

30.028 

77.0 

75,2 

76.0 

Temperature  of  the  air  at  8A.  prob- 

16 00  00 

1  24^28 

29.999 

79.5 

80.0 

80.0 

ably  noted  10»  too  high. 

18  00  00 

1  29  62 

29.992 

82.0 

86.0 

84.0 

20  00  00 

1  29  89 

29.947 

83  0 

87.0 

86.0 

« 

22  00  00 

1  26  07 

29.868 

84.0 

87,0 

88.0 

SBPTB 

.MBER 

4,  1841. 

0  00  00 

1  22  23 

29.890 

84.0 

81.0 

88.0 

* 

Maximum  at  20  hours  -  1  29  66 

2  00  00 

1  22  46 

29.890 

82.0 

77.0 

83.0 

Minimum  at  14  hours  -  1  17  47 

4  00  00 

1  21   16 

29.880 

81.0 

76.0 

82.0 

Mean  -        -        -        -  1  23  61.5 

6  00  00 

1  22  64 

29.870 

80.0 

76.0 

81.0 

8  00  00 

1  23  28 

29.868 

80.0 

74.6 

80.0 

10  00  00 

1  24  46 

29  858 

79.0 

73.0 

79.0 

Noon 

1  21  01 

29.858 

78.6 

73.0 

78,0 

14  00  00 

1   17  47 

29.858 

78.0 

78.0 

78*0 

16  00  00 

1  21  30 

29.859 

80.0 

82.0 

81.0 

18  00  00 

1  26  57 

29.825 

82.0 

86.0 

83.0 

20  00  00 

1  29  66 

29.792 

84.0 

87.6 

86.8 

22  00  00 

1  27  06 

29.803 

84.6 

87.0 

87.0 

SEPT 

BMBEl 

16,1841. 

0-00  00 

1  28  07 

29.814 

84.0 

81.6 

86.0 

Maximum  at  20  hours  -  1  28  46 

2  00  00 

1  24  03 

29.846 

81.0 

77.0 

82.0 

Minimum  at  14  hours  -  1  19  06 

4  00  00 

1  23  21 

29.860 

80.0 

74.0 

79.0 

Mean  -        -        -        -  1  23  66 

6  00  00 

1  24  06 

29.902 

79  0 

70.0 

77.0 

8  00.  00 

\  2.1  34 

29.961 

77.0 

68  0 

74.0 

10  00  00 

1  23  62 

29.950 

77.0 

65.0 

73.0 

• 

Noon 

1  21  46 

29.«47 

76.0 

66.0 

70.0 

• 

14  00  00 

1   19  06 

29.977 

74.6 

70.6 

72.0 

16  00  00 

1  21  29 

80.061 

76.5 

75.1 

77.0 

18  00  00 

1  26  61 

29.977 

78.0 

79.0 

81.0 

• 

20  00  00 

1  28  46 

29.962 

79.0 

81.0 

83.0 

22  00  00 

I  26  27 

29.962 

80.0 

82.0 

83.0 

i 
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MAONSTtCAL   AlO)    METEOROLOOICAt 


SEPTEMBER  6,  1841. 

1 

Thermometen. 

j 

II 

• 

r 

j 

1 

pq 

< 

i 

A.    fit.    8» 

o     /     // 

Inckea, 

o 

o 

o 

O      '     // 

0  00  00 

1  24  14 

89.974 

80.6 

79.0 

83.0 

MnximTim  at  80  hoan  -  1  87  65 

S  00  00 

1   21  48 

89.974 

79.0 

70.0 

78.0 

Minimum  at  14  komt  •  1  IB  64 

4  00  00/ 

1  21  48 

80.014 

78  0 

66.0 

76.0 

Mean          -        -        -  1  83  84^ 

6  00  00 

1  21  48 

30.014 

77.0 

68.0 

71.0 

■ 

8  00  X)0 

1  22  20 

30.014 

76.0 

61.0 

71.0 

* 

10  00  00 

1  21  43 

30.051 

760 

60.0 

66.0 

Noon 

1  10  47 

30.074 

76.0 

61.0 

64.0 

• 

14  00  00 

1  18  64 

30.074 

76.0 

68.0 

68.0 

16  00  00  ^ 

1  21  22 

^0.185 

77.6 

76.0 

75.0 

18  00  00 

1  26  46 

30.096 

79.0 

80.0 

80.0 

• 

80  00  00 

1  27  66 

30.074 

81.0 

82.0 

82.0 

82  00  00 

1  25  40 

30.073 

81.0 

82.0 

84.0 

SEPTEMBER  7,  1841. 

0  00  00 

1  24  11 

30.066 

80.0      75.0 

82.0 

r 

Maximum  at  80  hours  •  1  89  08 

8  00  00  ] 

1  28  39 

30.073 

78.0 

70.0 

77.0 

Minimum  at  18  boon  -  1  18  43 

4  00  00 

1  88  66 

30. 103 

75.6- 

67.0 

74.0 

Mean          -        -        -  1  S3  68.6 

6  00  00 
8  00  00 

1  82  62 
1  21  46 

30.103 
30.181 

73.0 
76.0 

65.0 
64.0 

71.0 
70.0 

10  00  00 

1  20  05 

30. 126 

76.0 

64.0 

69.0 

ftSXABSa. 

Noon 

1   18  43 

80.143 

76.0 

65.0 

69  0 

14  00  00 
16  00  00 

1  18  61 
1  21   12 

30. 147 
30.310 

74.6 
76.5 

71.6 
77.0 

70.0 
74.0 

The  barometer  ia  probably  recevdfld 
.100  inch  too  hi^  at  16^. 

18  00  00 

1  27  37 

30.193 

78.0 

81.5 

79.0 

• 

SO  00  00 

1  20  02 

30.127 

78.5 

81.6 

79.0 

88  00  00 

1  25  47 

30.133 

78.6      79.0 

81.0 

SEPTEMBER  8,  1841. 

0  00  00 

1  84  09 

80.133 

78.0 

76.0 

81.0 

Maximum  at  80  houn  -  1  87  85 

8  00  00 

1  84  17 

30.155 

77.0 

69.0 

78.0 

Minimum  at  14  hooia  -  1  19  IS 

4  00  00 

1  80  46 

80.091 

76.0 

67.0 

76.0 

Mean         -        -        -  1  88  81^ 

6  00  00 

1  21  17 

30.091 

76.0 

66.0 

74  0 

8  00  00 

1  22  60 

30.084 

75.0 

66.0 

72.0 

10  00  00 

1  21  39 

80.084 

74.0 

65.0 

70.0 

Noon 

1  80  67 

30.084 

73.0 

65.0 

70.0 

14  00  00 

1   19  18 

30.096 

7.^.0 

70.0 

72.0 

16  00  00 

1  81  48 

30.096 

75.0 

75.0 

760 

18  00  00 

1  86  80 

30.077 

76  0 

78.0 

77.0 

80  00  00 

1  87  86 

30  067 

77.0 

78.0 

79  0 

88  00  00 

1  86  30 

30.063 

77.0 

78.0 

81.0 
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OBSBBTATIQJH6   AT    WASBINOTOM — 1641. 


C  i'^*  3 


I 
I 


A«  fit.  #• 
0  00  00 
»  00  00 
4  00.00 
«  GO  00 
8  00  00 
10  00  00 

Nodli 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
20  00  00 
%%  00  00 


8EPT£MB£R  9,  1841. 


o    f 


ff 


1  88  63 
1  23  43 
1  23  13 
1  23  12 
1  23  19 
1  23  37 
1  20  67 
1  18  40 
1  21  62 
1  26  41 
1  26  47 
1  24  06 


Inehet, 
30.062 
30.081 
30.U71 
30.064 
80.^64 
30.166 
30.273 
30. 166 
30.174 
30.156 
30. 147 
80.161 


Thermometen. 


77.0 
76.6 
76.0 
73.6 
73.0 
72.0 
73.0 
73.0 
74.0 
76.0 
76.0 
76.0 


• 


76.0 
87.0 
64.8 
60.8 
60.0 
60.0 
60.0 
68.4 
71.8 
74.0 
77.3 
76.7 


81.0 
77.0 
74.0 
71.6 
70.0 
68.0 
67.0 
70.0 
73.0 
76.0 
78.6. 
80.0 


e    f 


ff 


Maximum  at  20  toaxv  -  1  26  47 
Minimum  at  14houn  -  1  18  40 
Mean      -  -  -  1  23  43,6 


8£PT£MBI:R  10«  1841. 


0  00  00 
9  00  00 
400  00 
6  00  00 
8  00  00 
10  00  00 

Noon 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
20  00  00 
22  00  OO 


1 
1 
I 


94  II 
23  48 
23  30 
1  23  06 
I  22  84 
1  22  00 
1  20  46 
1  18  38 
21  16 
26  26 
26  16 


1  24  23 


30.186 

76.0 

72.7 

79.0 

30.170 

74.0 

67.0 

75.0 

30.166 

73.0 

62.0 

72.0 

30.166 

72.0 

61.0 

69.0 

30.166 

72.0 

60.0 

680 

430.177 

72.0 

60.0 

66.0 

30.177 

73.0 

69.0 

64.0 

30.177 

72.0 

67.0 

68.0 

30.188 

78.0 

71.0 

72.0 

30. 147 

76.0 

76.3 

77.0 

30.143 

76.0 

78.0 

80.0 

30.143 

77.0 

78.0 

80.0 

Maximum  at  20  houn  -  1  26  16 
Minimum  at  14  hourt  -  1  18  38 
Mean  -        -        -  1  22  26.6 


SEPTEMBSR  U,  1841. 


0  90  00 

3  00  00 

4  00  00 
6  00  DO 
8  00  00 

10  00  OO 

Noon 
14  00  OO 
16  00  00 
18  00  00 
20  00  00 
23  00  00 


1  28  21 

1  22  20 
1  21  67 
1  21  31 
21  11 
21  11 
20  08 
19  12 
28  18 

27  37 
26  19 

28  63 

Is" 


30.112 
80.099 
.30. 103 
30.087 
30.060 
30.060 
30.072 
30.090 
30.027 
30.070 
29.966 
80.027 


76.0 
74.0 
72.5 
71.0 
70.6 
72.0 
72.0 
72.0 
73.0 
74.0 
76.0 
77.0 


72.0 
67.0 
63.6 
61.8 
60.6 
61.0 
64.0 
C8.8 
70.4 
76.5 
79.0 
81.4 


80.0 
76.0 
72.0 
70.0 
68.0 
66.0 
66.0 
67.0 
70.0 
74.0 
79.0 
82.0 


%tximum  at  18  houn 
IMQnimum  at  14  houn 
Mean 


-  1  27  37 
-1  1912 

-  1  23  24.6 
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tfAONETICAL  AND  MBTBOBOLOeiCAL 


I 

• 

SEPTEMBER  12,  1841. 

• 

8 

00 

1 

ThermometfliB. 

• 

&    e* 

». 

1 

s 

1 

1 

1 

|1 

• 

• 

fc* 

§ 

'm* 

§ 

1 

■ 

I*" 

X 

« 

n 

< 

< 

S 

A.  m*  Mt 

O      i     // 

Inches. 

o 

o 

o 

a    f     ff 

0  00  00 

1  24  03 

30.040 

77.0 

76.2 

81.0 

Maximum  at  20  Koun  -  1  28  09 

2  00  00 

1  28  31 

30.027 

75.0 

70.0 

78.0 

Minimum  at  14  houra  -  1   17  58 

4  00  00 

I  23  30 

30.052 

74.0 

67.5 

75.0 

Mean  -         -                  -   1  23  08.5 

6  00  00 
8  00  00 

1  28  00 
1  22  40 

30.062 
30.052 

73.0 
78.0 

66.6 
64.0 

72.6 
710 

■ 

10  00  00 

1  21   18 

30.062 

73  0 

64.0 

69.0 

RXMARKa. 

Noon 

1   19  14 

80.081 

73.0 

64.0 

69.0 

14  00  00 

I   17  68 

30. 103 

73.5 

73.0 

72.0 

Ri^mored  the  needle  of  the  V.  F. 

16  00  00 

1  20  32 

30. 107 

74.0 

76  0 

76.0  ' 

magnetometer  from  die  obaenratory 

18  00  00 

.   1  26  33 

30.092 

76.0 

80.0 

79.0 

after  the  obaervation  at  20^  and' 

20  00  00 

1  28  09 

30.057 

78.0 

83.0 

82.0 

xeplaoed  it  after  the  obaerratioii  at 

22  00  00 

1  24  87 

30.057 

77.6 

80.0 

88.0 

22A.     Deflection  allowed  for. 

n 

SEPTB 

IMBER  13,  184 

11. 

0  00  00 

1  23  40 

30.057 

77.0 

76.2 

82.0 

Maximum  at  .18  hours  -  I  26  4« 

2  00  00 

1  21  56 

30.066 

76.0 

71.0 

79.0 

Minimum  at  10  hours  -  1   15  32 

.4  00  00 

1   19  44 

30.053 

75.0 

68.6 

76.0 

Mean  -        -         -         -  1  21  07.5 

6  00  00 

1    16  30 

30.052 

76.0 

-66.8 

76.0 

8  00  00 

1   17  26* 

30.032 

76.0 

66.0 

72.6 

10  00  00 

1    16  32 

80.036 

76.0 

65.8 

72.0 

* 

Noon 

1  20  66 

30.052 

75  0 

66.4 

71.0 

14  00  00 

1   18  26 

30.056 

74.0 

70.6 

71.0 

16  00  00 

1  23  86 

30.073 

74.0 

73.6 

78.0 

18  00  00 

1   26  43 

30.081 

74.0 

74.5 

74.0 

• 

20  00  00 

1  24  09 

30.067 

74.0 

72.0 

76.0 

22  00  00 

1  23  33 

30.077 

74.0 

71.8 

74  0 

8BPTE 

IMBER  14,  184 

il. 

0  00  00 

1  22  68 

30.077 

73.0 

70.0 

74.0 

Maxunumat  18  hours  -  I  2»  09 

2  00  00 

1  23  26 

80.077 

72.0 

66.0 

72.0 

Minimum  at  6  houn    -  1   17  82 

4  00  00 

1  22  18 

30.117 

71  0 

63.0 

70.0 

Mean  -        -        •        -  1  28  20.6 

6  00  00 

1   17  32 

30.117 

72.0 

64.0 

70.0 

8  00  00 

1   17  58 

30.125 

73.0 

63.0 

69.0 

10  00  00 

1  28  59 

30.170 

78.0 

64.0 

67.0 

Noon 

.    1   19  60 

80.219 

71.5 

64.0 

68.0 

14  00  00 

1   19  59 

30.258 

71.0 

66.0 

68.0 

16  00  00 

1  22  21 

30.266 

71  0 

69  p 

70.0 

18  00  00 

1  29  09 

30.252 

71.5 

72.0 

74.0 

20  00  00 

1  28  36 

80.243 

72.0 

74,0 

76.0 

22  00  00 

1  28  40 

30.227 

72.6 

74.0 

78.0 

- 
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OBSKRVATIONS  AT  WASHINGTON — 1841. 


SEPTEMBER  15,  1841. 

m 

1 

ThermomeCen. 

1 

■  p^ 

1 

• 

i 

1 

9  t 
fi      - 

m 

1 

agneticobi 
vatory. 

. 

i 

M 

I 

1 

• 

.a 

} 

S 

« 

A 

< 

< 

S 

n»  fll>    '• 

o     /     // 

jbuhea. 

o 

o 

o 

O       f       ff 

0  00  00 

1  23  02 

30.227 

72.5 

77.0 

Maj^um  at  18  hoiin 
Minimnm  -at  14  houra 

-  1  27  09 

S  00  00 

1  23  16 

30.226 

72.5 

72.0 

-  I  20  26 

4  00  00 

1  21  54 

30.258 

72.0 

57.0 

6a  0 

Mean  - 

-  1  23  47.5 

6  00  00 

1  22  58 

80.258 

68.0 

52.5 

64.0 

6  00  00 

1  23  21 

30.273 

69.0 

51.0 

60.0 

10  00  00 

I  22  54 

30.273 

70.0 

50.0 

58.0 

Nmb 

1  20  27 

80.325 

70.0 

48.5 

55.0 

- 

14  00  00 

1  20  26 

30.347 

70.0 

59.5 

59  0 

16  00  00 

1  23  04 

30.851 

70.0 

66.8 

68.0 

18  00  00 

1  27  09 

30.388 

71.0 

71  8 

73.0 

, 

^  00  00 

1  26  13 

30.303 

72.0 

73.6 

74.0 

• 

23  00  00 

1  23  30 

30.316 

73.0 

74.0 

76.0 

• 

SEPTEMBER  16,  18^ 

iU 

0  00  00 

1  23  35 

30.316 

74.0 

67.4 

76.0 

Maximum  at  18  hours 

.  1  27  25 

2  00  00 

1  22  45^ 

30.316 

73.0 

63.6 

72.0 

Minimum  at  14  houra 

-  1    19  34 

4  00  00 

1  23  08 

30.298 

70.0 

58.6 

69.0 

Mean  -        -        - 

.  1  23  29.5 

6  00  00 

1   22  46 

30.219 

67.6 

56.2 

67.0 

8  00  00 

1  24  00 

30.219 

69.5 

55.0 

65.0 

10  00  00 

1  23  42 

30.231 

69.0 

52.0 

62.0 

Noon 

.1  20  36 

30.310 

70.0 

54.0 

60.0 

14  00  00 

1   19  34 

30.840 

69.5 

60.0 

61.0 

16  00  00 

1  23  18 

30.347 

70.0 

71.0 

65.0 

16  00  00 

1  27  25 

30.329 

70.0 

74.0 

69.0 

20  00  00 

1  26  14 

30.297 

71.0 

7a  0 

70.0 

/ 

22  00  00 

1  24  22  ^ 

30.290 

71^0 

70.0 

• 

71.0 

« 

SEPTEMBER  17,  184 

11. 

/ 

0  00  00 

I   22  52 

30.279 

70.0 

66.0 

70.0 

Maximum  at  18  houra 

-   1  28  58 

2  00  00 

I   19  07 

30.240 

70.0 

63.5 

69.0 

Minimum  at  4  hours 

-  1    12  23 

4  00  00 

1   12  23 

30.245 

69.0 

61.4 

67.5 

Mean  -        -         - 

.,1  20  iO.5 

6  no  00 

1  20  59 

30.201 

69.0 

60.0 

66.0 

8  00  00 

1  23  21 

30.189 

69.0 

59.2 

66.0 

« 

10  00  00 

1  21   34 

30. 187 

69.0 

58.4 

66.0 

Noon 

1  20  37 

30.187 

69.0 

57.8 

63.5 

14  00  00 

1    19  56 

30.187 

69.0 

57.4 

63.0 

':  16  00  00 

1   23  39 

30. 174 

68.0 

56.0 

62.0 

1 

18  00  00 

1   28  58 

30.116 

68.0 

58.0 

61.0 

20  00  00 

1  27  19 

30.090 

68.0 

57.0 

61.0 

22  00  00 

1  24  32 

30.072 

67.0 

56.5 

61.0 

* 
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MASRBTICAL   AND   MCtEOHOLOOtCAZ. 


j 

SEPTIIMBER  18,  1841. 

I 

1 
it 

c 

1 

Therxnomeien. 

• 

1 

• 

« 

AtUched. 

■ 

< 

li 

h»  tn»  s. 

O       f       ft 

Inches. 

0 

o 

o 

O       /       // 

0  00  00 

1  31  04 

30.072 

67.0 

56.0 

60.0 

Maximum  at  20  faoan  - 

I  29  38 

S  00  00 

1  22  81 

80.072 

68.5 

56.0 

59.0 

MiniTTiiim  at  14  houn  ~ 

1   16  44 

4  00  00 

1  21  28 

30.081 

69.0 

56.0 

58.0 

Mean  -        -        -        - 

1  33  11 

6  00  00 

1  22  48 

30.081 

69.0      56.0 

59.0 

* 

8  00  00 

1  22  89 

80.081 

69.0      55.0 

'58.0 

1 

1 

10  00  00 

1  24  26 

30.081 

69.0 

54.0 

57.0 

1 

Noon 

1   18  1» 

80.134 

68.0 

53.0 

56.0 

; 

14  00  00 

1   16  44 

30.134 

69.0 

60.0 

58.0 

16  00  00 

1  22  68 

30.134 

67.5 

64.0 

58.0 

1 

18  00  00 

1  29  18 

80.134 

68.5 

71.0 

70.0 

1 

to  00  00 

1  29  88 

80.099 

69.5 

74.0 

74.0 

SS  00  00 

1  26  08 

30.108 

70.0 

74.0 

_  _            ^_  _ 

74.0 

i 

— 

SEPTEMBER  19,  18^ 

[\. 

• 

1 

0  00  00 

1  28  46 

80.094 

70.0 

69.0 

74.0 

Maximam  at  18  boars  - 

1  29  84     : 

3  00  00 

1   16  U 

80.108 

69.0 

64.0 

72.0 

Minimum  at  2  houn     - 

1   16  tl     ' 

4  00  00 

1  22  21 

30.134 

69.0 

62.0 

69.0 

Mean  -        -        -        - 

1  22  52.5 

6  00  00 

1  22.25 

80.125 

69.0 

60.0 

69.0 

1 

8  00  00 

1  22  21 

80.112 

69.0 

58  0 

66.0 

10  00  00 

1  20  46 

30.152 

70.0 

56.0 

64.0 

1 

Noon 

1   19  20 

80.182 

70.0 

56.0 

64.0 

« 

1 

14  00  00 

I  16  42 

80.280 

70.0 

62.0 

67.0 

16  00  00 

1  21  83 

30.2S1 

70.0 

66.4 

69.0 

1 

18  00  00 

1  29  84 

80.201 

71.0 

70.0 

71  0 

i 

90  00  00 

1  28  42 

30.165 

72.0 

72.8 

75.0 

33  00  00 

1  25  45 

30.156 

78.0 

73.0 

76.0 

HEPTEMBER  20,  18^ 

II. 

1 

0  00  00 

1  24  08 

80.156 

73.0 

66.8 

74.6 

Maximum  at  20  hours  - 

!  27  51 

S  00  00 

1  28  00 

80.156 

70.5 

63.0 

73.0 

Minimum  at  14  hours  - 

1    16  42 

4  00  00 

I  28  15 

80.099 

70.0 

58.0 

69.0 

Mean-        -        -        - 

1  22  16.5 

6  00  00 

30.094 

70.0 

57.0 

68.0 

» 

8  00  00 

1  27  15 

80.072 

70.0 

56.0 

66.0 

10  00  00 

1  28  27 

30.099 

70.0 

67.0 

64.0 

No<m 

I  20  50 

30. 134 

69.0 

59.0 

63.0 

14  00  00 

1   16  42 

30.161 

70.0 

64.0 

64.0 

16  00  00 

1  21  48 

80.214 

69.5 

69.0 

66.0 

18  00  00 

1  27  10 

80.102 

70.0 

74  0 

6S.0 

I 

30  00  00 

1  27  51 

80.161 

71.0 

73.0 

72.0 

' 

3S  00  00 

1  25  57 

30.152 

.  78.0 

75.0 

76.0 

• 
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OB6EBVATIOK8  AT  WASHINGTON — 1641 


«SPTEMB£R21,  1841. 

• 

i  from  true 
dian. 

ThiTmonietara. 

' 

■ 

g 

1 

- 

• 

1 

• 

• 

•li 

1 

t 

PQ 

< 

■ 

1 

A%    !?!•    S' 

o     /     // 

Ltche8. 

o 

o 

0 

0  .    /      // 

0  00  00 

1  33  38 

80.165 

71  0 

70.0 

75.0 

Maximum  at  1 8  hours  • 

■  1  27  47 

2  00  00 

I  30  36 

80.165 

71.0 

66.0 

73.0 

Minimum  at  14  hours  • 

-  119  65 

4  00  00 

1  38  38 

30. 156 

70.5 

63.0 

70.0 

Mean  -        -        . 

-  1  28  51 

0  00  00 

1  32  47 

30.143 

70.0 

60.0 

68.0 

8  00  00 

1  34  07 

80.148 

70.0 

58.4 

66.5 

• 

t 

10  00  00 

I  33  40 

30.161 

70.0 

57.2 

65.0 

Noon 

1  30  63 

80.153 

69.5 

67.0 

64.0 

14  00  00 

1   19  56 

30. 170 

69.5 

61.2 

64.0 

16  00  00' 

1  38  17 

30.116 

70.5 

68.4 

68.0 

18  00  00 

1  37  47 

30.094 

73.0 

73.4 

73.0 

SO  00  00 

1  36  50 

^.077 

78.0 

76.4 

76.0 

23  00  00 

1  34  48 

30.082 

78.0 

74.4 

7.6.0 

I 

SEPTEMBER  22,  1841. 

m 

0  00  00 

1  23  48 

80.083 

73.0 

67.3 

74.0 

Maximum  at  30  hours 

-  1  27  44 

3  00  00 

1  31  31 

80.019 

70.0 

64.4 

74.0 

Minimum  at  13  hours 

-  1  21   17 

4  00  00 

1  33  10 

39.045 

68.5 

63.0 

70  0 

Mean  ... 

-  1  24  305 

6  00  00 

1  33  03 

30.033 

68.0 

62.0 

69  0 

8  00  00 

1  33  30 

30.001 

68.0 

62.0 

68.0 

10  00  00 

1  21  81 

30.001 

69.0 

61.5 

67.0 

■ 

Noon 

1  31   17 

30.014 

68.0 

61.0 

66.0 

14  00  00 

i  23  12 

30.001 

68.0 

66.0 

66.0 

16  00  00 

I  36  17 

29.970 

68.5 

70.0 

68.0 

18  00  00 

1  26  88 

29.939 

69.0 

69.0 

68.0 

30  00  00 

1  27  44 

29.899 

69.5 

72.0 

70.0 

32  00  00 

1  21  27 

29.881 

70.0 

71.5 

70.0 

SEPTEMBER  28,  1841. 

0  00  00 

1  24  99 

2U.863 

70.0 

67.0 

73.0 

Maximum  at  30  hours 

.  1  25  01 

3  00  00 

1  23  41 

29.850 

69.0 

64.6 

70.0 

Minimum  at  14  hours 

•  1  20  19 

4  00  00 

1  28  38 

29.879 

69.0 

63.8 

70.0 

Mean  - 

-  1  23  40 

6  00  00 

1  21  37 

29.859 

67.0 

61.0 

70.0 

8  00  00 

1  21  23 

29.840 

66.0 

61.0 

70.0 

10  00  00 

1  33  39 

29.830 

67.0 

61.8 

70.0 

Noon 

1  21  J07 

29.736 

68.0 

64.0 

74.0 

- 

14  00  00 

I  20  19 

29.736 

69.0 

68.4 

74.0 

16  00  00 

1  21  27 

39.796 

69.0 

73.5 

73.0 

18  00  00 

1  23  35 

39.796 

72  0 

77.5 

76.0 

20  00  00 

1  25  01 

29.783 

75.0 

79.0 

75.0 

23  00  00 

1  24  48 

29.786 

76.0 

79.0 

81.0 

— 

' 
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MAONSTIGAL    AND   MKTEOROI.OOICAI. 


SEPTEMBERS*,  184 1.. 


0  00  00 

3  00  00 

4  00  00 
6  00  00 
8  00  00 

10  00  00 

Noon 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
30  00  00 
23  00  00 


•1 


I 
I 


0  f     ff 

1  34  30 
1  33  33 
1  34  11 
1  33  13 
1  21  39 
I  30  46 
1  19  06 
1  18  33 
1  30  03 
1  33  11 
1  38  30 
1  30  46 


Inches. 
39.805 
29.811 
39.807 
39.807 
29.716 
39.735 
39.778 
39.839 
39.839 
39.815 
39.760 
39.708 


Thormometera. 


74.0 
73.0 
73.0 
73.0 
73.0 
73.0 
73.0 
73.0 
74.0 
74.0 
75.0 
75.0 


< 


76.0 

70.0 

69.0 

67.0 

67.0 

69.0 

69.5 

70.0, 

74.0 

77.0 

78.6 

76,8 


I 


I 


77.0 
76.0 
74.0 
740 
73.0 
73.0 
78.0 
73.0 
78.0 
75.0 
76.0 
77.0 


// 


Maximum  at  83  hours 
Minimum  at  14  Koun 
Mean 


1  SO  46 
1  18  33 
1  34  38.5 


mSMABKI . 


At  30A.  15m.,  removed  the  V.  F. 
needle  from  tiie  obeenratoiy.  Re- 
placed it  at  33A.  15m.  Defleetioa 
allowed. 


■^•evr 


SEPTEMBER  35,  1841. 


0  00  00 

3  00  00 

4  00  00 
6  00  00 
8  00  00 

10  00  00 

Noon 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
30  00  00 
33  00  00 


29  56 

29.695 

87  34 

29.695 

13  18 

29.738 

18  34 

29.714 

11  51 

29.681 

07  48 

29.681 

17  49 

29.681 

33  08 

29.703 

24  13 

29.748 

36  32 

29.767 

26  07 

29.849 

74.0 
74.0 
740 
74.0 
73.5 
72.5 
72.5 
71.0 

70.5 
71.0 
73.0 


71.6 

76.0 

70.6 

76.0 

70.5 

74  0 

76.6 

76.0 

69.0 

76.5 

65.0 

71.6 

63.0 

70.0 

65.0 

69  0 

68.5 

73.5 

70.0 

74.0 

69.4 

76.0 

Maximum  at  30  hours  -  1  36  33 
Minimum  at  10  houxs  -  1  07  48 
Mean  -        -        >  1  33   10 


SEPTEMBER  26,   1841. 


0  00  00 
2  00  00 
4  00  00 
6  00  00 
8  00  00 
10  00  00 

Noon 
14^^00  00 
16  00  00 
18  00  00 
20  00  00 
32  00  00 


1  29  15 

1  08  .54 

1  34  55 

1  15  24 

1  28  35 

1  19  45 

1  29  42 

1  22  30 

1  28  48 

1  38  59 

1  35  14 

1  25  14 


39.836 

73.0 

70.0 

73.0 

29.836 

70.0 

68.5 

71.0 

29.885 

69.0 

55.4 

68.0 

29.889 

69.0 

53.4 

68.0 

29.894 

71.0 

50.4 

58.0 

29.894 

71.0 

49.6 

5S.0 

29.867 

70.0 

48.0 

56.0 

29.859 

63.0 

54.4 

57.0 

29.863 

65.0 

60.0 

60.0 

29.846 

68.0 

67.0 

68.0 

29.849 

70.0 

71.0 

71.0 

29.863 

73.0 

74.0 

74.0 

Maximum  at  4  houfs  -  I  84  55 
Minimum  at  8  houn  -  1  08  54 
Moan  •         -        -  1  81  54.5 


RSMAKKS. 


A  1/i.  13  m.,  an  auroral  arch  extend- 
ing from  N.  E.  to  N.  W.  by  W. 
Altitude  at  \h.  30m. -^18^.  At 
2A.  dOm.,  it  was  entirely  obsonred 
in  the  moonEgfai. 
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OBSERVATIONS    AT   WASHINOTON — ^^1841 


SEPTEMBER  27,  1841. 


I 

a 

I 


•a 


0  00  00 
2  00  00 
4  00  00 
6  00  00 
8  00  00 
10  00  00 

Noon 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
20  00  00 
22  00  00 


// 


23  26 
19  28 


1  28  47 

1  20  42 

1  28  31 

1  27  19 

1  19  14 

1  26  37 


I  22  66 


• 

i 

Thermometers. 

< 

i 

• 

Inchea. 
29.897 
29.903 
30.023 
30.057 
30.067 
30.067 
30.089 
30.169 
30.180 
30.143 
30.126 
30.094 

o 

72.0 
71.0 
71.0 
70.0 
68.5 
67.0 
66.0 
67.0 
66.0 
68.6 
69.0 
70.0 

o 

74.0 
64.0 
63.0 
58.6 
64.5 
61.0 
49.0 
56.5 
64.0 
67.0 
70.0 
73.0 

o 

70.0 
71.0 
68.0 
6^.0 
62.0 
60.0 
57.0 
59.0 
64.0 
73.0 
74.0 
74.0 

o     / 


// 


Maximum  at 
Minimum  at 
Mean 


hours  - 
hours  - 


BKMABKS. 


At  16,  18,  and  20A.,  examining  the 
adjustments  of  the  declinometer. 


SEPTEMBER  28,  1841. 


0  00  00 
2  00  00 
4  00  00 
6  00  00 
8  00  00 
10  00  00 

Noon 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
20  00  00 
22  00  00 


1  22  28 
1  22  24 
23  08 

21  12 

22  51 
22  61 
28  32 
19  32 
28  37 
27  42 


1  28  60 
1  24  62 


80.063 

70.0 

66.0 

73.0 

30.078 

69.6 

66.0 

70.0 

30.086 

68.0 

60.5 

68.0 

30.066 

70.0 

60.0 

66.0 

30.023 

69.0 

60.0 

64.0 

80.018 

69.0 

59.0 

64.0 

30.014 

69.0 

63.0 

66.0 

J0.014 

70.0 

63.0 

67.0 

80.018 

71.0 

74.0 

72.0 

30.007 

73.0 

79.0 

77.0 

30.008 

74.0 

80.4 

79.0 

29.916 

74.0 

78.0 

79.0 

Maximum  at  20  hours  -  1  28  50 
Minimum  st  14  hours  -  1  19  32 
Mean  -        -        -  1  24  11 


SEPTEMBER  29,  1841. 


0  00  00 
2  00  00 
4  00  00 
6  00  00 
8  00  00 
10  00  00 

Noon 
14  00  00* 
16  00  00 
18  00  00 
20  00  00 
22  00  00 


I 


1  24  62 

1  21  18 

1  23  48 

1  20  10 

1  17  24 

1  22  04 

1  19  30 

1  18  62 

1  27  86 

1  28  86 

1  28  16 

1  24  89 


29.896 

73.5 

74.0 

78.0 

29.891 

78.0 

71.4 

76.0 

29.891 

78.0 

70.0 

74.0 

29.891 

73.0 

69.0 

74.0 

29.891 

73.0 

69.0 

73.0 

29.886 

73.0 

67.0 

72.0 

29.890 

73.0 

67.0 

72.0 

29.890 

72.5 

69.0 

71.0 

29.849 

73.0 

73.6 

72.0 

29.827 

74.0 

76.3 

76.0 

29.812 

76.0 

79.2 

80.0 

29.778 

76.5 

78.0 

80.0 

Maximum  at  18  hours 
Minimum  at  8  hours 
Mean 


1  28  36 
1  17  24 
1  22  69.6 
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MAOManOAI.  AVD  KSTBOKOJbOCUeXI. 


SEPTEMBER  30»  1841, 

• 

1 

1 

g| 

■ 

Tbennonieten. 

% 

• 

i 

1 

1 

§ 

1 

Air. 

\ 

s 

& 

a  • 

< 

X 

9     1     ft 

Indvn. 

o 

o 

o 

o    1    It 

0  00  00 

1  88  00 

89.788 

78.6 

64.3 

79.0 

Maximum  at  18  hoon  - 

.  1  8»  83 

8  00  00 

1  88  88 

89.803 

73.0 

61.4 

74.0 

Minimum  at  4  houra    - 

.  I   15  21 

4  00  00 

1  16  31 

39.869 

78.0 

61.0 

70.0 

Maan          -        -        ■ 

. 1  81  67 

6  00  00 

1   19  80 

89.8N6 

72.0 

60.0 

67.0 

m 

8  00  00 

1  88  86 

39.886 

72.0 

59.0 

660 

10  00  00 

1  88  59 

89.866 

71.0 

56.0 

64.0 

Noon 

1  20  48 

39.939 

71.0 

54.0 

62.0 

. 

14  00  00 

1  18  23 

89.971 

70.6 

56.0 

63.0 

16  00  00 

1  22  03 

89.957 

69.0 

61.5 

64.0 

18  00  00 

1  88  88 

39.0S4 

J69.0 

69.5 

67.0 

SO  00  00 

1  27  41 

29.984 

68.6 

64.0 

67.0 

89  00  00 

1  34^04 

89.971 

69.0 

62.5 

66.0 

% 

OCTOBER  1,  1841. 

0  00  00 

1   19  84 

80.080 

68.6 

58.0 

66.0 

Maximum  at  18  houra  < 

.  i  87  08 

^  00  00 

1  14  14 

30.030 

68.0 

63.4 

60.0 

Minimum  at  2  houia  - 

1  14  14 

4  00  00 

1  28  31 

30. 1 14 

68.6 

A.2 

68.0 

Mean 

-  1  80  38 

6  00  OO 

\  33  81 

80.121 

66.5 

48.4 

66.0 

8  00  00 

1  38  38 

80  131 

69.0 

46.0 

64.0 

10  00  00 

1  82  48 

30.149 

69.0 

44.0 

62.0 

Noon 

I  32  12 

80.179 

67.0 

43.0 

60  0 

14  00  00 

1  19  09 

80.206 

67.0 

48.2 

58.0 

16  00  00 

1  83  81 

80.238 

66.0 

65.0 

56.0 

18  00  00 

1  27  02 

80.228 

65.0 

59.0 

60  0 

80  00  00 

1  26  16 

80.233 

66.0 

61.6 

63.0 

• 

88  00  00 

1  84  45 

80.261 

67.0 

62.6 

66.0 

• 

OCTOBER  %i  1841. 

• 

0  00  00 

1  88  49 

B0.251 

67.0 

56.0 

64.0 

Maximum  at  80  houra  • 

-1  88  01 

8  00  00 

1  83  16 

80.282 

66.0 

49.0 

.59.0 

Minimum  at  14  honn  • 

.  1  80  11     . 

4  00  00 

1  34  07 

30  282 

67.5 

47.5 

56.0 

Mean 

-1  84  06 

6  00  00 

1  25  04 

80.282 

67,0 

47.0 

64.0 

8  00  00 

1  22  82 

80.282 

65.0 

47.0 

64.0 

10  00  00 

1  22  27 

30.291 

65.0 

46.0 

64.0 

Noon 

1  22  82 

80.291 

65.0 

46.0 

59.0 

t 

14  00  00 

1  80  11 

80.291 

65.0 

49.0 

56.0 

• 

16  00  00 

30  862 

65.0 

66.6 

56.0 

18  00  00 

1  87  63 

80.304 

66.0 

58.0 

59.0 

80  00  00 

1  28  01 

30.273 

66.0 

58.0 

600 

88  00  00 

1  85  87 

80.829 

66.0 

56.0 

59.0 
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OB^EBVATIONS  AT  WASHINOTOK 1841. 


OCTOBERS,  1841. 

1 

s 

Thermometen. 

nation  from  i 
meridian. 

1 

J 

• 

-i 

1 

1 

1 

1 

• 

.S3 

1 

■ 

s 

^    . 

PQ 

< 

< 

% 

. 

A.  fn>  tf. 

o      t      ft 

Inched, 

0 

o 

0 

o     /     // 

0  00  00 

1  24  35 

30.234 

66.5 

52.0 

57.0 

Maximum  at  20  hours  -  1  27  35 

2  00  00 

1  23  56 

30.251 

67  0 

49.0 

55.0 

Minimum  at  14  hours  -  I   18  34 

4  00  00 

1   19  22 

30.157 

65.0 

47.0 

5.3.0 

Mean*        -        -        -  1  23  04.5 

6  00  00 
8  00  00 

1  24  59 
1  22  52 

30.166 
30.130 

64.5 
65.0 

46.0 
44  0 

52.0 
50.0 ' 

10  00  00 

1  22   19 

30.060 

64.0 

45.0 

49.0 

RSHLARIU. 

Noon 

1  20  50 

30  084 

64.5 

44.0 

49.0 

14  00  00 

1   18  34 

30.084 

63.5 

44.0 

49.0 

Observation  at  OA.  somewhat  doubt- 

16 00  00 

1  21  56 

30.064 

64.0 

43.6 

48.0 

ful,  from  agitation  of  the  needle. 

18  00  00 

1  27  U) 

30.042 

62.5 

44.0 

48.0 

20  00  00 

1  27  35 

30.0i7 

62.0 

44.0 

48.0 

22  00  00 

1  25  29 

30.037 

62.0 

44  0 

48.0 

m 

OCTOBER  4,  1841. 

0  00  00 

1  24  29 

30.068 

62.0 

43  6 

48.0     Maximum  at  20  honra  -  1  28  42 

%  00  00 

1  24  28 

30  130 

62.5 

43.5 

47.0 

Minimum  at  8  hours     -  1   16  21 

4  00  00 

1    19  34 

30.130 

62.0 

43.0 

46.0 

Mean  -        -        -        -  1  22  3^1.5 

6  00  00 

1  22  20 

30.130 

62.5 

42.0 

45.0 

% 

8  00  00 

1   16  21 

30.121 

63  0 

40.0 

44.0 

10  00  00 

1  22  1-1 

30. 100 

63.0 

41.0 

45.0 

• 

Noon 

1  20  56 

30.159 

62.0 

42  0 

45  0 

14  00  00 

1  20  01 

HO.  221 

60.5 

44.0 

47.0 

16  00  00 

1  23  27 

30.151 

ao.o 

49.0 

51.0 

J8  00  00 

I   28  20 

30.157 

6U.0 

54.0 

54  0 

20  00  00 

1  28  42 

3).  138 

60.0 

56.0 

57  0 

X2  00  00 

1  25  21 

30.184 

62.0 

47.5 

58  0 

■ 

OCTOBER  5,  1841. 

0  00  00 

1  24  12 

30.184 

62  0 

53.0 

58.0 

Maximum  at  20  hours  «  1  27  35 

2  0  1  00 

1  23  32 

30  181 

62.0 

45.8 

54.0 

Minimum  at  14  hours  -  I  20   15 

4  00  00 

1  23  48 

30  202 

62.0 

4.V6 

51.0 

Mean  -        -        -         •  1  23  55 

6  00  00 

I  23  54 

30.211 

62.0 

43  5 

50.0 

8  01)  00 

1  23  03 

30.210 

62.0 

41  0 

47.0 

10  00  00 

1  23  08 

30.223 

01.5 

:h8.0 

.  4.V0 

Noon 

1  21  60 

30.2:36 

61.0 

39.0 

41.0 

14  no  00 

1  20  15 

30.248 

60.0 

45.0      48.0 

16  00  00 

1  21   36 

30.282 

'30.0 

51  5 

.50.0 

18  00  00 

1  25  4'» 

.  30.2 16 

60  0 

55.0 

55  0 

20  00  00 

1  27  35 

30.219 

60.5 

57.0 

58  0 

22  00  00 

1  26  35 

30.219 

61.5 

58.0       60.0 

80 
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MAONGTICAL    AND    MSTE0R0L06ICAL 


OCTOBER  6,  1841. 

1 

1 

\ 

Thennometerr. 

9^ 

A 

f 

lation  frc 
meridlai 

• 

# 

1 

f 

1 

1 

.i: 

^ 

« 

« 

< 

< 

^ 

h%      film      Sm 

O       f       ff 

Inches, 

o 

o 

o, 

O       f       If 

0  00  00 

I  24  12* 

30.219 

61.5 

55.0 

58.0 

Maximum  at  20  houn  - 

1  29  45 

8  00  00 

1   19  31 

30.211 

61.5 

47.0 

55.0 

Minimum  at  10  houn  - 

1   16  16 

4  00  00 

1  23  16 

30.211 

61.0 

44.0 

52.0 

Mean  -        -        -        - 

1  23  00.5 

6  00  00 

1  23  42 

80.211 

61.0 

44.0 

50.0 

8  00  00 

1  22  49 

30.211 

61.0 

43.0 

50.0 

10  00  00 

1   16  16 

30.207 

60.5 

42.0 

48.0 

Noon 

1   18  to 

30.222 

59.0 

40.0 

46.0 

14  00  00 

1  20  14 

80.226 

60.0 

45.0 

50.0 

16  00  00 

1  24  06 

30.273 

58.0 

53.0 

63.0 

18  00  00 

1  26  49 

30.202 

58.0 

56.3 

57.0 

20  00  00 

1  29  46 

30.207 

59.0 

59.0 

60.0 

22  00  00 

1  27  35 

30.207 

60.5 

59.0 

61.0 

OCTOBER  7 

,  1841. 

0  00  00 

1  24  10 

30.193 

59.5 

53.0 

60.0 

Maximum  at  22  houn  - 

I  24  44 

2  00  00 

1  22  37 

30.193 

60.5 

45.5 

56.0 

Minimum  at  14  houn   - 

1  20  59 

4  00  00 

1  23  06 

30.206 

63.0 

44.0 

52.0 

Mean  .... 

1  22  51.5 

6  00  00 

^S3  06 

30.206 

63.0 

42.0 

50.0 

8  00  00 

1  23  06 

30.206 

63.0 

39.0 

48.0 

10  00  00 

121  04 

30.184 

63.0 

37.5 

46.0 

Noon 

1  23  18 

30. 184 

61.0 

35.5 

44.0 

14  00  00 

1  20  69 

30.184 

60.5 

44.0 

46.0 

16  00  00 

1  22  46 

80.117 

63.0 

53.6 

51.0 

18  00  00 

1  24  35 

30.045 

63.0 

63.5 

58.0 

20  00  00 

1  23  56 

30.006 

64.0 

66.4 

62.0 

22  00  00 

1  24  44 

29.979 

64.0 

68.0 

64.0 

OCTOBER  8 

,  1841. 

I 

0  00  00 

1  23  09 

29.961 

65.0 

59.0 

62.0 

Maximum  at  22  houn  - 

I  29  26 

2  00  00 

1  24  07 

29.961 

66  0 

57.0 

62.0 

Minimum  at  14  houn  - 

1  20  44 

4  00  00 

1  23  32 

29.961 

66.0 

55.0 

60.0 

Mean .        -        -        . 

1  25  04.5 

6  00  00 

1  22  21 

29.989 

66.0 

53.0 

59.0 

8  00  00 

1  21  29 

29.989 

65.0 

52.0 

57.0 

• 

10  00  00 

1  22  54 

29.989 

65.0 

53.0 

57.0 

\ 

Noon 

1  21  22 

29.999 

65.0 

57.0 

14  00  00 

1  20  44 

29.989 

64.0 

54.0 

57.0 

^ 

16  00  00 

1  22  12 

29.906 

64.8 

57.0 

58.0 

18  00  00 

1  25  37 

29.879 

65.0 

59.0 

58.0 

• 

20  00  60 

1  27  49 

29.857 

65.0 

60.0 

58.0 

• 

22  00  00 

1  29  25 

29.863 

65.0 

60.0 

60.0 

1 
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OSSBRVATIONS    AT    WASHINGTON — 1841. 


■ 

UOTOBEB  0,  1841. 

• 

1 

Thomonietein. 

4 

1 

0 

■ 

4 

i 

• 

• 

obaer- 

r. 

1 

«  § 

•| 

. 

if 

^                                                                 ^ 

Mean 

1 

m 

< 

i 

hm    fUm      9* 

O      f        /f 

Jhehe$. 

o 

o 

o 

o    /     // 

0  O0OO 

1  30  86 

29.863 

64.0 

60.0 

60.0 

Maximum  at  18  hours  • 

I  26  50 

8  00  00 

1  33  60 

29.863 

64.0 

66.0 

68.0 

Minimum  at  0  hours    - 

•  I  20  36 

4  00  00 

1  24  18 

29.917 

64.0 

53.0 

57.0 

Mean 

-  1  83  43 

6  00  00 

1  84  26 

29.917 

63.6 

51.0 

56.0 

8  00  00 

1  84' 60 

29.930 

64.5 

49.0 

54.0 

10  00  00 

1  22  87 

29.960 

66.0 

48.0 

54.0 

Noon 

1   21  47 

80.008 

66.0 

46.0 

52.0 

U  00  00 

1  21  88 

80.013 

65.0 

50.0 

54.0 

16  00  00 

1  28  00 

80,060 

64.0 

61.5 

57.0 

18  00  00 

1  26  60 

30.038 

64.0 

64.0 

6S.0 

20  00  00. 

1  86  28 

80.016 

66.0 

65.0 

65.0 

3S  00  00 

1  20  66 

80.038 

66.0 

66.5 

67.0  1 

- 

OCTOBSB  10,  1841. 

0  00  00 

1  83  11 

3a  061 

67.0 

6K0 

65.0 

Maximum  at  80  hours  - 

1  27  28 

%  00/00 

1  81  48 

30.064 

66.0 

52.0 

62.0 

Minimum  at  16  houn  - 

1  20  26 

4  QO  OO 

1  81  66. 

30.078 

66.0 

49.0 

5ao 

Mean          .        .        . 

1  23  54.5 

6  00  00 

1  24  11 

30.078 

66.0 

47.0 

56.0 

8  00  00 

1  82  60 

30.119 

65.0 

42.0 

52.0 

I 

10  00  00 

1  24  69 

30.188 

64.0 

44.0 

50.0 

Noon 

1  24  69 

30.173 

64.0 

42.0 

48.0 

14  00  00 

1  21  22 

30.846 

63.0 

45.0 

54.0 

16  00  00 

1  20  26 

30.317 

64.6 

66.0 

56.0 

18  00  00 

1  26  19 

80.308 

66.0 

58.0 

61.0 

30  00  00 

1  27  23 

30.860 

66.0 

61.0 

64.0 

• 

8S  00  00 

1  26  22 

30.846 

66.0 

61.0 

65.0 

• 

OCTOBER  U,  I84L 

0  00  00 

1  28  44 

30.846 

66.0 

57.0 

64;0 

Maximnm  at  18  faoufs  - 

1   27  08 

8  00  00 

1   19  60 

30.846 

65.0 

48.0 

58.0 

Minimum  at  2  houra    - 

1   19  50 

4  00  00 

1  22  68 

30.266 

66.6 

44.0 

54.0 

Mean          ... 

1  28  26.5 

BiK)  00 

1  21   It 

30.237 

65.5 

48.0 

52.0 

8  00  00 

1  26  21 

30.237 

64.5 

41.5 

50.0 

10  00  00 

1  22  88 

30.237 

64.5 

41.0 

48.0 

Noon 

1  22  67 

30.237 

64.5 

40.0 

46.0 

14  00*00 

1  21  02 

30.246 

63.5 

47.0 

47.0 

16  00  00 

1  23  13 

30.184 

63.5 

57.5 

52.0 

18  00  00 

1  27  03* 

30. 189 

65.0 

62.8 

58.0 

20  00  00 

1  26  39 

30.101 

66.0 

67.5 

62.0 

• 

28  00  00 

1  24  61 

30.073 

65.5 

06.0 

64.0 

» 

• 
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MAGHETICAL   AVD   METEOROLOOICAI. 


' 

OCTOBER  12,  1841. 

1 

o 
1 

1 

* 

edination  from  true 
meridian. 

arometer. 

ft 

1 
• 

• 

1 

* 

.£3 

s 

Q 

n 

< 

< 

s 

A*  fii*  9- 

O       f       ff 

Inches. 

o 

o 

o 

o    r    If 

0  00  00 

1  23  61 

80.051 

66.5 

64.5 

64.0 

Maximmn  at  18  hours  - 

1  28  29 

2  00  00 

1  21  06 

30.051 

67.0 

62  0 

6:^.0 

Minimum  at  1 4  hours - 

1  19  ?6 

4  00  00 

I  24  24 

30.01] 

67.0 

62.0 

63.0 

Mean         .        .        . 

t  23  59,5 

6  00  00 

1   24  12 

29.987 

68.0 

61.5 

62.0 

8  00  00 

1  23  42 

29.961 

68.5 

61.5 

63.0 

10  00  00 

1   23  06 

29.957 

68.0 

60.5 

62.0 

Noon 

1  22  31 

29  939 

67.5 

60.5 

62.0 

14  00  00 

1   19  36 

29.939 

67.0 

61.0 

62.0 

16  00  00 

1  23  17 

29.917 

67  0 

65.0 

63.0 

18  00  00 

1  28  23 

29.897 

66.0 

66.0 

64.0 

20  00  00 

1  27  03 

29.885 

67.5 

66.0 

65.0 

22  00  00 

1   24  82 

29.873 

66  5 

66.0 

65.0 

OOTOB&R  13,  1841. 

1 

0  00  00 

1  24  02 

29.881 

67.0 

65.0 

66.0 

Maximum  at  20  hours  - 

1  27  5S 

2  00  00 

1  34  02 

29.883 

67.0 

63.5 

68.6 

Mtnimum  at  14  hours  - 

1  20  38 

4  00  00 

1  24  02 

29.917 

68.0 

61.5 

64.0 

Mean          .        .        . 

1  24  14.5 

6  00  00 

1  23  55 

29.930 

69.0 

59.0 

62.0 

8  00  00 

1   23  28 

29.959 

69.5 

58.0 

62.0 

10  00  00 

1  24  01 

30.039 

69.0 

54.5 

62.0 

Noon 

1  22  23 

30.039 

67.0 

53.0 

59.0 

14  00  00 

1  20  36 

30  091 

67.0 

51.6 

56.0 

16  00  00 

1  22  55 

30.170 

66.0 

63.0 

67.0 

18  00  00 

1  27  20 

80. 152 

65.0 

56.0 

60.0 

20  00  00 

1  27  53 

30.136 

65.0 

58.0 

61.0 

22  00  00 

1  26  51 

80.136 

65.0 

51.5 

60.0 

OC'i^OllERU,  1841. 

0  00  00 

I  28  51 

80.206 

65.0 

50.0 

68.0 

Maximmn  at  t8  hours  - 

1  28  36 

2  00  00 

1  22  18 

30.203 

65  0 

47.5 

58.0 

Minimum  at  14  houn  - 

1   10>66 

4  00  00 

1  23  43 

30.208 

65.0 

48.0 

55.0 

-  Mean          .        .        - 

1  24  lft.6 

6  00  00 

1  23  35 

30.191 

65.0 

48.0 

62.0 

^ 

8  00  00 

1  24  22 

30.1&S 

645 

48.0 

61.0 

10  00  00 

1  22  32 

30. 179 

64.0 

48.5 

50.0 

Noon 

1  20  32 

30.247 

64.0 

44.0 

48.0 

14  00  00 

1    19  56 

30.317 

61.5 

45  5 

48.<> 

16  00  00 

1  23  42 

'  30.354 

61.5 

52.0 

51.0 

1 

18  00  00 

1  28  35 

30.836 

62.5 

55.0 

53.5 

• 

20  00  00 

1   28  00 

30.298 

62.5 

57.0 

66.0 

28  00  00 

1  26  13 

80.298 

68.0 

5T.5* 

57.0 

• 
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OBSERVATIOVS    AT    WASHIHOTON 1841. 


OCTOBER  15,  1841. 


e 
& 


to 
O 


•{I 


A«  fit*    S* 

0  00  00 
t  00  00 
4  00  00 
6  00  00 
8  00  00 
10  00  00 

Noon 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
20  00  00 
22  00  00 


e 


0  00  00 

2  00  06 
4  00  00 
6  00  00 
8  00  00 
10  OU  00 

Noon 
U  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
20  00  00 
22  00  00 


0  00  00 
2  00  00 

4  00  00 

6  00  00 

8  00  00 

10  00  00 

Noon    , 

14  00  00 

10  00  00 

18  00  00 

20  00  00 

23  00  00 


0  r     rr 

1  25  13 
1  23  08 
I  15  55 
1  21  52 
1   19  48 

23  08 

24  01 
20  12 
22  05 
27  42 

1  28  18 
1  25  06 


9 
PQ 


Inchta. 
80.262 
30.306 
30.300 
3(h292 
30.295 
30.290 
30.288 
30.276 
30.171 
30.079 
30.035 
29.995 


Thennometen. 


-2 
< 


63.5 
62.5 
62.0 
63.0 
63.0 
62.0 
61.0 
59.0 
57.6 
62.0 
64.0 
63.0 


.a 

< 


57.0 
46  5 
430 
43.0 
41.0 
39.0 
37.0 
4S.0 
61.5 
59.0 
63.0 
64.0 


I 


it 


66  0 
63.0 
60.0 
48  0 
48.0 
46.0 
44.0 
460 
49.0 
56.0 
60.0 
62.0 


ir 


Maximum  at  20  hours  -  I  28  13 
Minimum  at  4  houn  -  1  15  55 
Mean  -        -        -  I  22  04 


OCTOBER  16,  1841. 


1  24  16 

1  28  27 

I  21  28 

I  22  32 

1  23  06 

1  23  06 

1  22  22 

1  Id  41 

1  21  11 

1  28  43 

1  28  44 

1  25  47 


29.995 

63.0 

57.0 

62.0 

30.028 

63.0 

56.5 

69.0 

30.052 

63.0 

56.0 

58  0 

30  054 

64.0 

55.0 

57  0 

30  052 

63.5 

53.0 

56.0 

30.052 

64.0 

53.0 

55  0 

.')0.084 

65.0 

63.0 

54  0 

80  094 

61.0 

53.0 

54.0 

30.117 

620 

51.0 

54.0 

30. 145 

62.5 

60.0 

54.0 

30.135 

62.5 

48.0 

54.0 

30.135 

62.0 

47.0 

52.5 

Maximum  at  20  hoon  •  1  28  44 
Minimum  at  14  houn  -  1  19  41 
Mean  -        -        -  1  24  12,5 


OCTOBER  17,  1841. 


22  01 

23  17 
22  21 


34 
25  12 
24  15 


1  21 

1 

1 

22  01 
19  58 
21  32 

25  59 

26  08 
24  52 


30.141 

61.0 

46.0 

52.0 

80.139 

60.5 

45.0 

51.0 

80. 173 

61.0 

45.0 

50.0 

30.247 

61.0 

42.0 

49.0 

30.247 

61.0 

40.0 

48.0 

30.253 

61.0 

38.0 

46.0 

30.251 

60.5 

40.0 

44  0 

30.279 

60.0 

45.0 

44.0 

80.810 

68.0 

460 

46.0 

80.296 

59.0 

48.5 

48.0 

80.284 

59.5 

51.0 

51.0 

80.284 

59.0 

51.0 

* 

52.0 

Maximum  at  20  hours  -  1  26  08 
Minimum  at  14  hours  -  1  19  58 
Mean  -        -        -  1  23  03 
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MAONfTICAL   AND    METEOKOLOOICAL 


OCTOBER  18,  1841. 

• 

'  1 

1 

g'i 

Tlw 

smomoters. 

flk 

1 

"T- 

J 

1 

-i 

II 

i 

§ 

1 

.h 

1? 

^ 

^ 

PQ 

< 

< 

^ 

A*  m,  8» 

o    /     // 

In^tea. 

0 

o 

o 

o    r     tf 

0  00  00 

1  33  30 

80.304 

58.0 

47.0 

50.0 

Maximam  at  18  hoon  -  1  27  46 

3  00  00 

I  18  16 

30.387 

68.6 

43.0 

48.0 

Minimum  at  2  hours    >  1  18  16 

4  00  00 

1  38  31 

30.287 

68.0 

43.0 

46.0 

Mean          •        -        -  1  28  00.5 

6  00  00 

1  33  07 

80.289 

68.0 

36.5 

42.0 

8  00  00 

1  34  64 

80.287 

68.6 

34.5 

40.0 

.10  00  00 

1  33  48 

30.387 

69.6 

33.6 

39.0 

Noon 

1  30  68 

30.387 

68.0 

33.0 

38. 0 

14  00  00 

1  19  19 

80.389 

66.0 

390 

39.0 

16  00  00 

1  31  13 

30.387 

66.0 

46.5 

44.0 

18  00  00 

1  37  46 

30.890 

67.0 

49.6 

49.0 

% 

30  00  00 

1  36  48 

30.890 

67.0 

50.0 

52.0 

33  00  00 

1  37  30 

30.376 

57.0 

48.0 

64.0 

m 

OCTO 

BER  19,  1841. 

0  00  00 

1  24  86 

80.276 

67.0 

47.0 

60  0 

Maximum  at  18  hours  -  1  27  54 

3  00  00 

1  33  12 

30.292 

66.6 

39.0 

47.0 

Minimum  at  14  hours  -  1  19  52 

4  00  00 

1  33  33 

80.313 

66.0 

37.0 

44.0 

Mean         -        -        .  1  23  53 

6  00  00 

1  31  36 

80.290 

67.0 

32.5 

41.0 

8  00  00 

1  23  68 

80.276 

66.0 

33.0 

39.0 

• 

10  00  00 

1  33  87 

30.264 

66.0 

82.0 

38.0 

Noon 

1  31  46 

30.322 

63.0 

80.6 

35.0 

14  00  00 

1   19  63 

30.326 

62.0 

35.5 

37.0 

16  00  00 

1  33  17 

30.218 

66.0 

45.0 

40.0 

18  00  00 

1  37  64 

30.134 

56.0 

63.0 

46.0 

30  00  00 

1   26  48 

80.093 

57.0 

64.0 

48.0 

33  00  00 

1  26  48 

80.056 

57.0 

53.0 

49.0 

. 

OCTC 

>BER20,  1841. 

0  00  00 

I  24  10 

80.036 

66.5 

49.0 

Maximum  at  18  hours  -  1  26  35 

2  00  00 

1   18  09 

29.970 

56.5 

46.0 

48.0 

Mmimum  at  2  hours    -  1  18  09 

4  00  00 

1  23  10 

29.896 

67.0 

44.0 

48.0 

Mean          -        -        -  1  22  23 

6  00  00 
8  00  00 

1  38  66 
I  33  38 

29.886 
29.792 

67.5 
57.0 

44.0 
44.0 

48.0 
47.0 

10  00  00 

1  33  40 

29.736 

67.0 

44.0 

47.0 

RSICARKS. 

Noon 

1  34  36 

39.710 

67.0 

44.5 

46.0 

14  00  00 

1  33  48 

29.686 

56.0 

45.6 

47.0 

At  18A.  16m.,  ram^iYed  the  vertieal 

16  00  00 

1  32  31 

29.669 

57.0 

60.5 

48.0 

force  mignet  froflU  the  obeervatoiy; 

M8  00  00 

I  36  36 

29.686 

67.0 

66.5 

56.0 

replaced  it  at  3<Ml.  15m.     Deflec- 

30 00  00 

1  36  49 

29.621 

67.0 

65.0 

59.0 

tion  allowed. 

S3  00  00 

1  36  13 

29.621 

57.6 

58.5 

68.0 
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OBSBKVATtONS    AT    WASHIN6T0N — 1841. 


C  17«] 


a*  film  8' 
0  00  00 
2  00  00 
4  00  00 
6  00  00 
8  00  00 
10  00  00 

Noon 
U  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
20  00  00 
22  00  00 


0  00  00 
2  00  00 
4  00  00 
6  00  00 
8  00  00 
10  00  00 

Noon 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
20  00  00 
22  00  00 


0  00  00 
2  00  00 
4  00  00 
6  00  00 
8  00  00 

10  eo  00 

Noon 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
20  00  00 
22  00  00 


OCTOBER  21,  1841. 


s 


.V 


o    / 


ff 


1 
1 
1 


1  24  01 
1  24  05 
18  09 
17  02 
17  54 
1"27  66 
1  28  17 
I  38  37 
1  27  23 
1  S6  04 
1  26  37 
1  24  66 


Inches. 
29.607 
29.607 
29.607 
29.607 
29.607 
29.602 
29.586 
29.586 
29.'639 
29.624 
29.712 
29.708 


Thermometen. 


57.0 
66.5 
56.0 
56.0 
56.0 
67.0 
66  0 
55.0 
53  0 
56.5 
56.0 
57.0 


47.5 
46.0 
45.0 
42.0 
42.0 
41.0 
40.0 
43.0 
53.0 
53.0 
54.5 
54.0 


1^ 


58.0 
60.0 
58.0 
56.0 
54.0 
54.0 
53.0 
51.0 
51.0 
55.0 
59.0 
60.0 


Maximum  at  14  hours 
Minimom  at  6  hours 
Mean 


Of// 

I  28  37 
1  J7  02 
1  22  49.5 


OCTOBER  22,  1841. 


1  24  II 

1  22  57 

1  23  46 

1  23  42 

1  23  28 

1  23  39 

1  22  39 

1  20  44 

1  22  38 

1  26  27 

1  26  45 

1  24  45 


29.702 
29.678 
29.675 
29  660 
29.681 
29.683 
29.681 
29.691 
29.738 
29.738 
29.736 
29.756 


57.0 
57.0 
58.0 
58.0 
58.0 
58.0 
58.0 
57.0 
66.0 
58.0 
58.0 
58.0 


49.5 
47.0 
43.0 
41.0 
40.5 
36.0 
37.6 
43.0 
49.5 
51.5 
62.0 
60.5 


54.0 
52.0 
50.0 
47.0 
47.0 
44.0 
42.0 
43.0 
47.0 
49.0 
52.0 
61.0 


Maximum  at  20  houn 
Minimtun  at  14  houm 
Mean 


1  26  45 
1  20  44 

1  23  44.5 


OCTOBER  28,  1841. 


1  24  27 

1  24  46 

I  21  36 

1  23  26 

1  23  26 

1  24  00 

1  28  06 

1  20  57 

1  22  19 

1  26  18 

1  26  62 

1  24  80 


29.780 

68.0 

47.0 

50.0 

29.864 

68.0 

45.5 

49.0 

29.902 

59.0 

44.0 

48.5 

29.914 

58.6 

44.0 

46.0 

29.914 

68.0 

42.6 

46.0 

29.914 

55.6 

43.0 

46.0 

29.914 

66.0 

40.0 

44.0 

29.948 

64.0 

44.0 

44.0 

29.936 

65.5 

62.0 

47.0 

29.886 

56.0 

54.0 

50.0 

29.836 

57.0 

66.0 

67.0 

29.806 

69.0 

62.0 

63.0 

* 

Maximum  at  18  houn  -  1  26  18 
Minimum  at  14  houn  -  I  20  67 
Mean  -        .        -  I  23  870^ 


KBMABK8. 


Removed  the  Tertical  foree  magnet 
at  18A.  10m.,  and  replaced  it  at 
20A.  10m.     Deiieotion  allowed. 


C  m] 


19% 


XAeHBTIGAL   AND    MBTEOROIiOaiCAI) 


J 


00T0DBRS4,  1B41. 


I 


0  00  00 
%  00  00 

4  00  00 

6  00  00 

8  00  00 

10  00  00 

Noon 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
20  00  00 
22  00  00 


0  t      It 

1  88  64 
1  23  55 
1  23  53 
1  24  01 
1  23  58 
1  23  5S 


1 
1 
1 


23  20 

21  09 

22  15 
1'  25  24 
1  24  46 
1  24  56 


InchtB. 
29.806 
29.810 
29.796 
29.796 
29.816 
29.836 
29  830 
29.902 
29.967 
29.965 
29.965 
29.9C8 


ThflnDometcn. 


"S 


59.0 
59.0 
59.0 
59.0 
59.0 
59.0 
58.0 
57.0 
55.5 
57.0 
57.0* 
57.0 


49.0 
45.5 
45.0 
44.5 
44.5 
42.0 
39  0 
40.0 
46.5 
47.0 
47.0 
47.0 


I    • 

•si 


61.0 
49.0 
49.0 
47  0 
45.0 
45.0 
44.0 
44.0 
46.0 
48.0 
5i.O 
50.0 


tf 


Maximum  at  LS  hours  - 
Minimum  at  14  hours  - 
Mean  -        -        - 


1  ?5  24 
1  21  09 
1  23  16.5 


BIXA&^S. 


Removed  the  Tertical  fbroe  magnet 
afh*r  the  obeenratitm  at  18A.,  and 
replaced  it  aibr  thsMt  at  20&.  De- 
flection allowed. 


0  00  00 
2  00  00 
4  00  00 
6  00  00 
8  00  00 
10  00  00 

Noon 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
20  00  00 
22  00  00 


OCTOBER  25,  1841. 


1 
1 
1 
1 


24  09 
21  43 
19  16 
16  44 
1  15  11 
1  17  39 
1  27  33 
1  33  10 
1  23  44 
1  30  42 
1  29  00 
1  29  21 


30.015 

570 

46.0 

48  0 

30.015 

56.0 

40.0 

4.5.0 

30.015 

55.0 

37.0 

4U.0 

30076 

56.0 

36.0 

41.0 

30.088 

56.0 

34.0 

39.0 

30  132 

56.0 

33.0 

38.0 

30  190 

55.0 

33.0^ 

36.0 

30.250 

54.0 

35.9 

38.0 

30.314 

50.5 

40.0 

39.0 

30.322 

54  0 

42.5 

42.0 

30.322 

54.5 

44.0 

51.0 

30.326 

54.0 

42.0 

45.5 

Maximum  at  14  houfs  -  1 
Minimum  at  8  hours  -  1 
Mean  -        -        -  1 


33 
15 
24 


10 
11 
10.5 


BIXABKS. 


Obaervatidn  at  14A.  somewhat  doubt- 
fttlf  from  vibration  of  the  needle. 


OCTOBER  26,  1841 

• 

0  00  00 

1  24  30 

30.352 

65.0 

37  5 

48.0 

Maximum  at  12  hours  - 

1  29  46 

2  00  00 

1  23   19 

30.:i50 

54.0 

30.0 

40.0 

Minimum  at  4  hours    - 

1  21   22 

4  00  .00 

1  21  22 

30  353 

53.0 

28. 5 

37.0 

Mean          -        -        - 

1  25  34 

6  00  00 

1  24  58 

30.353 

53.0 

27.0 

:i4.0 

« 

8  00  00 

I  25  16 

30.351 

5X0 

27.0 

33.0 

10  00  00 

1  24  09 

30.311 

53.0 

27.0 

3^.0 

Noon 

1  29  46 

30311 

52.5 

27.0 

32.0 

14  00  00 

1  28  41 

8i).309 

5:10 

27.0 

32  0 

16  00  00 

1  26  04 

30  2.'>2 

51.5 

4'».0 

37.0 

* 

18  00  00 

1  27  56 

30.1)8 

53.0 

48.0 

4-).0 

20  00  00 

1   26   14 

30.090 

55.0 

51  0 

50.0 

22  00  00 

1  22  15 

30.064 

56.0 

54.5 

53.0 

• 

ut 


£47»] 


owBsmvATu^e  at  wAsmravov — IMl. 


OCmUBYT,  1841 

"I 

— * 

f 

ii 

• 

Ml. 

it 

« 

1 

1 

n 

1 

• 

% 

A«     Mm        9t 

Off/ 

buku. 

o 

o 

o 

o     /      // 

0  W  00 

1  83  08 

30.000 

68.0 

64.0 

62.0 

M«zimiun  at  18faoun  -  1  87  48 

2  00  00 

1   19  46 

30.086 

66.0 

49.6 

60.0 

Minimum  at2houn    -  1   19  46 

4  00  00 

1  23  18 

30. 120 

66.0 

46.0 

48.0 

Moan                            -  1  28  44.6 

6  00  00 

1  25  39 

30.164 

56.0 

41.0 

47.0 

8  00  00 

1  25  60 

30.180 

66.0 

38.0 

46.0 

10  00  00 

1  26  60 

30.190 

66.0 

87.0 

48.0 

Noon 

1  26  17 

80236 

660 

35.0 

41.0 

14  00  00 

1  24  67 

30.266 

66.0 

38.0 

41.0 

16  00  00 

1  26  48 

30.266 

64.6 

47.0 

46.0 

• 

18  00  00 

1  27  48 

30.238 

67.6 

62.8 

20  00  00 

1  26  42 

30.240 

68.6 

61.0 

67.0 

28  00  00 

1  20  21 

30.240 

60.0 

61.0 

69.0 

• 

OOTCWtt  88.  1841 

• 

41  08  00 

I  28  31 

88.848 

58.8 

62.8 

87.0 

Mvnmum  at  18lioiin  -  1  8ff  88 

8  00  00 

1  22  82 

80.286 

67.8 

44.6 

63.0 

Miniwun  at4boun    -  1  20  46 

4  00  00 

1  20  46 

30.280 

67.8 

40.6 

60.0 

Moan          -                 .  1  24  12 

6  00  00 

1  21  69 

30.310 

67.0 

40.0 

48.0 

8  00  00 

1  21  41 

80.326 

68.8 

40.0 

48.0 

10  00  00 

1  23  38 

30.846 

66.8 

39.0 

44.0 

No<m 

1  23  38 

30.416 

58.0 

880 

42.0 

U  00  00 

I  23  40 

30.486 

67.0 

40.0 

42.0 

/ 

18  00  00 

1  24  28 

80.460 

67.0 

45.0 

44.6 

18  00  00 

1  27  39 

30.478 

69.0 

62.0 

60.0 

20  00  00 

1  26  39 

30.464 

68.0 

65.0 

63.0 

28  00  00 

1  24  36 

80.466 

68.6 

64.0 

64.6 

OOTOHNI 29,  1841 

• 

800  08 

1  82  88 

88.488 

68.0 

48.0 

54.6 

MaKiawm  al  SOboim  -  1  88  88 

8  00  00 

1  22  18 

30.466 

67.0 

52.0 

68.0 

MiiuiiMim  at22liotin.  1   18  18 

4  00  00 

1  22  67 

30.488 

67.0 

60.0 

62.0 

Moan                            .  1  24  22 

8  00  00 

1  23  02 

30.488 

67.0 

48.6 

61.0 

8  00  00 

1  22  62 

30.486 

67.0 

48.0 

60.0 

10  00  00 

1  22  28 

30.488 

67.0 

44.0 

49.0 

Noon 

1  21  67 

30.480 

68.0 

41.0 

49.0 

14  00  00 

1  21  46 

30.474 

68  0 

48.5 

48.6 

• 

18  00  00 

1  23  18 

30.440 

69.0 

67.0 

62.0 

18  00  00 

1  27  16 

30.464 

60.0 

88.0 

67.0 

20  00  00 

1  30  26 

30.360 

61.0 

68.0 

61.0 

^ 

22  00  00 

1   18  19 

Of 

30.384 

68.8 

83.0 

88.8 

C  m] 
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MAaN£TICAL  ANO  MSTEOBOLOGIGAL 


• 

OCTOBER  30,  1841. 

• 

1    . 

■ 

Thflcmoiiittors. 

•l 

• 

• 

1 

o 

<s  s 

* 

1 

I'i 

• 

-i 

.**  s 

1 

1 

§ 

< 

;S 

' 

ht    fit*    9. 

Off/ 

Inchei. 

o 

o 

o 

Off/ 

0  00  00 

30.346 

60.0. 

Maximum  -at  18  bo«n  - 

1  26  2^ 

2  00  00 

1  22  40 

30.384 

63  0 

55.0 

59.0 

Minimum  at  14  hours  - 

1   19  18 

4  00  00 

1  22  59 

30.372 

63.5 

51.5 

57.0 

Mean  -        -        -        - 

1  22  23 

6  00  00 

1  22  39 

30.404 

63.0 

49.0 

54.5 

8  00  00 

1  22  39 

30.404 

63.0 

50.5 

54.0 

10  00  00 

1  21  29 

30.404 

63.5 

51.0 

53.0 

t 

Noon 

1  21  59 

30.404 

63.5 

52.0 

53.0 

14  00  00 

1  19   18 

30.436 

63.5 

54.0 

54.0 

16  00  00 

1  21  58 

30.438 

64.0 

59.0 

56.0 

f 

18  00  00 

1  25  28 

30.408 

63.0 

62.0 

67.5 

30  00  00 

1  24  40 

30.392 

64.0 

64.0 

59.0 

22  00  00 

1  24  19 

30.392 

64.0 

62.0 

61.0 

» 

i-* 

OCTOBER  31,  1841. 

0  00  00 

1  23  34 

30.802 

64.0 

58.6 

62.0 

MaxiiMim  at  20  koun  - 

1  86  43 

2  00  00 

1  21  06 

30.342 

65.0 

55.5 

60.0 

Minimum  at  2  hours     - 

1  21  06 

4  00  00 

1  21  10 

30.342 

66.0 

54.0 

59.0 

Mean  -        -        -        - 

1  23    64.5 

6  00  00 

1  21   10 

30.346 

66.5 

52.0 

59.0 

8  00  00 

1  21   10 

30.348 

66.0 

52.0 

56.0 

10  00  00 

1  22  13 

30.348 

66.0 

52.0 

53.0 

Noon 

1  22  13 

30.376 

66.0 

51.0 

54.0 

14  00  00 

1  21  25 

30.436 

65.0 

55.0 

53.0 

16  00- 00 

1  22  11 

30.484 

63.5 

55.5 

54.0 

18  00  00 

1  26  56 

30.478 

65.0 

58.5 

55.5 

20  00  00 

1  26  43 

30.440 

64.5 

60.5 

56.5 

22  00  00 

1  25  10 

30.434 

64.0 

61.5 

58.0 

• 

NOVEMBER  1,  1841. 

0  00  00 

1   23  44 

80.426 

64.0 

63.0 

69.0 

Mazimam  at  20  hours  - 

1  2«  61 

2  00  00 

1  23  40 

30.422 

65.0 

56.0 

68.0 

Minimum  at  14  hours  - 

1  20  81 

4  00  00 

1  24  22 

30.416 

66.0 

56.0 

57.0 

Mean  -        -        -        - 

1  23  41 

6  00  00 

1  23  00 

80.386 

66.0 

54.5 

66.0 

8  00  00 

1  23  04 

30.374 

66.0 

53.0 

64.0 

10  00  00 

1  23  01 

30.356 

66.0 

52.5 

•  63.0 

Noon 

1  22  40 

30.366 

66.0 

55.0 

65.0 

14  00  00 

1  20  31 

80.856 

66.0 

58.0 

56.0 

16  00  00 

1  23  09 

30.318 

66.0 

66.0 

60.0 

18  00  00 

1  26  39 

30.268 

68.0 

73.0 

66.0 

20  00  00 

1  26  51 

30.202 

70.0 

74.0 

70.0 

22  00  00 

1  24  05 

30.174 

70.0 

72.0 

71.0 

• 
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OBSSBVATIONS  AT  WASSINeTOBT — 1841. 


• 

NOTEMBBR  2,  1841. 

- 

1 

.s 

1 

Thermometers. 

s* 

to 
CD 

J  J 

J 

•« 

11 

• 

1 

If 

■ 

s 

1 

n 

1 

< 

F  > 

A>  m.  9. 

Off/ 

Inches. 

o 

"  o 

o 

O      f       ff 

0  00  00 

1  23  38 

30.140 

69.0 

66.0 

69.0 

Maximum  at  20  hours 

-  1  28  28 

2  00  00 

1  21  67 

30.092 

69.0 

64.0 

68.5 

Minimum  at  14  hours 

.  120  11 

4  00  00 

1  21  61 

30.086 

69.0 

63.0 

68.0 

Mean 

-  1  24  19.5 

6  00  00 

1  22  03 

30.036 

69.5 

65.0 

67.5 

8  00  00 

1  21  36 

30.015 

69.0 

63.0 

66.0 

10  00  00 

1  22  08 

29.998 

69.5 

6^.0 

65.0 

Noon 

1  20  46 

30.001 

68.0 

60.0 

63.0 

14  00  00 

1  20  11 

30.016 

67.5 

59.0 

62.0 

/ 

16  00  00 

1  21   16 

30.082 

67.0 

63.0 

-  62.0 

. 

18  00  00 

1  26  06 

30.070 

66.0 

68.0 

69.0 

20  00  00 

1  2S  28 

30.062 

67.0 

67.5 

69.0 

. 

22  00  00 

1  26  51 

30.062 

67.5 

66.0 

70.0 

♦ 

- 

• 

NOVEMBER  3,  1841 

I. 

* 

0  00  00 

1  24  42 

30.076 

67.5 

67.0 

68.0 

Mazimum  at  18  hours 

.  1  28  08 

2  00  00 

1   19  14 

29.986 

67.0 

53.0 

62.0 

Minimum  at  2  hours 

.  1  19  14 

4  00  00 

1  33  03 

29.996 

66.5 

49.0 

58.0 

Mean 

.  1  23  41 

6  00  00 

r  23  14 

30.002 

66.0 

45.0 

54.0 

A 

8  00  00 

1  22  67 

30.008 

67.5 

42.0 

51  0 

10  00  00 

1  22  27 

30  008 

67.5 

39.5 

48.0 

Noon 

1  22  27 

29.976 

66.5 

37.0 

45.0 

14  00  00 

1  20  87 

'  29.962 

62.5 

39.6 

45.0 

16  00  00 

1  22  88 

29.900 

64.0 

48.5 

48.0 

18  00  00 

1  28  08 

29.830 

65.0 

59.5 

55.0 

20  00  00 

I  27  06 

29.746 

65.0 

60.5 

60.0 

- 

22  00  00 

1  25  00 

29.710 

66.0 

60.0 

60.0 

NOVEMBER  4,  1841 

• 

0  00  00 

1  24  35 

29.704 

64.0 

54.0 

58.0 

Maximum  at  18  hours 

-  1  26  64 

2  00  00 

1  23  83 

29.646 

65.0 

51.0 

56.0 

Minimum  at  10  hours 

.  1  20  1 1 

4  00  00 

1  23  32> 

29.666 

66.5 

48.0 

54.0 

Mean  -        -        - 

.  I  23  32.5 

6  00  00 

1  20  r8 

29.606 

66.0 

48.0 

52.0 

8  00  00 

I  20  12 

29.662 

66.5 

48.0 

52.0 

• 

10  00  00 

1  20  U 

29.656 

66.0 

49.0 

52.5 

Noon 

I  23  10 

29.672 

67.0 

48.5 

50  0 

14  00  00 

1  26  51 

29.660 

64.0 

49.0 

50.0 

16  00  00 

1  26  53 

29.724 

61.0 

49.5 

50.0 

18  00  00 

1  26  54 

29.734 

61.0 

46.5 

49.0 

. 

20  00  00 

.  1  26  30 

29.744 

61.0 

41.0 

47.0 

22  00  00 

1  26  18 

29.772 

61.0 

41.0 

46.0 

1 
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MAORBTICAL  AM*    MBTKOSOLOOICAI. 


NOVEMBER  5^  1841. 

i 
1 

1 

ThttinooMten. 

/ 

<n  9 

• 

> 
• 

1 

1 

1. 

1 

1 

§ 

1 

• 

S 

^ 

A 

< 

< 

S 

A>  0t*  S- 

•    /      // 

hiehes. 

o 

o 

o 

O      /       f 

0  00  00 

1  82  48 

29.814 

60.0 

42.0 

44.p 

Maxinram  al  20  honrt  - 

I  26  69 

2  00  00 

1  23  00 

29.816 

60.0 

42.0 

44.0 

Minimum  aA  0  boun   - 

1  22  43 

4  00  00 

1  24  62 

29.832 

61.0 

41.5 

44.0 

Mean          .        •        - 

I  M  61 

«  00  00 

1  23  38 

29.834 

61.0 

36.0 

42.0 

8  00  00 

1  28  39 

29.842 

61.0 

37.6 

41.0 

10  00  00 

1  24  06 

29.876 

6U0 

37.0 

40.0 

Noon 

1  24  32 

29.910 

61.0 

36.0 

40.0 

14  00  00 

1  22  56 

29.948 

60.0 

38.0 

41.0 

16  00  00 

1  24  46 

30.010 

57.6 

47.0 

43.0 

18  00  00 

1  26  15 

29.992 

58.0 

48.5 

46.0 

20  00  00 

1  26  50 

30.*022 

58.5 

49.0 

47.0 

22  00  00 

1  26  11 

30.068 

68.0 

47.0 

47.0 

NOVEMIIER  8,  1841 

1. 

• 

0  00  00 

1  22  18 

88.008 

58.0 

46.0 

46.0 

MaxioMHBfli  121ioin  - 

I  31  41 

2  00  00 

1   19  27 

80.124 

58.0 

43.6 

45.0 

Minimom  at  8  hours    - 

1   19  16 

4  00  00 

1   19  63 

30.128 

57.5 

41.0 

44.0 

Meoo         ... 

I  26  28.5 

0  00  00 
8  00  00 

1   19  81 

4        V  #\      V  ^v 

30.129 

57.5 

40.0 

41.0 

1    19  16 

30. 124 

58.0 

39.0 

41.0 

10  00  00 

1  21  58 

30.136 

57.0 

88.0 

40.0 

BUtABK*. 

Noon 

1  31  41 

30.232 

56.5 

38.0 

39.0 

14  00  00 

1  27  05 

30  238 

54.0 

38.0 

39.0 

At  lOA.  and  14A.,  ottaerrilioiis  un-  \ 

16  00  00 

1  21  48 

30.252 

55.0 

44.5 

42.0 

certain^  fromexoeadye 

Titeatioit. 

18  00  00 

1  24  12 

30  260 

56.0 

47.0 

45.0 

20  00  00 

1  26  56 

30.254 

57.5 

49.0 

49.5 

22  00  00 

1  23  46 

30.280 

57.0 

48.5 

50.0* 

N0VfiMBBR7,  1841. 

0  00  00 

1  21  39 

80.268 

57.0 

44.0 

46.0 

Maximum  at  80  hous  - 

1  89  45- 

2  00  00 

1   18  51 

80.352 

57.0 

39.5 

44.0 

Minimum  at  4  howrv     - 

1   18  17 

4  QO  00 

1   18  17 

30.308 

57.5 

87.5 

42.0 

Mean-        •        «        » 

1  23  31 

6  00  00 

1   24  28 

80.362 

57.0 

33..') 

390 

8  00  00 

1  24  24 

.80.376 

67.0 

82.0 

87.0 

% 

10  00  00 

1  27  23 

30.382 

53.6 

32.5 

36.0 

Noon 

1  26  48 

30.382 

52.5 

34.0 

86.0 

■ 

14  00  00 

1   21   15 

30.386 

52.0 

36.0 

36.0 

16  00  00 

1  21  53 

30.380 

54.0 

42.0 

38.0 

18  00  00 

1  27  28 

30.386 

56.0 

48.5 

44.0 

20  00  00 

1  28  45 

30.336 

57.0 

^49.5 

48.0 

22  00  00 

I  23  22 

30.276 

57.0 

49.0 

49.0 
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OBSERVATIONS  AT  \IW^8UIN6TOK'^lS41. 


NOVEMBERS,  18il. 

• 

1 

1 

Thonnometen. 

•i] 

• 

-i 

S  fc* 

1 

1 

1 

1 

.b 

• 
• 

:^ 

Q 

n 

< 

< 

S 

n*  tn»  B* 

0    t    ff 

Inches, 

0 

0 

0 

Q     r     If 

0  00  00 

i  38  ao 

80.276 

67.0 
58.0 

46.0 

48.0 

Maximum  at  18  houn  - 

1  27  84 

S  00  00 

1  21  23 

30.286 

44.5 

46.0 

Minimam  at  4  hours     - 

1  80  38 

4  00  00 

1  20  38 

30.286 

68.0 

43.5 

46.0 

Mean  -        -        -        - 

1  24  06 

6  00  00 

1  23  40 

30.246 

68.5 

44.0 

46.5 

8  00  00 

1  22  21 

30.248 

58.5 

44.0 

45.0 

10  00  00 

1  21  26 

30.166 

58.0 

44.0 

46.0 

Noon 

1  26  33 

30.166 

57.5 

43.0 

44.0 

14  00  00 

1  20  42 

30.166 

56.5 

44.0 

44.5 

16  00  00 

1  24  87 

30. 159 

56.5 

51.0 

47.6 

18  00  00 

1  27  34 

30.032 

680 

60.0 

62.0 

SO  00  00 

1  26  47 

30.014 

59.0 

66.0 

68.0 

23  00  00 

1  34  37 

30.066 

60.0 

65.5 

60.6 

■ 

« 

NOVEMBER  0,  1841. 

0  410  00 

1  23  22 

30.114 

1 

59.0 

64.0 

59.6 

Maximum  at  30  houm  - 

1  88  00 

2  00  00 

1  22  34 

30.132 

60.0 

60«0 

58.0 

Minimum  at  14  hours  - 

1   19  31 

4  00  00 

1  22  01 

30.148 

60.0 

56.0 

58.0 

Maan  *        -        -        - 

1  23  46.5 

6  00  00 

1  21  51 

30.190 

61.0 

57.6 

68.0 

-    8  00  00 

1  21  51 

30.236 

61.0 

50.0 

54.0 

10  00  00 

1  21  46 

30.286 

62.0 

43.5 

50.0 

Noon 

1  22  47 

30.324 

61.0 

40.0 

48.0 

U  00  00 

1   19  31 

30.380 

60.0 

43.0 

46  0 

16  00  00 

1  21  42 

30.461 

56.0 

43.5 

46.0 

18  00  00 

1  26  55 

30  441 

60.0 

47.0 

46.0 

20  00  00 

1  28  00 

30.448 

60.0 

47.0 

48.0 

32  00  00 

1  27  22 

30.448 

60.0 

46.0 

48.0 

] 

NOVEMBER  10,  1841. 

0  00  00 

1  24  11 

80.486 

59.0 

44.0 

47.0 

Max.  at  18  and  30  hours 

1  25  13 

2  00  00 

1  22  41 

30.618 

58.0 

42.0 

46.0 

Minimum  at,  14  hours  - 

1  31   18 

4  00  00 

1  21  24 

30.511 

58.0 

42.0 

46.0 

Maan  •        -        -       -• 

1  23  15.5 

6  00  00 

1  83  41 

30.619 

58.0 

41.0 

46.0 

8  00  oa 

1  23  21 

30.528 

59.0 

41.0 

440 

10  00  00 

1  22  31 

30.533 

59.0 

41.0 

44.0 

Noon 

1  21  32 

30.538 

59.0 

41.0 

43.0 

14  00  00 

1  21   18 

30.542 

58.0 

43.0 

42.0 

16  00  00 

1  28  41 

30.562 

56.5 

46.0 

44.0 

18  00  00 

1  25  13 

30.478 

58.0 

49.0 

46.0 

20  00  00 

1  25  13 

30.446 

68.0 

4«.0 

46.0 

33  00  00 

1  34  57 

30.446  y 

i    57.6 

46.0 

47.0 
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HA6N£TICAX  AND  HETEOBOtOClCAL 


NOVEMBER  11,  1841. 

• 

eclinalion  iirom  tnie, 
meridian. 

Thermometers. 

1 

3 

i 

o 
8 

i 
1 

iagnetic  o 
vatory. 

# 

X 

P 

n 

< 

< 

S 

A.  fTI.     8, 

Of// 

Inehes* 

o 

o 

o 

• 

O     -t       It 

0  00  00 

1  24  57 

30.446 

57.5 

43.5 

46.0. 

Maximum  at  18  hoars  - 

1  28  40 

2  00  00 

1  22  34 

30.481 

57.0 

43.0 

46.0 

Minimum  at  12  hours  - 

1   18  32 

4  00  00 

1  22  33 

30.464 

57.0 

43  0 

.46.0 

Mean          •        .        • 

1  23  36 

6  00  00 

1  23  31 

30.454 

56.0 

43.0 

46.0 

8  00  00 

1  23  05 

30.450 

56.0 

42.5 

46.0 

10  00  00 

1  ^I  37 

30.436 

56  5 

43.0 

45.0 

Noon 

1   18  32 

30.436 

56.0 

42.5 

44.0 

14  00  00 

1  20  26 

30.425 

66.0 

43.0 

44.0 

16  00  00 

1  22  39 

30.400 

58.0 

44.0 

46.0 

18  00  00 

1  28  40 

30.336 

59.0 

45.0 

46.0 

80  00  00 

1  26  06 

30.286 

60.0 

47.5 

46.0 

32  00  00 

k 

30.254 

60.0 

46.0 

47.0 

^ 

rovEM 

BERH 

I,  1841. 

0  00  00 

1  23  06 

30.216 

60.0 

45.0 

47.0 

Mai imom  at  20  hours  - 

1  26  07 

2  00  00 

1  21  29 

30.156 

59.5 

46.0 

46.5 

Minimum  at  14  hours  - 

1  20  09 

4  00  00 

1  21  29 

30.186 

60.0 

46.5 

46.0 

Mean         -        -        . 

1  23  08 

6  00  00 

1  21   13 

30.036 

60.0 

47.0 

46.0 

8  00  00 

1  22  37 

29.956 

60.0 

47.0 

46.0 

• 

10  00  00 

1  22  18 

29.940 

60.0 

47.5 

47.0 

Noon 

1  21  30 

29.846 

59.0 

47.5 

48.0 

14  00  00 

1  20  09 

29.846 

59.0 

480 

46.5 

16  00  00 

1  21  49 

29.744 

56.5 

49.0 

48.0 

18  00  00 

1  24  46 

29  694 

60.0 

53.5 

52.0 

20  00  00 

1  26  07 

29.692 

61.0 

62.0 

58.0 

^Z  00  00 

1  25  30 

29.694 

61.0 

59  0 

58.0 

NOVE] 

MBER 

13,  1841. 

• 

0  00  00 

1  20  29 

29.712 

61.0 

58.0 

58.0 

Mazimam  at  18  hours  - 

1  25  05 

2  00  00 

1  22  21 

29  686 

59.0 

52.5 

54.0 

Minimum  atOhourn    - 

1  20  29 

4  00  00 

1  22  36 

29.716 

59.5 

51.0 

53.0 

Mean 

1  22  47 

6  00  00 

1  22  36 

29.686 

60.0 

60.0 

52.0 

8  00  00 

)  23  38 

29.686 

60.0 

50.0 

51.0 

10  00  00 

\  24  13 

29.716 

60.0 

44.0 

50.0 

Noon 

1  21  56 

29.748 

60.0 

42  0 

46.0 

ttEMAKKS. 

14  00  00 

1  21  23 

29  800 

58.0 

40.0 

46.0 

16.00  00 

1  21  23 

29.814 

56.0 

46.0 

46.0 

At  OA  ,  observation  doubtful-             I 

18  00  00 

I  25  05 

29.816 

57.0 

50.0 

50  0 

20  00  00 

1   23  51 

29.793 

58.0 

55.0 

54.0 

22  00  00 

I  22  50 

29.788 

50.0 

54.0 

54.0 

f 

^ 

1 
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OBSERVATIONS  AT  WASHINGTON — 1S41. 


* 

NOVEMBER  14,  1841. 

• 

1 

1 

Thermometers. 

g 

s 

1 

L 

fc* 

s*c 

• 

1 

9  8 

r 

1 

1 

• 

• 

•1 

^^\ 

^ 

- 

X 

& 

PC) 

< 

IS 

A.  97l>    f> 

Off/ 

Inches* 

0 

o 

o 

o     /     // 

0  00  00 

1   21  06 

29.822 

58.0 

48.0 

46.0 

MaTimnm  at  20  hours 

-  1  26  08 

3  00  00 

1  20  16 

29.874 

56.0 

47.0 

47.5 

Minimum  at  4  hours 

-  1   17  21 

4  00  00 

1   17  21 

29.874 

58.5 

42.0 

46.0 

Mean 

-  1  21  44.5 

6  00  00 

1   19  51 

29.873 

58.5 

38.0 

42.0 

.8  00  00 

1  20  30 

29.871 

58.0 

32.0 

39.0 

10  00  00 

1  20  16 

29.831 

58.0 

32.0 

38.0 

Noon 

I   10  42 

29.810 

58.0 

82.0 

37.0 

14  00  00 

1   19  41 

29.796 

67.0 

32.0 

36.0 

16  00  00 

I  23  24 

29.666 

57.5 

48.0 

42.0 

18  00  00 

1   26  07 

29.556 

58.0 

54.0 

48.0 

20  00  00 

1  26  08 

29.552 

59.0 

54.0 

54.0 

22  00  00 

1  23  83 

29.446 

60.0 

60.0 

56.0 

NOVEMBER  15,  18^^ 

»•• 

^ 

0  00  00 

I  23  23 

29.446 

59.0 

59.5 

54.5 

MaTimnm  at  0  hours 

. 1  23  23 

2  00  00 

1   19  26 

29.616 

57.5 

47.0 

52.0 

Minimum  iR       hours 

- 

4  00  00 

1  20  09 

29.666 

57.0 

43.0 

48  0 

Mean 

- 

6  00  00 

1  20  09 

29.706 

56.6 

40.0 

45.0 

8  00  00 

1  21  02 

29.686 

67.0 

39.0 

43.0 

10  00  00 

1  20  27 

29.686 

57.0 

38.0 

41.0 

^ 

Noon 

1   19  18 

29.694 

56.0 

38.0 

40.0 

• 

14  00  00 

16  00  00 

1  21   17 

29.682 

54.0 

40.0 

42.0 

18  00  00 

1  2^  12 

29.676 

54.0 

43.6 

44.0 

20  00  00 

t  21  89 

29.640 

54.0 

42.0 

43.0 

23  00  00 

I  20  39 

29.704 

65.0 

41.0 

42.0 

NOVEMBER  16,  184 

il. 

/ 

0  00  00 

1  20  42 

29.714 

55.0 

41.0 

41.0 

Maximum  at  18  hours 

-  1  21  51 

2  00  00 

1   18  48 

29.756 

54.0 

40.5 

40.0 

Minimum  at  14  hours 

.  I   15  48 

4  00  00 

1  20  20 

29.766 

53.5 

40.0 

40.0 

Mean 

.  1   18  49.5 

a  00  00 

1   19  24 

29.776 

52.0 

39.0 

38.0 

8  00  00 

1   18  11 

29.776 

52.0 

39.0 

39.0 

10  00  00 

1   17  26 

29.776 

52.0 

38.5 

39.0 

Noon 

1   17  21 

29.782 

52.0 

38.0 

39.0 

14  00  00 

I  16  48 

29.846 

52.0 

38.0 

38.0 

16  00  00 

1   18  47 

29.980 

60.0 

41.0 

39.0 

18  00  00 

1  21  61 

29.9*80 

51. 0 

42.6 

43.0 

, 

20  00  00 

1  20  00 

29.080 

62.0 

43.5 

44.0 

22  00  00 

1   19  07 

30.006 

63.0 

42.0 

44.0 

■ 
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MAONBTICAL  AND  MBTEOROLOQICAI. 


NOVEMBER  17,  1841. 


I 
•o 

I 


A.  m.  9. 
0  00  00 
8  00  00 
4  00  00 
6  00  00 
8  00  00 
10  00  00 

Noon 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
20  00  00 
23  00  00 


0  •  /  // 

1  18  27 
1  18  87 
1  18  13 
1  19  \h 
1  20  15 
1  18  26 
1  17  06 
1  14  48 
1  21  44 
1  25  58 
1  26  00 
1  27  15 


I 


Inches^ 
do.  009 
29.992 
29.992 
29.996 
29.996 
29.996 
29.996 
30.004 
29.998 
29.956 
29.928 
29.906 


ThAfTBoineten. 


"i 


< 


53.0 
53.5 
54.0 
54.0 
54.0 
54.0 
54.0 
53.0 
53.5 
56.0 
57.0 
57.0 


42.0 
34.5 
33.  i 
33.0 
32.5 
31.5 
38.0 
38.0 
41.0 
51.5 
63.0 
55.0 


43.5 
40.0 
380 
37.0 
36.0 
36.0 
36.0 
36.0 
38.0 
46.0 
49.0 
57.0 


// 


Maximum  at  22  liours  -  I 
Minimmn  at  14  hours  -  1 
Mean  -        -  1 


87  15 
14  42 

20  58.5 


HSKARKS. 

On  examining  the  instrument  at 
16A.,  found  the  clamping  screw 
loose,  and  the  inBtmment  moved 
^  65"  to  the  west  The  abso- 
lute determination  from  tK  6f  the 
15l!h  to  14  A.  of  this  daj,  inclusiye, 
are  therefore  doubtful. 


NOVEMBER  18,  1841. 


0  00  00 
2  00  00 
4  00  00 
6  00  00 
8  00  00 
JO  00  00 

Noon 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
20  00  00 
22  00  00 


Ik 


1  85 

1  21 

1  24  38 

1  26  46 

1  24  18 

1  23  32 

1  82  12 

1  21   11 

I  21  08 

1  25  06 

1  29  40 

1  27  27 


89.904 

57.0 

45.0 

48.0 

29.914 

56.0 

41.0 

46.0 

29.910 

55.5 

39.0 

44.0 

29.901 

65.0 

39.0 

44.0 

29  906 

56.0 

39.0 

43.0 

29.911 

56.0 

40.0 

42  0 

29.916 

57.0 

40.0 

40.0 

29.930 

57.0 

38.5 

40.0 

29.944 

56.5 

45.0 

40.0 

29.856 

58.0 

51.6 

44.0 

29.856 

58.5 

52.0 

48.0 

29.848 

59.6 

51.6 

50.0 

Maximum  at  20  hours  •  1  89  40 
Minimum  at  16  hours  -  1  81  08 
Mean  -         -  -  1  85  84 


NOVEMBER  19,  1841. 


0  00  00 
2  00  00 
4  00  00 
6  00  00 
8  00  00 
10  jDO  00 

Noon 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
20  00  00 
28  00  00 


86  06 
21  55 
24  19 
16  04 
18  02 
18  40 

18  50 

19  26 
1  24  18 
1  26  21 
1  86  18 
1  23  43 


89.848 

59.0 

48.0 

48.0 

89.916 

58.0 

45.0 

47.0 

29.944 

58.0 

48.0 

46.0 

29.936 

58.0 

38.0 

44.0 

29.915 

58.0 

86.0 

43.0 

29.904 

57.0 

35.0 

48.0 

29.890 

57.0 

34.0 

40.0 

29.872 

57.0 

35.0 

88.0 

29.832 

56.0 

35.0 

38.0 

29.786 

57.0 

36.0 

38.0 

89.736 

58.0 

37.0 

38.0 

89.703 

58.0 

87.0 

88.0 

Maximum  at  18  hours 
Minimum  at  6  hours 
Mean 


1  86  til 
1  16  04 
1  81    18.5 
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OBSSRVATIOMS  AT  WASHINGTON — 1841. 


• 

NOVEMBER  20,  1841 

\. 

• 

1 

1 

Thermometera. 

» 

t 

lian. 

• 

1 

j 

1 

1  2    mS^ 

1 

• 

Attached. 

• 

< 

i 

\ 

h.  tn»  8» 

or// 

btcha. 

o 

o 

o 

O      9      If 

0  00  00 

1  22  41 

29.668 

57.0 

36.0 

37.0 

Maimram  at  8  hours    • 

1  '31    13 

2  00  00 

I  22  11 

29.668 

56.0 

37.0 

38.0 

Minimum  at  12  boon  - 

1  20  11 

4  00  00 

1  20  33 

29.7S8 

57.0 

37.0 

39.0 

Mean  -        -        -        - 

1  25  42 

6  00  00 

1  20  33 

29.738 

57.5 

38.0 

37.0 

8  00  00 

1  31  13 

29.756 

56.0 

36.0 

38.0 

10  00  00 

1  28  41 

29.784 

56.0 

36.0 

38.0 

Nooa 

1  20  11 

29.856 

55.0 

36.6 

37.0 

14  00  00 

!  25  08 

29.856 

55.0 

38.0 

37.0 

16  00  00 

1  27  06 

29.976 

53.0 

42.0 

39.0 

18  00  00 

1  26  58 

29.976 

."^O.O 

46.0 

42.0 

* 

20  00  00 

1  24  40 

30.002 

55.0 

45.0 

42.0 

22  00  00 

1  21  57 

30.036 

54.5 

43.0 

42.0 

NOVEMBER  21,  184 

1. 

0  00  00 

I   12  41 

90.092 

55.0 

48.0 

42.0 

Maximum  at  22  hours  - 

1  26  38 

2  00  00 

I  21  65 

30.086 

54.0 

39.0 

42.0 

Minimum  at  0  hours     - 

1   12  41 

4  00  00 

1  20  08 

30.086 

55.6 

37.0 

41.0 

Mean  -        -        -        - 

1   10  00.6 

6  00  00 

1  21  23 

30.122 

56.0 

36.<) 

40.0 

8  00  00 

1  22  35 

30.134 

56.0 

34.0 

39.0 

10  00  00 

Noon 

1  21  21 

30.148 

57.0 

33.5 

38.0 

1  21  33 

30.178 

57.0 

33.0 

38.0 

\ 

14  00  00 

1  21  28 

30.230 

56.0 

34.5 

37.0 

16  00  00 

I  23  20 

30.286 

56.0 

42.0 

39.0 

18  00  00 

I  25  02 

30.254 

.57.5 

48.5 

42.0 

20  00  00 

1  23  07 

30.220 

57.0 

48.0 

42.0 

22  00  00 

1  25  38 

30.216 

56.0 

46.0 

44.0 

NOVEMBER  22,  1841 

1.                                  « 

0  00  00 

I  21  34 

80.212 

56.0 

44.0 

44.0 

Maximum  at  20  hours  - 

1  26  14 

2  00  00 

I  22  18 

80.168 

55.0 

42.0 

44.0 

Minimum  at  14  hours  • 

1  21    16 

4  00  00 

1  22  18 

30.168 

56.5 

44.0 

44.0 

Mean          -        -        . 

t  23  45 

6  00  00 

1  23  16 

30. 140 

57.6 

44.5 

44.0 

8  00  00 

1  23  46 

30.101 

67.0 

44.0 

44.0 

- 

* 

10  00  00 . 

I  23  03 

30.071 

57.0 

44.0 

44.0 

Noon 

1  21  43 

30.014 

57.0 

44.5 

44.0 

M  00  00 

1  21   16 

29.986 

57.0 

44.0 

45.0 

16  00  00 

1  25  43 

29.976 

56.0 

46.0 

44.0 

18  00  00 

1  26  13 

29.876 

59.5 

48.0 

46.0 

20  OO  00 

1  26  14 

29.756 

60.0 

49.5 

46.0 

• 

22  00  00 

1  24  03 

29.760 

60.0 

53.5 

52.0 

. 

S2 
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MAONETICAL    AND    METKOBOLOOICAL 


A*  01*   <• 

0  00  00 
8  00  00 
4  00  00 
6  00  00 
8  00  00 
10  00  00 

Noon 
U  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
20  00  00 
88  00  00 


NOVEMBER  23,  1841. 


S 


1 
1 


O       f       ft 

1  81  41 
1  31  66 
1  38  18 
31  31 
31  83 
1  32  19 
1  38  51 
I  81  30 
1  23  17 
1  87  01 
I  35  63 
1  84  57 


a 


n 


29.720 
39.716 
29.714 
29.772 
29.800 
29.836 
29.898 
29.936 
29.996 
29.976 
29.964 
29.966 


— •- 


Thermometore. 


< 


61.0 
60.0 
61.0 
62.0 
62.0 
61.0 
61.0 
61.0 
68.0 
68.6 
68.6 
68.6 


54.6 
66.0 
66.0 
56.0 
66.0 
60.0 
48.0 
49.0 
58.0 
64.0 
66.6 
66.0 


68.0 
64.0 
66.0 
66.0 
66.0 
68.0 
49.0 
48.0 
50.0 
64.0 
67.0 
57.0 


If 


Muumum  at  1 8  hours 
Minimum  at  6  hoon 
Mean 


1  37  01 
1  21  81 
1  24  11 


NOVEMBER  34,  1841. 


0  00  00 
8  00  00 
4  00  00 
6  00  00 
8  00  00 
10  00  00 

Noon 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
80  00  00 
83  00  00 


1 


1  88  61 
1  30  16 
1  80  18 
31  19 
I  31  83 
1  83  31 
1  31  43 
36  36 
84  03 
86  09 
1  84  43 
1  84  43 


1 
1 
1 


89.984 

68.6 

50.6 

56.0 

39.984 

61.0 

47.0 

58.0 

39.966 

68.0, 

43.5 

49.0 

29.966 

68.0 

38.0 

45.0 

89.982 

68.5 

43.0 

48.0 

29. 982  « 

68.0 

37  6 

48.0 

30.048 

61.0 

34.0 

40  0 

30.061 

60.0 

34.6 

40  0 

80.168. 

59.0 

46.6 

42.0 

30.088 

60.0 

50.0 

47.0 

30.130 

61.0 

53.0 

51.0 

30.130 

60.0 

50.0 

51.6 

Maximom  at  18  boon  -  1  36  09 
Minimum  at  4  liouia    -  I  20  13 

Mean  •        -        -  1  33  11 


nraABKs. 


Temperature  of  air  probaUy  noted 
5^  too  high  at  8A. 


NOVEMBER  85,  1841. 


0  00  00 

1  34  16 

30.136 

60.5 

48.0 

49.0 

Maximum  at  20  hours 

-  1  84  iO 

8  00  00 

1  17  43 

30.176 

60  0 

40.5 

46.0 

Minimum  at  8  hours 

-  1    17  43 

4  00  00 

1  88  06 

30. 163 

62.0 

40.0 

44.5 

Mean 

.   1  21   11.6 

6  00  00 

1  83  11 

30.152 

63.0 

40.5 

44.0 

8  00  00 

1  80  67 

30. 146 

68.0 

41.0 

44.0 

% 

10  00  00 

1  80  86 

30.163 

61  6 

40.0 

48.0 

Noon 

1  80  36 

30.136 

61.5 

39.5 

43.5 

14  00  00 

1  80  36 

30.130 

59.0 

39.0 

48.0 

16  00  00 

1  83  88 

30.108 

58.6 

30.0 

42.0 

18  00  00 

1  34  39 

29.976 

60.0 

41.0 

42.0 

80  00  00 

1  34  40 

39.918 

60.0 

48.0 

42.0 

• 

88  00  00 

1  33*68 

39.880 

60.0 

43.0 

42.0 

171 


[172] 


OBSfiRVATIOMS    AT   WASBINaTOM — 1841. 


NOVEMBER  36,  1841. 


k.  fA.    f. 

0  00  00 
2  00  00 
4  00  00 
6  00  00 
8  00  00 
10  00  00 

Noon 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
20  00  00 
22  00  00 


0  /  // 

1  21  41 
1  22  03 
1  22  04 
1  22  26 
1  22  01 
1  21  47 
1  21  86 
1  21  21. 
1  22  06 
1  22  06 
1  23  66 
1  22  10 


incAet. 
29.836 
29.786 
29.762 
29.710 
29.710 
29.716 
29.722 
29.712 
29.674 
29.682 
•29.661 
29.661 


\ 

ThennoDielen. 


60.0 
60.0 
61.0 
60.6 
60.5 
60.6 
60.6 
60.6 
69.0 
61.0 
62.6 
62.5 


i 


41.0 
43.0 
43.0 
43.0 
43.5 
43.0 
43.5 
48.0 
46.0 
48.0 
50.5 
50.0 


42.0 
43.0 
43.0 
43.0 
43.0 
43.0 
43.0 
43.0 
44.0 
45.0 
48.0 
50.0 


Maxinrnm  at  20  hoon 
Minimiun  at  14  houn 
Mean 


Off/ 

1  28  66 
I  21  21 
1  22  88.6 


NOVEMBER  27,  1841. 


29.681 

62.5 

^ 

48.0 

62.0 

29.790 

61.0 

48.0 

52.0 

29.866 

61.0 

52.0 

56.0 

29.926 

68.0 

45.0 

58.0 

29.986 

67.0 

39.0 

66.0 

30.034 

56.0 

34.0 

54.0 

80.086 

53.0 

340 

55.0 

30.186 

52.0 

35.0 

54.0 

30.202 

53.0 

35.0 

49.0 

30.198 

63.5 

36.0 

50.0 

80.288 

65.0 

36.0 

50.0 

30.290 

60.0 

85.0 

51.0 

0  00  00 
2  00  00 
4  00  00 
6  00  00 
8  00  00 
10  00  00 

Noon 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
20  00  00 
22  00  00 


0  00  00 
2  00  00 
4  00  00 
6  00  00 
8  00  00 
10  00  00 

Noon 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
20  00  00 
22  00  00 


1  22  10 
1  21  12 
1  23  03 
1  22  66 
1  22  66 
1  22  26 
1  22  08 
1  21  01 
1  21  05 
1  25  06 
1  24  48 
1  28  11 


I  21  42 
1  21  42 
1  21  42 
1  21  18 
1  20  18 
1  20  18 
1  21  21 
1  20  88 
1  22  86 
1  24  83 
1  28  69 
1  28  41 


Maximiim  at  18  hoiiii 
Minimum  at  14  hoon 
Mean 


1  26  06 
1  21  01 
1  23  08.6 


NOVEMBER  28,  1841. 


80.882 

58.5 

31.5 

43.0 

30.346 

53.0 

29.0 

38.0 

30.346 

53.0 

27.0 

34.0 

30.351 

53.5 

25.5 

32.0 

80.851 

58.6 

24.5 

80.0 

30.351 

53.5 

23.0 

28.0 

30.861 

51.0 

23.0 

28.0 

30.361 

60.0 

24.0 

28.0 

80.468 

49.0 

80^0 

29.0 

80.414 

61.0 

82.0 

81.0 

80.844 

61.0 

32.0 

31.6 

30.806 

51.0 

31.0 

31.0 

Maximiim  at  18  houn 
Min.  at  8  and  10  boon 
Mean 


1  24  83 

1  20  18 
1  22  25.6 


C  "2] 
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MAGNBTICAL  AND  MBTEOKOLOOICAI. 


a 
«> 

I 

O 

I 
I 


A.  m.  s. 
0  00  00 
2  00  00 
4  00  00 
6  00  00 
8  00  00 
10  00  00 

Noon 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
20  00  00 
22  00  00 


0  00  00 
2  00  00 
4  00  00 
6  00  00 
8  00  00 
10  00  00 

Neon 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
20  00  00 
22  00  00 


000  00 
2  00  00 
4  00  00 
6  00  00 
8  00  00 
10  00  00 

Noon 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
20  00  00 
22  00  00 


0  /  // 

1  23  21 
I  22  61 
1  22  19 
1  22  15 
1  22  51 
1  22  15 
1  22  86 
1  21  51 
1  22  86 
1  24  29 
1  24  00 
1  23  53 


1 


1  22  66 
1  22  28 
1  22  42 
1  22  47 
23  28 
1  22  46 
1  22  12 
1  21  33 
1  22  48 
1  24  51 
1  23  51 
1  23  51 


1  22  47 

1  22  28 

1  22  05 

1  22  62 

1  22  47 

1  22  28 

1  22  02 

1  21  12 

1  21  34 

1  24  28 

1  27  06 

1  24  16 


NOVBMBES  20,  1841. 


1 


/ncAeff. 
80.306 
80.262 
30.212 
30.172 
30.136 
30.124 
30.142 
30  136 
30.156 
30.132 
30.136 
30.170 


Th( 


1 
I 

< 


51.0 
50.0 
48.5 
46.5 
45.5 
44.5 
43.5 
43.0 
42.0 
46.0 
48.0 
49.0 


81.0 
27.6 
27  0 
26.5 
26.5 
26.6 
26.0 
26.5 
30.0 
32.0 
32.0 
31.5 


31.0 
31.5 
30.0 
30.0 
30.0 
29.0 
29.5 
2S.0 
30.0 
32.0 
34.0 
34.0 


ff 


Maiimam  at  18  hours  -  1  24  29 
Minimiim  at  14  houn  -  1  21  61 
Metn  -        -        -  1  23  10 


I 


NOVEMBER  30,  1841. 


80.188 
30.256 
30.286 
30.288 
30  314 
80.362 
30  890 
30.420 
30  451 
30.422 
30.391 
30.391 


47.0 
47.0 
47.5 
45.0 
44.0 
43.0 
•42.0 
41.5 
55.0 
46.0 
47.0 
48.0 


26.0 
27.5 
29.0 
28.5 
27.5 
26.0 
23.0 
19.5 
31.0 
32.5 
37.0 
33.0 


32.0 
32.6 
31.0 
31  0 
31.0 
31.0 
30  0 
27.0 
30.0 
32.0 
34.0 
34.0 


Maximom  at  18  houra  -  1  24  51 
Minimum  at  14  houn  -  1  21  33 
Mean  -        -        -  1  23  12 


RVHARKS. 


Attached  thermometerprobably  noted 
M^  too  high  at  t6A. 


DECEMBER  I,  1841. 


30.371 
30.420 
30.426 
30.426 
30.416 
30.426 
80  448 
80.472 
80.472 
80.464 
80.404 
30.392 


48.0 

28.0 

47.0 

20.0 

43.0 

16.0 

43.0 

13.0 

41.0 

14.0 

40.0 

14.0 

39.0 

14.0 

89.0 

14.0 

41.0 

24.5 

44.0 

31.5 

44.0 

88.5 

49.0 

38.0 

33.0 
30.0 
26.0 
23.0 
25.0 
24.0 
23.0 
23.0 
25.0 
31.0 
34.0 
36.0 


Maximum  at  20  hours  -  1  27  06 
Minimum  at  14  hour*  -  1  21  12 
Mean  -        -        -  1  24  09 


( 
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OB8BBVATIOVS  Aft  WASHINaTON — 1841. 


■ 

DBCSMBSR  8,  1841. 

1 

1 

i  • 

* 

• 

1 

i 

• 

't 

■ 

If 

• 
1 

1 

•m 

1 

1 

.      S 

^ 

m 

< 

^  ' 

X 

A.  fn.  #. 

o     »     // 

huktB. 

o 

o 

0 

Q       f       It 

0  00  00 

1  28  17 

80.808 

44.0 

i3a.o 

34.0 

Matimttm  at  18  hmuts 

-  1  86  ^5 

2  00  00 

1  21  80 

80.361 

43.0 

31.0 

31.6 

Mmimuai  at  6  hoars 

-  1  80  18 

4  00  00 

1  21  20 

30.361 

46.0 

30.0 

32.0 

Mofli          - 

-  1  23  86.6 

6  00  00 

I  20  18 

•  39.347 

45.0 

28.0 

30.0 

« 

8  00  00 

1  21  60 

30.346 

44.0 

25  0 

30.0 

10  00  00 

1  21  83 

30.349 

46.0 

20.0 

26.0 

• 

NOOQ 

1  22  03 

30.849 

46.0 

19wO 

28.0 

14  00  00 

1  20  84 

30.368 

44.0 

20.0 

26.0 

- 

16  00  00 

1  83  11 

30.390 

42.6 

29.6 

29.0 

18  00  00 

1  86  35 

30.340 

46.0 

39.0 

38.0 

80  00  00 

1  25  16 

80.318 

44.0 

41.6 

35.0 

28  00  00 

I  23  28 

30.318 

44.0 

39.0 

35.0 

, 

« 

DflSOEMKat  3»  1841. 

r 

0  00  00 

1  28  41 

30w808 

43.6 

36.0 

36.0 

Maxiiiram  at  18hoai« 

.  1  28  31 

2  00  00 

1  23  33 

30.880 

44.0 

36.0 

34.0 

Mimmutn  at  4  hours  * 

-  1  20  33 

4  00  00 

1  20  83 

30.280 

43.0 

36.0 

34.0 

Mean 

-  1  84  32 

6  00  00 

1  21  43 

30.260 

43.0 

35.0 

34.0 

8  00  00 

1  83  14 

30.226 

43.0 

34.0 

\  35.0 

. 

10  00  00 

1  88  02 

30.163 

43.0 

34.0 

[  35.0 

Noon 

1  21  03 

80.070 

43.0 

35.0 

86.0 

• 

14  00  00 

1  26  01 

29.084 

43.0 

38.0 

36.0 

16  00  00 

1  27  62 

20.886 

46.0 

45.0 

40.0 

• 

18  00  00 

1  28-31 

29.780 

46.0 

47.0 

42.0 

20  00  00 

1  26  68 

29.616 

47.0 

60.0 

44.0 

22  00  00 

1  23  11 

29.486 

66.0 

64.0 

f 

46.0 

• 

DBCEMBBSft4,  1841. 

0  00  00 

1   18  13 

89.498 

49.0 

60.0 

46.0 

Maximum  at  8  hours 

-  1  88  67 

2  00  00 

1  20  26 

89  688 

48.0 

60.0 

49.0 

Minimam  at  0  hours 

-1   18  13 

4  00  00 

1  24  66 

89.638 

60.0 

47.0 

48.0 

Mesn 

-  I  83  35 

6  00  00 

1  21  22 

89.660 

61.0 

46.0 

47.0 

8  00  00 

1  28  67 

89.604 

50.0 

44.6 

46.0 

10  00  00 

1  22  41 

89  448 

60.0 

44.0 

46.0 

Noon 

1  23  22 

29.460 

49.0 

44.0 

44.6 

« 

14  00  00 

1  83  06 

89.486 

49.0 

44.6 

46.0 

16  00  00 

1  88  81 

89.486 

61.0 

40.6 

46.0 

18  00  00 

1  84  06 

89.461 

62.6- 

62.0 

60.0 

80  00  00 

1  81  33 

89.381 

62.0 

68.6 

60.0 

22  00  00 

1  88  84 

89.461 

61.0 

50.0 

61.0 

^ 
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MAONBTICAI.    AHD   MBTBORO^LOOICAL 


• 

DECEMBBR  6,  164L  ; 

* 

1- 

•1 

1 

ThflnMHWleia. 

Bclinalion  frons 
meridian.  ■ 

I 

1 

eantime,Go 

• 

•8 

1 

• 

If 

• 

X 

^ 

n 

< 

< 

X 

h*  fn*  8. 

6      /       // 

Inches. 

O 

o 

o 

> 

O     1      It 

0  00  00 

1   19  08 

29.461 

61.6 

46.5 

48.0 

Maximum  at  18  houis  - 

1  26  43 

2  00  00 

1   19  69 

29.622 

52.0 

48.0 

48.0 

Minimum  at  0  hoois    - 

1  19  08 

4  00  00 

1  22  21 

29.666 

63.0 

41,0 

44.0 

Mean           .        -        - 

1  22  26.5 

6  00  00 

1  22  48^ 

29.658 

60.0 

40.0 

44.0 

8  00  00 

1  24  12 

29.636 

49.0 

39.0 

42.0 

10  00  00 

1  22  20 

29.616 

47.0 

88.0 

40.0 

Noon. 

1  22  61 

29.628 

47.0 

36.0 

4h0 

14  00  00 

1  21  03 

29.646 

4^.0 

36.0 

38.0 

16  00  00 

1  22  36 

29.676 

48.0 

37.0 

38.0 

• 

18  00  00 

1  26  43 

29.676 

47.0 

38.0 

38.0 

80  00  00 

1  26  41 

29.576 

46.0 

38.0 

39.0 

22  00  00 

• 

1  23  44 

29.686 

4G.0 

87.0 

38.0 

« 

DECEMIOSR  6,  1841. 

0  00  00 

1  22  01 

29.686 

46.0 

36.0 

36.0 

Maximum  at  18  heuia  - 

1  25  08 

2  00  00 

*1  22  06 

29.671 

44.0 

36.0 

34.0 

MiniiDum  at  14  houia- 

1  20  13 

4  00  00 

1   21   11 

29.686 

44.5 

94.0 

34.0 

Mean           -        •        - 

1  22  40.6 

6  00  00 

1  22  06 

29.686 

43.0 

33.0 

38.0 

8  00  00 

I  22  06 

29.691 

44.0 

33.0 

33.0 

10  00  00 

1  21  38 

29.691 

43.0 

33.0 

33.0 

Noon 

1  21  38 

29.661 

42.0 

31.0 

31.0 

♦ 

14  00  00 

1  20  13 

29.761 

43.0 

33.0 

32.0 

16  00  00 

1  23  67 

29.834 

43.0 

36.5 

345 

18  00  00 

1  26  08 

29.810 

46.0 

39.6 

37.5 

• 

20  00  00 

1  24  64 

29.810 

44.0 

38.0 

38.0 

22  00  00 

1  24  33 

29.838 

• 

43.6 

38^6 

38.0 

■ 

DECEMBER  7,  1841. 

• 

0  00  00 

1  28  24 

29.862 

43.0 

36.0 

38.0 

Maximum  at  18  houra  - 

126  01 

2  00  00 

1   16  10 

29.880 

44.0 

36.0 

37.0 

Minimum  at  2  hours    - 

1  16  10 

4  00  00 

1  22  67 

29.884 

43.0 

36.0 

36.0 

Mean          •        .      '  - 

1  21  05.6 

6  00  00 

1  22  22 

29.886 

43.0 

36.0 

86.0 

8  00  00 

1  21  22 

29.886 

43.0 

34.5 

.35.5 

•• 

10  00  00 

1  21  46 

29.922 

43.0 

34.0 

36.0 

Noon 

1  23  U 

29.966 

43.0 

33.0 

35.0 

14  00  00 

1  21  34 

30.016 

43.0 

35.0 

35.0 

16  00  00 

1  21  31 

30.106 

43.0 

37.0 

38.0 

18  00  00 

1  26  01 

30.106 

44.0 

39.0 

38.0 

20  00  00 

1  26  42 

30.132 

47.6 

40.0 

42.0 

22  00  00 

1  23  28 

30.162 

49.6 

39.5 

43.0 

■ 
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OBSERVATIONS  AT    WASHINGTON — 1841. 


• 

DECEMRfSR  8,  1841 

. 

i 

1 

* 

liifliiiiouietcnns* 

1 

from  1 
ian- 

i 

1 

1 

•    1 

•IS 

ation 
merid 

• 

1 

•8^ 

S 

1 

1 

< 

• 

< 

&  > 

* 

A.  m.  <. 

O      f       ff 

Inchta. 

o 

o 

o 

O       t       tf 

0  00  00 

1  22  23 

30.144 

47.5 

35.5 

41.0 

Maximum  at  20  hours  - 

1  29  53 

2  00  00 

1  22  06 

30.220 

48.5 

31.0 

38.0 

Mintmmn  at  12  hours  * 

1   19  23 

4  00  00 

1  22  31 

30.226 

48.0 

28.0 

36.0 

Mean          .        .        . 

1  24  38 

6  00  00 

1  22  09 

30.248 

47.0 

27.0 

34.0 

. 

S  00  00 

1  21  26 

30.251 

46.0 

26.0 

32.0 

« 

10  00  00 

1  20  39 

30.260 

45.0 

24.0 

30.0 

Noon 

1   19  28 

30.266 

44.0 

22.5 

28.0 

k 

U  00  00 

1  22  09 

30.276 

48.5 

28.0 

28.0 

1 

16  00  00 

1  29  18 

30.286 

44.0 

29.0 

30.0 

18  00  00 

1  29  26 

30.182 

45.5 

39.0 

34.0 

20  00  00 

1  29  53 

30.151 

46.0 

44.0 

40.0 

• 

22  00  00 

1  25  44 

30.166 

47.0 

42.0 

40.0 

1 

■ 

DEC£ 

MBER  9,  1841 

r. 

1 

0  00  00 

1  21  57 

30^168 

49.0 

39.0 

39.0 

Maximom  at  18  hoars  - 

1  26  20 

2  00  00 

1  20  81 

30. 140 

46.5 

37.0 

40.0 

Minimum  at  2  hours    - 

1  20  31 

4  00  00 

1  22  25 

30.  US 

49.5 

36.0 

39.0 

Mean         -        .        . 

1  23  ^.5 

6  00  00 

]   22  56. 

30.076 

48.0 

39.0 

40.0 

8  00  00 

1  22  47 

30.030 

47.5 

42.0 

42.0 

10  00  00 

1  22  67 

30.000 

49.0 

42.0 

42.0 

Noon 

1  22  15 

29.988 

51.0 

41.5 

42.0 

. 

14  00  00 

1  21  32 

30000 

51.a 

42.0 

42.0 

18  00  00 

I  22  56 

29.996 

52.0 

48.0 

46.0 

19  00  00 

1  26  20 

29.936 

53  0 

54.0 

480 

20  00  OQ 

1   25  43 

29.936 

53.0 

58.5 

52.0 

22  00,00 

1  24  07 

29.936 

55.0 

54.5 

54.0 

• 

29.920 

DECEl 

IIBER  10,  184] 

• 

I. 

• 
-127  34 

0  00  00 

1  23  20 

54.0 

48.0 

52.0 

Maximum  at  14  hours 

2  00  00 

1  21    15 

29.965 

55.0 

46.5 

49.0 

Minimum  at  2  hours 

-  1  21  1J5 

4  00  00 

I  22  06 

29.965 

55.0 

43.5 

48.0 

Mean 

•  1  24  24.5. 

6  00  00 

1  22  06 

29.965 

55.0 

41.0 

46.0 

8  00  00 

1  24  07 

29.971 

54.0 

41.0 

44.0, 

10  00  00 

1  23  27 

29.971 

53.0 

41.0 

44.0 

s 

Noon 

I  21  44 

29.881 

58.0 

41.0 

43.0 

14  00  00 

1  27  34 

29.881 

53.0 

42.0 

43.0 

16  00  00 

1   21  55 

29.660 

58.5 

49.0 

46.0 

18  00  00 

1  25  21 

29.752 

56.5 

52.0 

48.0 

• 

20  00  00 

I  25  31 

29.670 

58.0 

57.5 

51.5 

22  00  00 

1  25  67 

29.614 

59.0 

56.5 

58.0 

• 

« 
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MAGMCTICAL  AMJ>  MSTIIOKOLOOICAL 


DEGEMBER  11,  1941. 

ean  time,  Gottingen. 

1- 

TiMmMMtan. 

Bclination  from 
meridian. 

• 

1 

• 

.p4 

|.' 

• 

^ 

6 

n 

< 

< 

% 

A>  m*  8* 

O      f       If 

huku* 

O 

o 

o 

e    '     '/ 

0  00  00 

1  33  15 

20.588 

59  J) 

64.5 

53.0 

Maximum  at  30  hours  - 

1  34  45 

2  00  00 

1  33  41 

30.544 

58.5 

54.0 

54.5 

Minimum  at  8  boun    - 

1  31  36 

4  00  00 

1  33  31 

39.478 

59.0 

58.5 

54.0 

Mean         ... 

1  23  10.5 

6  00  00 

1  33  02 

39.486 

60.0 

63.5 

58.0 

8  00  00 

1  31  36 

•39.486 

60.0 

50.0 

51.0 

10  00  00 

1  33  61 

39.483 

69.0 

46.0 

50.0 

Noon 

1  33  44 

39.440 

56.0 

44.5 

48.0 

14  00  "00 

1  33  04 

39.473 

55.0 

48.0 

48.0 

16  00  00 

1  31  48 

39.536 

56.0 

50.0 

49.0 

18  00  00 

1  34  85 

39.560 

56.5 

49.5 

49.0 

30  00  00 

1  34  45 

39.576 

57.0 

51.0 

50.0 

33  00  00 

1  33  16 

39.686 

63,5 

49.0 

50.0 

• 

DBCEMBER  13»  1841. 

■                                        . 

0  00  00 

1  33  43 

39.708 

57.5 

47.0 

48.0 

Maximum  at  30  houra  - 

1  33  18 

3  00  00 

1  33  04 

39.773 

57.5 

47.0 

48.0 

Minimum  at  16  houra  - 

1  31  49 

4  00  00 

1  33  08 

39.816 

^8.0 

47.0 

48.0 

Mean .        -        -        - 

1  32  33.5 

6  00  00 

1  33  10 

39.840 

67.0 

45.0 

46.6 

8  00  00 

1  33  56 

39.890 

56.0 

44.0 

45.0 

* 

10  00  00 

1  33  81 

39.983 

54.0 

43.0 

42.0 

Noon 

1  33  37 

80.003 

51.0 

41.0 

42.0 

14  00  00 

1  23  30 

30.082 

51.0 

41.0 

42.0 

16  00  00 

I  31  49 

80.061 

58.0 

45.0 

43.0 

' 

18  00  00 

1  38  17 

30.066 

58.5 

48.U 

47.0 

30  00  00 

1  38  18 

30.066 

55.0 

50.0 

50.0 

83  00  00 

1  33  18 

30.071 

63.0 

40.0 

50.0 

• 

DBCBMKR  13,  1841. 

• 

0  00  00 

1  21  33 

30.062 

66.0 

46.0 

48.0 

Maximum  at  30  hours  - 

1  36  21 

^  00  00 

Minimum  at       hours  - 

•    4  00  00 

Mean  -        •        •        - 

6  00  00 

8  00  00 

. 

10  00  00 

Noon 

14  00  00 

16  00  00 

1  33  31 

30.136 

52.0 

36.0 

35.0 

t 

18  00  00 

1  35  38 

30.9^0 

54.0 

45.5 

40.0 

30  00  00 

1  26  31 

30.006 

64.0 

48.5 

42.0 

33  00  00 

1  38  33 

39.966 

• 

55.0 

46.5 

44.0 

U7 
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f 

DECEMBffit  14.  1841. 

i 

1 

ThcnnoflMten. 

•§  • 

h 

to  • 
O 

• 

J 

1 

11 

• 

J 

■U 

i 

1 

A 

1 

• 

A*  m.   #< 

o     /       // 

Ltehes. 

o 

o 

o 

o    /      // 

0  00  00 

1  22  48 

29-936 

56.0 

46.6 

44.0 

Maximum  at  20  lunin  -  1  29  10 

3  00  00 

1  21   18 

29.940 

66.0 

44.0 

43.0 

Minimum  at  14hoQn  -  1  19  23 

4  00  00 

1  21  19 

29.886 

56.0 

45.0 

44.0 

Mean     -         -          -  1  24  16.5 

6  00  00 

1  21  31 
1  21  38 

29.782 
29.782 

56.0 
64«0 

47.0 
47.0 

44.0 
46.0 

8  00  00 

10  00  00 

1  21  38 

29.764 

54.0 

47.0 

46.0 

mixArnKs. 

Noon 

1  21  46 

29.754 

53.0 

42.0 

44.0 

14  00  00 

1  19  23 

29.782 

63.0 

40.0 

42.0 

From  33A.  37fii.  to  midnight,  a  dif- 

16  00  00 

1  21  28 

29.862 

54.0 

43.0 

43.0 

ftued  auroral  tight,  extending  from 

18  00  00 

1  26  40 

29.838 

56.0 

51.0 

48.0 

N.  N.  E.  to  N.  W. 

20  00  00 

1  29  10 

29.846 

56.5 

52.0 

56.0 

• 

28  00  00 

1  26  24 

29.890 

62.0 

53.0 

52.0 

N 

DBC£] 

MBER 

16»  184 

1. 

0  00  00 

1  84  46 

29.918 

67.0 

49.0 

51.0 

Maximum  at  0  hours     -  1  84  46 

2  00  00 

1   18  41 

29.916 

56.0 

44.5 

48.0 

Minimum  at  16  hours  -  1  20  26 

4  00  00 

1  22  10 

29.916 

56.0 

43.5 

46.0 

Mean           -        -        -  1  27  36 

6  00  00 

1  22  33 
1  22  56 

29.916 
29.918 

66.0 
54  0 

41.6 
40.5 

44.0 
440 

8  00  00 

10  00  00 

1  23  31 

29.976 

.  53.0 

40.0 

44.0 

mnciKKS. 

Noon 

1 .28  01 

30.008 

63.0 

41.0 

43.0 

14  00  00 

1  20  56 

30.036 

64.0 

43.0 

44.0 

Altitude  of  auroral  light,  10^.    Dis- 

16 00  00 

1  20  26 

30.096 

54.0 

48.6, 

45.0 

appeared  at  OA  17i». 

18  00  00 

1  28  11 

30.061 

66.0 

62.0 

47.0 

20  00  00 

1  23  33 

30.036 

56.5 

53.0 

60.0 

22  00  00 

1  23  38 

30.036 

56.0 

49.5 

50.0 

DEG£] 

hfBER 

16,  184 

I. 

0  00  00 

1  21  23 

29.975 

56.0 

46.0 

48.0 

Maximum  at  18  hours    -  1*26  20 

2  00  00 

1  22  31 

30.006 

56.0 

45.0 

48.0 

Minimum   at  14  hours   -  1  18  09 

4  00  00 

1  22  82 

29.986 

66.0 

44.0 

47.0 

Mean           -          -        -123  14.5 

6  00  00 

1  22  07 

39.924 

54.0 

43.0 

46.0 

8  00  00 

1  21  21 

29.861 

54.0 

43.0 

46.0 

10  00  00 

1  20  46 

29.830 

54.0 

43.0 

46.0 

Noon 

1  19  36 

39.801 

63.0 

43.0 

45.0 

14  00  00 

1   18  09 

29.764 

63.0 

43.0 

45.0 

16  00  00 

1  23  13 

39.736 

53.0 

46.0 

46.0 

18  00  00 

1  26  20 

39.630 

63.5 

46.5 

46.0 

20  00  00 

1  26  11 

39.536 

54.0 

47.0 

46.0 

22  00  00 

1  21  38 

29.483 

54.0 

47.5 

47.0 

1 

83 
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t 

« 

DECEMBER  17,  1841 

i. 

I 

i 

1  . 

Thermoineten.    ' 

i 

.8 

8  S 

11 

■ 

^ 

• 

1 

1 

•Is 

1 

1 

J 

1 

§ 

Ja 

• 

.S4 

l« 

S 

P 

A 

< 

< 

^ 

&.  m.  «. 

o     /     // 

Inches. 

0 

o 

o 

1 

0/^/1 

0  00  00 

I  23  01 

29.436 

66.0 

46.0 

47.0 

Maximum  at  20  honep  • 

•  1  26  22 

2  00  00 

1  21  21 

29.436 

66.6 

46.0 

46.0 

Minimum  at  12  honra  • 

. 1  20  06 

4  00  00 

I  21   13 

29.346 

66.0 

46.5 

46.0 

Mean           -        • 

- 1  23  14 

6  00  00 

1  21  13 

29.836 

66.0 

43.6 

44.0 

8  00  00 

1  22  48 

29.257 

64.0 

41.0 

43.0 

1 

10  00  00 

I  22  48 

29.236 

63.0 

41.0 

43.0 

1 

L 

Noon 

1  20  06 

29.286 

53.0 

39.0 

40.0 

\ 

1 
1 

14  00  00 

1  21  46 

29.281 

62.0 

38.0 

40.0 

16  00  00 

1  20  28 

29.884 

62.0 

34.0 

39.0 

18  00  00 

1  25  17 

29.390 

49.6 

31.0 

36.0 

1 

20  00  00 

.  1  26  22 

20.390 

48.0 

30.6 

36.0 

1 

1 

23  00  00 

1  24  40 

29.472 

47.0 

29.0 

83.0 

1 

1 

1 

1 
1 

DECEMBER  18,  1841. 

1 

0  00  00 

1   16  16 

29.632 

46.0 

r 

25.0 

31.0 

MaTimum  at  20  hoars 

-1  24  06 

2  00  00 

1   17  61 

29  664 

46.0 

24.0 

31.0 

Minimum  al  0  boom  - 

1  16  16 

4  00  00 

1  20  06 

29  580 

45.0 

23.0 

30.0 

Mean 

-1  20-11 

6  00  00 

1  21  30 

29.680 

46.0 

22.0 

30.0 

8  00  00 

1  22  41 

29  598 

42.0 

21.0 

29.0 

10  00  00 

1  23  42 

29.604 

39.0 

22.0 

28.0 

M 

Noon 

1  24  00 

29.688 

39.0 

24.0 

28.0 

W 

14  00  00 

1  22  13 

29.676 

87.0 

23.6 

28.0 

^ 

1 

16  00  00 

1  20  06 

29.736 

38.0 

28.0 

28.0 

1 

18  00  00 

1  23  14 

29.763 

38.0 

30.0 

32.0 

20  00  00 

1  24  06 

29.764 

37.0 

31.0 

32.0 

22  00  00 

1  24  06 

29.872 

46.0 

31.5 

32.0 

' 

M 

DECEMBER  19,  1841. 

0  00  00 

1  21  31 

1 
29.936 

42.0 

28.0 

30.0 

Maximum  at  20  houia 

-  1  27  61 

2  00  00 

1  21   16 

30  036 

41.0 

25.0 

29.0 

Minimum  at  2  houra 

.  I  2M6 

4  00  00 

1  21  61 

30.078 

40.0 

24.6 

28.0 

Mean 

.  1  24  83^ 

6  00  00 

I  21  40 

30.102 

87.6 

24.0 

28.0 

8  00  00 

1  21  61 

80.120 

37.0 

23.0 

26.0 

10  00  00 

1  22  01 

30.161 

37.0 

21.0 

2C.0 

Noon 

1  22  35 

30.171 

36.0 

19.6 

26.0 

14  00  00 

1  23  12 

30.192 

36.0 

19.6 

26.6 

16  00  00 

1  28  14 

30.210 

87.0 

26.6 

28.0 

18  00  00 

I  26  88 

30.168 

37.0 

36.0 

82.0 

20  00  00 

I  27  61 

30.114 

38.0 

38.0 

34.0 

, 

22  00  00 

1  24  10 

30. 128 

88.0 

36.0 

84.0 

1 
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■  ^ 

DECEMBER  SO,  1841. 

t 

M            •dM 

1 

0 

\ 

Therawawtan. 

1 

J 

\i 

• 

-8 

1 

1^ 

/ 

1 

1 

n 

< 

< 

&► 

s 

A.  m.  #. 

0     f     n 

• 

Ineha. 

0 

o 

o 

o     /      ft 

0  00  00 

1  38  81 

80.128 

38.0 

83.0 

84.0 

MuTimnm  at  18  hovi  - 

1  26  08 

9  00  00 

1  33  59 

80.186 

43.0 

29.5 

82.0 

Mifikii«ii4itkottn    • 

1  19  18 

4  00  00 

1  10  13 

30.073 

40.0 

27.0 

80.0 

Mom         -        -        • 

1  83  38 

6  00  00 

I  31  31 

30.051 

38.0 

36.0 

28.0 

8  00  00 

1  31  31 

80.053 

36.0 

26U) 

28.0 

10  00  00 

1  31  43 

80.053 

86.0 

22.0 

36.0 

# 

Noon 

1  33  08 

30.045 

36.0 

21.0 

26.0 

U  00  00 

1  33  06 

80.045 

37.0 

21.0 

28.0 

• 

16  00  00 

1  30  88 

80.094 

39.0 

80.0 

29.0 

18  00  00 

I  36  03 

30.086 

41.0 

31.0 

38.0 

20  00  00 

I  35  40 

30.033 

44.0 

41.0 

88.0 

33  00  00 

1  38  35 

• 

29.994 

44.0 

40.0 

38.0 

t 
\ 

1 
1 

• 

DBC^MBBRS 

11,  1841. 

0  00  00 

1  31  30 

39.983 

44.0 

40.0 

88.0 

Maximiim  at  12  Iioan  • 

1  24  18 

3  00  00 

1  30  58 

39.986 

43.0 

36.0 

37.0 

Minimom  at  16  homs  * 

1  20  48 

!     4  00  00 

1  31  23 

39.953 

43.0 

35.0 

86.0 

Mean          ... 

1  23  80.5 

6  00  00 

1  33  11 

29.936 

42.0 

34.0 

36.0 

8  00  00 

1  33  41 

29.986 

42.0 

33.0 

85.0 

10  00  00 

1  38  57 

29.936 

41.0 

33.0 

35.0 

,\     Noon 

1  24  13 

29.944 

41.0 

83.5 

34.0 

;  14  00  00 

1  31  01 

39.986 

41.0 

33.0 

36.0 

16  00  00 

1  30  48 

30.053 

43.0 

35.5 

82.0 

;  18  00  00 

I  33  38 

80.063 

43.0 

31.0 

33.0 

!  20  00  00 

1 

1  33  48 

80.146 

43.0 

34.0 

32.0 

* 

!  S3  00  00 

1  33  11 

30.336 

48.0 

31.5 

34.0 

1 

1 

1 

1 

DECEMBER  \ 

IS,  1841. 

■ 

j    0  00  00 

1  31  18 

80.37U 

43.0 

30.0 

83.0 

Maximum  at  30  houfs  • 

I  28  21 

•    300  OO 

1  31  34 

30.414 

44.0 

80.0 

38.0 

Miuimum  at  16  hoim  •> 

1   19  81 

!    4  00  00 

1  31  57 

30.466 

43.0 

39.0 

38^0 

Moan         .        .        . 

I  33  56 

1    600  00 

1  33  85 

80.496 

41.0 

1^8.0 

32.0 

:  8  00  00 

1  33  33 

80.511 

40.0 

86.5 

81.0 

^  10  00  00 

1  33  16 

• 

80.543 

39.0 

33.0 

30.0 

'■      NOOB 

1  31  37 

80.593 

39.0 

31.0 

88.0 

• 

i  14  00  00 

1  SO  55 

30.660 

39.0 

20.5 

27.0 

;  16  00  00 

1  19  81 

30.696 

87.0 

22.5 

28.0 

1  18  00  00 

1  24  08 

30.686 

41.0 

24.0 

29.0 

!  30  00  00 

1  38  31 

30.678 

40.0 

28.0 

29.0 

33  00  OO 

I  34  51 

80.678 

40.0  !   24.0 

28.0 
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• 

DECEMBSH  23,  1841. 

. 

• 

/ 

1 

0^ 

ThflnDomelBn. 

^ 

1 

i. 

• 

Mean-time, 

i 

1 

< 

• 

b 

X 

A<  fn»  $* 

o    f    rr 

Ineht8. 

o 

o 

o 

0      i      ff 

0  00  00 

1  23  86 

30.668 

41.0 

23.0- 

27.0 

Maximum  at  8  Ikmui    - 

1  27  38 

i»  00  00 

1  22  26 

30.654 

41.0 

22.0 

82.0 

Mlntmom  at  10  houn  - 

1  20  11 

A  00  00 

1  20  51 

30.686 

42.0 

25.0 

34.0 

Mean-        i        -        - 

1  88  5* 

6  00  00 

1  21  03 

30.636 

42.0 

26.0 

34.0 

8  00  00 

1  27  33 

80.646 

42.0 

26.0 

38.0 

10  00  00 

1  20  11 

30.636 

42.0 

26.0 

88.0 

Noon 

1  21  28 

30.416 

42.0 

26.0 

40.0 

14  00  00 

I  21  16 

30.436 

41.0 

27.0 

40.0 

« 

16  00  00 

1  22  08 

30.392 

40.6 

30.2 

41.0 

18  00  00 

1  24  19 

80.284 

40.6 

32.6 

42.0 

30  00  00 

1  26  07 

30.184 

40.0 

38.6 

44.0 

• 

22  00  00 

1  24  28 

80.060 

40.0 

86.6 

46.0 

• 

• 

DECEMBER  24,  1841. 

iO  00  00 

I  28  46 

29.962 

40.0 

46.0 

41.0 

Maximom  at  22  hours  - 

I  24  61 

3  00  00 

1  21  01 

29.866 

47.0 

58.6 

48.0 

Minimum  at  2  houn    - 

1  21  01 

4  00  00 

1  21  38 

29.816 

46.0 

43.6 

47.0 

Mean  -        -        -        - 

1  28  66 

6  00  00 

1  28  08 

29.796 

44.0 

42.0 

44.0 

8  00  00 

1  24  37 

29.782 

44.0 

41.0 

44.0 

10  00  00 

1  24  07 

29.826 

44.0 

40.0 

44.0 

' 

Noon 

1  23  69 

29.866 

43.0 

38.6 

42.0 

, 

14  00  Do 

1  23  09 

29.932 

42.0 

37.0 

40.0 

16  00  00 

1  21  43 

30.036 

42.0 

37.0 

38.0 

• 

18  00  00 

1  24  43 

30.071 

44.0 

37.0 

88.0 

^0  00  00 

1  24  43 

30.071 

44.0 

36.6 

40.0 

22  00  00 

1  24  61 

30.136 

43.0 

38.0 

88.0 

DECEMBER  26,  1841. 

0  00  00 

1  24  61 

30.136 

43.0 

38.0 

38.0 

Maximum  at  80  hooni  - 

1  26  21 

2  00  00 

1  21  46 

30.182 

43.6 

36.0 

81.0 

Minimum  at  6  houra    - 

1  20  43 

4  00  00 

1  21  68 

30.186 

48.6 

34.0 

31.0 

Mean .        -        -        * 

1  38  32 

6  00  00 

1  20  43 

30.186 

41.0 

34.0* 

30.0 

8  00  00 

1  21  22 

30.188 

40.0 

31.0 

33.0 

10  00  00 

1  21  36 

30.188 

40.0 

30.0 

82.0 

• 

Noon 

1  22  20 

30.196 

39.0 

29.0 

38.0 

14  00  00 

1  20  66 

30.222 

39.0 

S8.6 

31.0 

16  00  00 

1  21  23 

30.220 

42  0 

31.0 

38.0 

* 

t 

18  00  00 

1  26  36 

80.204 

40.6 

32.6 

38.0 

20  00  00 

1  26  21 

30.166 

40.6 

32.0 

33.0 

22  00  00 

1  22  42 

30.168 

40.6 

31.6 

34.0 
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.  HECEMBSR  M,  1841. 

• 

1 

! 
jl 

• 

TIm 

nmometoni* 

i 

• 

1 

1 

^ 

h*  flU  M» 

0      /      ff 

LuhtB* 

>  o 

o 

o 

o    /    // 

0  00  00 

I  22  61 

30.172 

40.0 

305 

33.0 

Maximum  a|  22  hotin  - 

1  24  49 

2  00  00 

1  21  16 

30.170 

39.0 

29.0 

32.0 

Minmram  at  16  hours  - 

I  20  41 

4  00  00 

1  21   16 

30.172 

39.0 

20.0 

32.0 

Mean  -        -        -        - 

1  22  45 

'6  00  00 

1  21  06 

30.172 

39.0 

29.0 

32.0 

^P 

8  00  00 

1  22  08 

30.182 

39.0 

29.0 

32.0 

10  00  00 

1  21  48 

30. 182 

39.0 

29.0 

82.0 

Noon 

1  21  48 

30.181 

39.0 

29.0 

32.0 

14  00  00 

I  21  11 

30.236 

38.0 

22.0 

26.0 

16  00  00 

1  20  41 

30.312 

38.0 

25.0 

28.0 

18  00  00 

1  24  16 

30.316 

39.0 

27.0 

80.0 

20  00  00 

1  24  28 

30314 

39.0 

28.0 

33.0 

22  00  00 

1  24  49 

30.286 

39.0 

29.0 

84.0 

DECEMBER  27,  184 

1. 

0  00  00 

1  23  41 

30.286 

39.5 

26.0 

32.0 

Maximum  at  20 Jiows  - 

I  24  97 

2  00  00 

1  15  63 

30.286 

38.0 

28.0 

20.0 

Minimum  at  2  houn     - 

1   15  68 

4  00  00 

1  21  41 

30.284 

38.5 

21.0 

27.0- 

Mean  -        -     .  - 

1  20  15 

6  00  00 

1  24  02 

30.278 

38.0 

18.0 

26.0 

8  00  00 

1  24  17 

30.260 

38.0 

16.0 

24.0 

10  00  00 

1  22  14 

30.260 

37.5 

15.0 

24.0 

Noon 

1  21  41 

30.260 

37.0 

16.5 

24.0 

14  00  00 

1  21  16 

30.288 

36.0 

200 

24.0 

16  00  00 

1  21   15 

30.326 

38.0 

28.0 

26.0 

' 

18  00  00 

1  24  24 

30.240 

38.0 

81  0 

30.0 

20  00  00 

1  24  87 

30.224 

38.0 

34.5 

33.0 

t 

22  00  00 

1  23  05 

30.220 

38.0 

33.0      33.0 

DECEMBER  28,  184 

• 

I. 

0  00  00 

1  22  32 

30.216 

38.0 

32.0 

32.0 

Maximum  at  18  houn  - 

1  24  13 

2  00  00 

I  22  43 

30.240 

38.0 

32.0 

32.0 

Minimum  at  16  hours  - 

1  21   18 

4  00  00 

1  23  09 

80.204 

39.0 

31.2 

32.0 

Mean »        •        -        - 

1  22  46  5 

6  00  00 

1  23  11 

30.194 

'41.0 

31.0 

82.0 

8  00  00 

1  22  51 

30.198 

40.0 

31.0 

32.0 

10  00  00 

1  22  46 

30.198 

40.0 

31.0 

320 

Noon 

1  22  20 

30.201 

39.0 

30.5 

31.0 

14  00  00 

1  21  52 

30.212 

38.0 

30.0 

31.0 

■ 

16  00  00 

]   21    18 

30.236 

39.0 

33.0 

32.0 

18  00  00 

1  24  13 

30.286 

41.0 

36.0 

34.0 

30  00  00 

1  24  08 

30.161 

40.0 

39.0 

36.0 

22  00  00 

1  23  46 

30.161 

40.0 

38.0 

36.0 

• 

[  I'^l 
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MAt^NBTICAL    AND  XBTBOBOLOOICAL 


DECEMBER  29,  1841. 

1 

ladon  from  trae 
meridian. 

Iliennomalen. 

1 

• 

« 

If 

* 

1 

1 

1 

< 

i 

1 

^ 

- 

A<  in.  •• 

o    /    // 

Inches. 

o 

o 

0 

Q    1    n 

0  00  00 

1  22  31 

80.162 

42.0 

36.0 

86.0 

Mazimmn  ai  18  hoon  - 

1  26  01 

S  00  00 

1  22  17 

80.222 

40.6 

88.0 

36.0 

Minimum  at  12  hovn  - 

4  21  10 

4  00  00 

1  22  17 

80.286 
30:266 

41.0 

30.6 

86.0 

Maan 

1  28  06.5 

6  00  00 

1  22  33 

400 

286 

33.0 

8  00  00 

1  22  37 

30  262 

40.0 

29.0 

33.0 

10  00  00 

1  22  18 

30.304 

40.6 

30.0 

38.0 

Noon 

1  21  10 

30.318 

40.6 

31.0 

38.0 

U  00  00 

1  21  28 

30.360 

40.0 

31.0 

38.0 

16  00  00 

1  21  30 

30.420 

42.0 

36.0 

84.0 

18  00  00 

1  26  01 

30.420 

42.0 

42.0 

36.0 

20  00  00 

1  24  33 

30.424 

46.0 

41.0 

88.0 

22  00  00 

1  23  13 

30.424 

46.0 

38.0 

38.0 

# 

DECEMBER  to,  1941. 

0  00  00 

1  22  30 

80.424 

46.0 

36.0 

38.0 

Maximnm  at  18  hoon  - 

1  34  83 

2  00  00 

1  21  48 

30.436 

49.0 

39.0 

38.0 

Miniminm  at  12  lionn  - 

1  21  26 

4  00  00 

1  21  48 

30.436 

46  0 

32.0 

37  0 

Mfan         ... 

1  27  69.5 

6  00  00 

I  21  33 

30.486 

44.0 

34.0 

34.0  ; 

8  00  00 

1  21  33 

80.276 

41.0 

34.0 

34.0 

to  00  00 

1  21  27 

80240 

41.0 

38.0 

34.0 

Noon 

1  21  26 

80.272 

42.0 

84.0 

34.0 

14  00  00 

1  24  11 

30.262 

42.0 

38.0 

36  0 

16  00  00 

1  24  28 

30.268 

42.7 

84.8 

36.6 

18  00  00 

1  84  33 

80.188 

48.6 

35.2 

36.0 

20  00  00 

1  30  38 

80.136 

47.0 

86.6 

87.0  1 

• 

22  00  00 

1  26  28 

30.116 

47.6 

86.6 

37.6  1 

DECEMBRR  31,  1841. 

• 

0  00  00 

1  23  08 

30.110 

46.6 

36.6 

88.0 

Maximom  at  18  lioon  - 

1  24  17 

{1  00  00 

1  21  02 

80.104 

47.0 

86.0 

37.0 

Minimum  at  16  houn  - 

1  20  17 

4  00  00 

1  20  44 

80.104 

47.0 

84.0 

36.0 

Maan          .        #        . 

1  28  17 

6  00  00 

1  22  66 

80.104 

46.0 

31.5 

86.0 

8  00  00 

1  22  48 

30.124 

44.0 

31.0 

36.0 

10  00  00 

1  22  17 

30.126 

44.0 

30.0 

86.0 

Noon 

1  22  00 

30.126 

44.0 

29.0 

84.0 

14  00  00 

1  22  47 

30.148 

44.0 

30.0 

34.0 

* 

16  00  00 

1  20  17 

30.188 

46.5 

32  0 

36.0 

18  00  00 

1  24  17 

30.122 

49.0 

36.6 

36  0 

20  00  00 

1  23  63 

80.004 

47.8 

40.0 

39.0 

22  00  00 

1  21  46 

30.126 

62.6 

44.0 

42  0 

183 
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OBSSRVATIOm  AT  WA8HI1V6T0K — 1842. 


JANUARY  1,  18a. 

• 

1 

TbMUomUkn, 

1 

1 

jl 

■ 

m 

^1 

1 

1 

1 

< 

• 

1 

A.  m.  «. 

Off/ 

huhei. 

o 

0 

o 

o      /      // 

0  00  00 

1  20  88 

80.160 

49  0 

40.0 

41.0 

Maximam  at  12  boon  - 

1  31  44 

2  00  00 

1  20  48 

80.176 

45.5 

37.0 

39.0 

Mmimufli  at  0  honn     - 

1  20  33 

4  00  00 

1  21  34 

80.168 

45.0 

37.0 

38.0 

Mean- 

1  26  08.5 

6  00  00 

1  21  34 

30.160 

45.0 

37.0 

88.0 

8  00  00 

1  22  10 

30.2U2 

45.0 

36.0 

37.5 

10  00  00 

I  26  66 

30.216 

455 

34.5 

36.5 

Noon 

1  31  44 

30.220 

44.0 

32.5 

35:5 

14  00  00 

1  26  49 

30.276 

44.5 

30.5 

35.0 

16  00  00 

I  27  11 

30.252 

44.0 

35.0 

34  0 

18  00  00 

1  28  03 

80.222 

47.2 

39.0 

36.0 

20  00  00 

1  26  04 

80.171 

46.0 

42.0 

40.0 

22  00  00 

1  25  16 

80.162 

64.0 

41.6 

42.0 

JANUARY  2,  1842. 

• 

0  00  00 

1   19  63 

80.098 

49.0 

39.5 

40.0 

Maximum  at  18  honn 

1  24  41 

2^00  00 

1  22  03 

80.072 

48.0 

32.0 

39.0 

Minimum  at  0  houn     • 

-  1   19  53 

4  00  00 

1  22  22 

30.019 

48.0 

33.0 

38  5 

Mean  -        -        -        < 

.  1  22  17 

6  00  00 
8  00  00 

1  22  44 
1  20  22 

29.976 
29  898 

46.0 
45.0 

32.0 
34.0 

36  0 
36.0 

10  00  00 

1  19  56 

29.898 

42.0 

35.0 

36.0 

msKArnKt. 

Noon 

1  28  11 

29.816 

44.0 

34.5 

35.5 

14  00  00 

1  24  36 

29.828 

43.5 

33.0 

35.0 

Barometer  probably  noted  .100  indi 

16  00  00 

1  22  11 

29.804 

46.0 

37.0 

38.0 

too  bifh  at  16A. 

18  00  00 

1  24  41 

29.686 

47.0 

45.0 

39.0 

• 

20  00  00 

1  23  26 

29.648 

50.0 

46.5 

44.0 

22  00  00 

1  23  26 

29.636 

61.0 

47.0 

45.0 

JANUARY  8,  1842. 

0  00  00 

1  22  12 

2U.636 

48.0 

43.0 

44.0 

Maximum  at  18  houn 

.  1  26  08 

2  00  00 

1  21  11 

29.6J6 

47.0 

46.0 

44.0 

Minimum  at  4  houn 

-  1  19  48 

4  00  00 

1   19  48 

29.661 

48.0 

45.0 

44.0 

Mean  •        -        • 

-  1  23  555 

6  00  00 

1  21  26 

29.771 

46.0 

36.0 

40.0 

8  00  00 

1  23  36 

29.763 

46.0 

32.0 

38.0 

10  00  00 

1  22  36 

29.861 

43.0 

27.5 

34.0 

Noon 

1  22  36 

29.940 

42.0 

25.5 

32.0 

14  00  00 

I  21  31 

80.075 

44.0 

24.5 

30.0 

• 

16  00  00 

1  21  51 

30.166 

45.5 

25.0 

300 

18  00  00 

1  26  03 

30.172 

48  0 

26.0 

32.0 

20  00  00 

1  25  19 

30.130 

44.6 

28.0 

35.0 

22  00  00 

1  28  87 

30.130 

44.6 

27.5 

35.0 

[  m  ] 
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WAeNXTICAL  ASD  MBTCOftOI.Q6ICAI. 


JANUARY  4,  1842. 

• 

1 

1 

T||firTpfyiy4CI>i 

•  1 

5 

§^ 

■ 

s 

ii 

• 

agnetic  obser- 
vatoiy. 

• 

■p 

1 

5 

1 

8 

1 

.a 

X 

(5 

n 

< 

< 

:f^ 

A.  in.  #. 

0      f      ff 

Inehei. 

o 

0 

o 

O     /     // 

0  00  00 

1  22  48 

36.124 

43.5 

37.0 

32.5 

Maxinram  at  lahoan  - 

Ji  25  02 

2  00  00 

1  23  14 

30. 136 

44.5 

36.5 

31.0 

Minimum  at  16  hMura  - 

1  20  86 

4  00  00 

1  21  59 

30.084 

48.5 

36.5 

30.0 

Mean  -        -        - .      - 

.1  112  49 

6  00  00 

1  2%  38 

29.986 

43.0 

36.0 

30.0 

8  00  00 

1  22  51 

29.900 

43.0 

36.0 

29.5 

10  00  00 

1  23  17 

29.830 

43.0 

27.0 

29.0 

Noon 

1  22  21 

29.806 

41.0 

29.0 

29.0 

14  00  00 

1  21  28 

29.804 

41.0 

32.0 

31.0 

- 

16  00  00 

1  20  36 

29  822 

43.0 

37.0 

34.0 

18  00  00 

1  25  02 

29.768 

46.0 

43.0 

36.0 

20  00  00 

1  24  26 

29.768 

45.0 

45.0 

42.0 

22  00  00 

1  23  22 

29.848 

48.0 

47.5 

45.0 

• 

JANUARY! 

S,  1842. 

0  00  00 

1  22  06 

29.890 

49.0 

44.5 

45.0 

Mazimnm  at  18  hours  - 

1  25  01 

2  00  00 

1  21  55 

39.960 

47.5 

40.0 

41.0 

Minimum  at  4  houra     • 

1   18  48 

4  00  00 

1  18  48 

30.046 

47.5 

38.5 

40.0 

M«an-        -        -        . 

1  21  64.6 

6  00  00 
8  00  00 

1  22  50 
1  21  51 

30.136 
30.170 

45.5 
45.5 

33.7 
29  5 

37.5 
34.5 

10  00  00 

1  23  39 

80.334 

45.0 

26.5 

32.0 

BBXAmKf. 

Noon 

1  22  19 

30.313 

43.0 

24.5 

30.0 

14  00  00 

1  19  23 

80  393 

43.0 

23.0 

29.0 

Attadied  thennometer  probably  n«t«d 

16  00  00 

1  21  46 

30.476 

43.0 

28.0 

28.0 

10<'  too  high  at  22A. 

18  00  00 

1  25  01 

30.436 

43.0 

31.0 

30  0 

20  00  00 

1  28  31 

30.460 

45.0 

32.8 

32.0 

2S  00  00 

1  23  41 

30.474 

55.0 

33.0 

84.0 

- 

JANUARY  ( 

S,  1842. 

• 

0  00  00 

1  20  43 

80.486 

45.0 

29.0 

32.0 

MaTimum  at  30  houn  - 

1  ft6  01 

2  00  00 

1  21  04 

30.536 

45.0 

26.0 

31.0 

Minimum  at  16  hoiin  - 

1  30  00 

4  00  00 

I  22  21 

30.654 

44.0 

24.0 

30.0 

Mean .        -        -        - 

1  23  00.6 

6  00  00 

1  22  31 

30.553 

43.0 

22.0 

28.0 

■ 

8  00  00 

1  22  16 

30.548 

43.0 

21.0' 

27.0 

10  00  00 

1  22  01 

30.531 

40.5 

23.0 

27.0 

Noon 

1  21   37 

30  531 

40.0 

22.0 

26.0 

14  00  00 

1  20  27 

30.518 

40.0 

22.0 

26.0 

16  00  00 

1  20  00 

30.466 

40.0 

32.0 

28.0 

18  00  00 

1  24  22 

30.386 

41.0 

36  0 

31.0 

20  00  00 

1  26  01 

30.384 

44.0 

37.0 

32.0 

22  00  00 

1  24  28 

30.388 

43.0 

35.0 

38.0 

185 
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OBSKRVATIONS    AT   WASHINGTON — 1842. 


JANUARY  7,  1842. 

1 

Tkenuometers. 

^ 

is 

. 

* 

. 

;2 

^§.1 

w 

, 

agnetlcobser 
▼atory. 

■1 

11 

• 

i 

1 

1 

1 

• 

- 

s 

A 

n 

< 

S 

At  m*  9. 

O      f        If 

Inches, 

o 

o 

o 

♦ ' 

O     '       '/ 

0  00  00 

1  23  16 

30.158 

41.0 

34.0 

34.0 

Maximum  at  20  hours 

-  1  25  51 

S  00  00 

I  21  31 

30.036 

42*0 

35.0 

34.0 

Minimum  at  14  hours 

-  1  20  06 

4  00  00 

1  20  46 

29.951 

42.0 

35.0 

34.0 

Mean 

-  1  22  586 

0  00  00 

1  20  46 

29.871 

41.5 

37.0 

34.0 

8  00  00 

1  22  33 

29.871 

41.0 

38.0 

34.0 

10  00  00 

1  22  06 

29.836 

43.0 

39.0 

36.0 

' 

Noon 

1  22  06 

29.836 

43.0 

39.0 

36.0 

« 

14  00  00 

1  20  06 

29.836 

45.0 

41.0 

38.0 

16  00  00 

1  22  46 

29.806 

47.0 

43.5 

40.5 

18  00  00 

1  24  37 

29.806 

45.5 

43.5 

43.0 

20  00  00 

1  25  51 

29.834 

45.0 

40.0 

43.0 

2S  00  00 

1   23  32 

29.900 

48.5 

39.5 

42.0 

JANUARY  8,  1842. 

• 

1 

0  00  00 

I  22  65 

29.936 

48.5 

38.5 

41.0 

Maximum  at  18  hours 

-  1  25  20 

2  00  00 

1  21  57 

29.984 

47.0 

87.5 

40.0 

Minimum  at  14  hours 

-  1  20  21 

4  00  00 

1  22  27 

30.018 

47.0 

37.0 

40.0 

Mean 

-  1  22  50.& 

6  00  00 

1  22  57 

30.030 

47.0 

36.0 

39.6 

8  00  00 

1  22  19 

30.046 

■  47.0 

35.5 

39.0 

10  00  00 

1  22  19 

30.064 

46.0 

35.0 

38.0 

• 

Noon 

]   21  42 

30.096 

45.5 

35.0 

38.0 

U  00  00 

1  20  21 

30.136 

45.0 

36.0 

38.0 

16  00  00 

1  21  34 

30.214 

47.0 

37.5 

38.0 

18  00  00 

1  25  20 

30.152 

51.6 

40.0 

40.0 

20  00  00 

1  23  58 

30.136 

53.0 

39.5 

42.0 

22  00  00 

1  22  34 

30.068 

52.0 

37.5 

40.0 

• 

•  • 

• 

JANUARY  9,  1842. 

0  00  00 

].  21  24 

30.070 

51.0 

35.0 

41.0 

Maximum  at  20  hours 

-  I  23  17 

2  00  00 

1  21  36 

30.076 

48.5 

35.0 

39.0 

Minimum  at  14  hours 

-  1  19  55 

4  00  00 

1  22  05 

30.040 

49.0 

35.5 

38.0 

Mean           -      •- 

.  1  21  36 

6  00  00 

1 

29.986 

49.5 

36.0 

38.0 

8  00  00 

1  22  17 

29.988 

49.0 

37.5 

38.5 

10  00  00 

1  22  05 

29.974 

50.0 

38.5 

39.0 

Noon 

L  21  34 

29.974 

49.5 

39.0 

39  0 

^ 

14  00  00 

1   19  55 

30.068 

49.0 

40.0 

40.0 

• 

. 

16  00  00 

1  21  48 

30.156 

52.5 

43.0 

40.0 

18  00  00 

1  23  16 

30.172 

50.0 

51.0 

44.0 

20  00  00 

1  23  17 

30.172 

52.0 

56.0 

50.0 

22  00  00 

■ 

1  21  38 

30.175 

55.0 

52.5 

50.0 

'    , 

24 
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HACHWTICAI.  AHO  U«TSO«Ot,0«ICAL 


0  00  00 
S^OO  00 
4  00  00 
6  00  00 
8  00  00 
10  00  00 

Noon 
U  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
30  00  00 
93  00  00 


0  /  .// 

1  31  86 
1  31  38 
1  23  34 

33  84 
33  16 

33  05 
31  81 

1  30  38 
I  33  81 
36  84 

34  58 
33  48 


1 
1 
1 
1 


1 
1 
1 


JANUARY  10,  1843. 


Jnehea, 
80.176 
80.380 
80.368 
80.386 
80.380 
80.370 
80.364 
80.364 
80.186 
80.300 
80.300 
80.308 


54.0 
54.5 
55.5 
55.0 
55.0 
54.0 
53.0 
51.0 
58.5 
55.0 
54.0 
51.0 


mm 


48.0 
46.5 
45.0 
48.0 
41.0 
88.0 
87.0 
87.0 
87.0 
87.0 
87.0 
87.0 


48.0 
48.0 
48.0 
46.0 
45.0 
44.0 
43.0 
43.0 
40.0 
89.0 
88.0 
38.0 


/r 


Miiitmnm  at  18  houn 
Mittimuin  at  14  hovn 
Mean 


1  36  84 
1  30  38 

1  38  38.5 


JANUARY  U,  1843. 


0  00  00 

3  00  00 

4  00  00 
6  00  00 
8  00  00 

10  00  00 

Noon 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
30  00  00 
33  00  00 


1  33  40 
1  31  43 
1  31  01 
1  30  16 
1  30  38 
1  30  86 
1  30  36 
19  41 
1  31  30 
1  34  83 
1  33  07 
1  34  80 


1 


80.383 

51.0 

86.5 

38.0 

80.367 

50.0 

36.5 

88.0 

80.367 

50.0 

35.0 

34.0 

80.346 

49.0 

85.5 

36.0 

30.346 

49.0 

35.0 

36.0 

80.386 

49.0 

35.0 

34.0 

30.181 

49.0 

35.0 

34.0 

80.181 

49.0 

33.0 

34.0 

80.330 

51.0 

35.5 

36.0 

80.130 

50.0 

38.5 

37.6 

80.058 

48.5 

41.5 

40.0 

.80.040 

50.5 

37.5 

38.0 

Masimnm  at  18  hoon 
Mininram  at  14  hoon 
Mean 


1  34  33 
1  19  41 
I  33  06.5 


JANUARY  13,  1843. 


0  00  00 

3  00  00 

4  00  00 
6  00  00 
8  00  00 

10  00  00 

Noon 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
30  00  00 
33  00  00 


I  34  59 

1  17  51 

1  lA  13 

1  33  33 

1  32  47 
38  31 

1  31  48 

1  30  33 

1  30  58 

1  35  31 

1  34  10 

1  33  40 


1 


80.086 

51.0 

34.5 

37.0 

30.033 

48.0 

33.5 

38.0 

30.038 

47.5 

33.0 

36.0 

39.998 

47.0 

33.0 

35.0 

39:998 

46.0 

31.5 

34.0 

39.986 

45.0 

30.0 

34.0 

39.986 

45.0 

31.0 

34.0 

39.986 

46.0 

33.0 

34.0 

30.006 

46.0 

36.5 

86.0 

39.934 

48.0 

40.0 

39.0 

39.873 

49.0 

45.0 

43.0 

39.838 

49.0 

43  5 

43.0 

Mazimiun  at  18  lioon  -  I  35  31 
Mininram  at  3  hoara  -  1  17  51 
Mean  -        -        -  1  31  41 


ten  C  iw  ] 

OB»SftyATIOHS  AT  WASHiiraTaN-*184d. 


JANUARY  18,  4843. 

• 

1 

TliflnQMBolari. 

1 

If 

1 

|1 

• 

1 

1 

1 

g 

1 

i 

X 

^ 

n 

< 

S  • 

• 

A.  m.  •• 

O      t      ft 

Inches* 

o 

o 

o 

9      t      ft 

0  00  00 

1  31  ftO 

39.806 

48.6 

41.0 

41.0 

Maxiflnim  at  30  hoora 

-  1  37  41 

S  00  00 

1  81  43 

39.860 

47.0 

40.0 

43.0 

Minmiam  at  14  hoiin 

-  1  36  54 

4  00  00 

1  31  53 

39.860 

47.6 

37.0 

41.0 

Mom 

-  1  ft4  17.6 

6  00  00 

1  83  06 

39.893 

46.6 

37.0 

39.0 

8  00  00 

1  38  33 

39.901 

46.0 

86.0 

38.0 

'- 

10  00  00 

1  23  01 

30.003 

45.6 

36.0 

86.0 

Noon 

1  31  46 

30.100 

45.0 

31.0 

35.0 

U  00  00 

1  30  54 

30.186 

45.0 

31.0 

34.0 

16  00  00 

1  31  36 

30.381 

45.0 

83.0 

33.0 

18  00  00 

1  37  33 

30.381 

44.6 

33.0 

84.0 

30  00  00 

1  37  41 

30.386 

45.0 

36.5 

38.0 

S8  00  00 

1  33  41 

80.386 

63.0 

37.0 

40.0 

JANUARY  14,  1843. 

1 

0  00  00 

1  31  41 

30.891 

47.0 

33.0 

88.0 

Muiimim  ct  18  boon 

-I  ftO  ft6 

ft  00  00 

1  30  31 

80.391 

46.0 

30.0 

86  0 

Miwrnnin  at  14  boon 

-1  ftO  06 

4  00  00 

I  30  36 

30.ft84 

45.0 

39.6 

34.0 

Menu 

-  1  ftft  16.6 

6  00  00 

1  33  11 

30.356 

44.0 

39.0 

33.0 

8  00  00 

1  33  11 

30.356 

44.0 

39.0 

83.0 

10  00  00 

1  33  03 

30.300 

43.0 

39.0 

33.6 

Noon 

1  31  81 

30.175 

48.0 

30.6 

33.0 

14  00  00 

1  30  06 

30.086 

43.0 

34.0 

33  0 

16  00  00 

1  33  19 

30.016 

43.6 

38.6 

36.0 

18  00  00 

1  36  35 

39.908 

46.0 

43.6 

38.0 

SO  00  00 

1  36  03 

89.816 

46.0 

46.0 

41.0 

82  00  00 

1  33  17 

39.796 

46.0 

46.0 

44.0 

^ 

JANUARY  16,  1843. 

0  00  00 

1  ftft  18 

39.813 

47.0 

44.0 

44.0 

Maiinram  at  18  hoora 

-  1  ft6  8ft 

ft  00  00 

1  30  36 

29.806 

46.0 

44.0 

44.0 

MxDinnun  at  3  boura 

-  1  80  86 

4  00  00 

1  31  43 

39.808 

46.0 

41.6 

43.0 

Mean 

-  1  33  88.6 

6  00  00 

1  33  30 

39.808 

46.0 

39.6 

43.0 

8  00  00 

1  33  43 

39.816 

46.6 

37.0 

41.0 

10  00  00 

1  33  18 

39.846 

45.0 

36.0 

39.0 

Noon 

1  31  33 

39.876 

45.4) 

34.6 

39.0 

, 

14  00  00 

1  30  37 

39.946 

44.6 

35.0 

38.0 

16  00  00 

1  81  06 

30.038 

45.6 

38.6 

88.0 

18  00  00 

1  36  33 

30.038 

46.0 

39.6 

39.0 

SO  00  00 

1  36  51 

39.996 

44.6 

89.6 

40.0 

ftft  00  00 

1  33  37 

39.996 

48.0 

88.0 

40.0 

cm] 
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MAQNETTCAL    ANtI  MfiTBOROtO&TCAi:. 


JANUARY  16,  ia4a. 


4 

6 


A.  fit*  8» 

0  00  00 

3  00  00 

00  00 

00  00 

8  00  00 

10  00  00 

Noon 
14  06  00 
16  00  00 
18  00  00 
20  00  00 
22  00  00 


s 

h 

p 

1 


0  /      // 

1  26  46 
1  21  26 
I  27  17 
1  23  04 
1  21  22 
1  21  16 
1  20  16 
1  18  61 
1  21  13 
]   24  36 

1  24  36 
1  22  21 


^ 


o 


Inches. 

29.998 

30.040 

30.036 

29.964 

29.921 

29.911 

29.888 

29.846 

29.882 

29.861 

29.861 

29.872 


Tliennometen. 


I 


48.0 
44.0 
46.0 
44.0 
43.0 
43.0 
43.0 
43.0 
44.0 
46.0 
46.0 
62.0 


i 


36.5 
32.0 
32.0 
30.0 
30.0 
30.0 
30.0 
30.0 
34.0 
41.0 
43.0 
41.6 


8 


if 

a 
IS 


37.0 
36.0 
37.0 
34.0 
33.0 
31.0 
31.0 
31.0 
32.0 
36.0 
40.0 
42.0 


o  ^ 


// 


Maximum  at  4  hours 
Minimum  at  14  hours 
Mean 


I  27  1*7 
I  18  61 
1  23  04 


RBMAKKS. 

At  2A.  27m.,  an  auroral  arch  form- 
ed ;  altitude  of  centre,  8^  ;  extre- 
mitiea  of  arch  bearing  N.  by  W. 
and  N.  E.  by  N.  Disappeared 
at  3A.  35m.  See  extraordinary 
observations. 


JANUARY  17,  1842. 


0  00  00 
2  00  00 
4  00  00 
6  00  00 
8  00  00 
10  00  00 

Noon 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
20  00  00 
22  00  00 


1  21  23 
1  20  60 
1  21  41 
1  22  06 
1  21  31 
1  21  31 
1  20  38 
19  41 
1  20  08 
1  26  33 
1  26  52 
1  24  12 


1 


29:836 

47.0 

37.0 

42.0 

29.978 

45.0 

33.0 

39.0 

30.036 

46;o 

28.6 

36.0 

30.062 

45.0 

28.6 

34.0 

30.066 

44.0 

26.0 

32.0 

30.066 

43.0 

26.0 

32.0 

30.077 

43.0 

27.0 

30.0 

30.142 

44.0 

27.5 

30.0 

30.168 

4.5.0 

33.0 

32.0 

30.116 

45.0 

41.5 

38.0 

30.066 

46.5 

45.0 

41.0 

30.072 

64.0 

45.0 

44.0 

Maximum  at  20  hoUrs  -  1  26  62 
Minimum  at  14 hours-  I  19  41 
Mean  -        -        -  1  23  16.5 


JANUARY  18,  1842. 


0  00  00 
2  00  00 
4  00  00 
6  00  00 
8  00  00 
10  00  00 

Noon 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
20  00  00 
22  00  00 


28  03 

22  06 
20  31 

23  03 
23  20 

1  22  41 
1  22  01 

20  40 

21  39 

28  44 

29  16 
1  25  42 


1 
1 
1 
1 
1 


30.064 
30.060 
30.044 
30.048 
30.052 
30.056 
30.056 
30.052 
30. 148 
30.128 
30.086 
30.086 


59.0 
46.0 
46.0 
46.0 
45.0 
45.0 
45.0 
44.5 
47.0. 
48.0 
48.0 
50.0 


40.6 
37.5 
37.0 
35.0 
33.0 
31.0 
29.0 
29.6 
36.0 
43.0 
50.5 
63.0 


46.0 
42.0 
41.0 
40.0 
39.0 
37.0 
34.0 
34.0 
36.0 
40.0 
48.0 
52.0 


Maximum  at  20  hours  -  1  29  15 
Minimum  at  4  hours  -  1  20  31 
Mean  -        -        -  1  24  63 
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0aftESVATI01l&    AT    WASHINGTOR — V842. 


• 

JANUARY  19,  1842 

• 
• 

• 

•  1 

Thn  luoiiieten. 

- 

^ 

i 

s  . 

•■ 

q 

ination  fro 
meridian. 

• 

• 
• 

netic  obeer- 
alory. 

1 

.1 

1 

< 

• 

.ft 

< 

1 

• 

A.  m.  «. 

o    t     // 

huhes. 

o 

o 

o 

^    1    It 

0  00  00 

1   10  40 

30. 106 

51.5 

48.0 

48.0 

Maximum  at  20  hours  • 

1  25  39 

ft  00  00 

1  06  40 

30.106 

49.0 

41.0 

49.0 

Minimum  at  2  hours    - 

1  06  40 

4  00  00 

I   15   16 

30.102 

51.0 

38.0 

45.0 

Mean          -        -        - 

1    16  09.5 

6  00  00 

1   19  42 

30. 102 

52.0 

34.0 

40.0 

8  00  00 

1  23  23- 

30.102 

53.5 

31.5 

38.0 

10  00  00 

1  24  22 

30.100 

52.0 

31.0 

36.0 

Noon 

1  22  26 

30.094 

48.0 

28.0 

33.0 

14  00  00 

1   19  38 

30.094 

48.0 

28.0 

33.0 

16  00  00 

1   19  33 

30.086 

48.0 

35.0 

34.0 

18  00  00 

1  25  31 

30.036 

50.0 

47.0 

42.0 

30  00  00 

1  25  89 

29.986 

52.0 

53.5 

50.0 

22  00  00 

1  23  63 

29.986 

56.0 

56.0 

54.0 

• 

JANUARY  20,  1842 

. 

0  00  00 

t  22  00 

* 

29.986 

54.0 

50.0 

52.0 

Maximum  at  20  hours  - 

1  26  60 

2  00  00 

1  21  21 

29.984 

54.0 

44.5 

50.0 

Minimum  at  4  hours    - 

I    19  53 

4  00  00 

1    19  53 

29.984 

53.0 

41.0 

46.0 

Mean          .        .        . 

1  23  21.5 

6  00  00 

1  21  41 

29.984 

51.0 

39.5 

44.0 

8  00  00 

1  21  46 

29.936 

51.0 

39.0 

42.0 

10  00  00 

1  21  36 

29.900 

51  0 

39.0 

42.0 

Noon 

1  21  53 

29.884 

50.0 

40.0 

42.0 

14  00  00 

1  20  63 

29.876 

520 

40.0 

42.0 

16  00  00 

1  20  31 

29.836 

56.0 

46.0 

44.0 

IS  00  00 

1  25  36 

29.776 

58.5 

56.5 

51.0 

* 

20  00  00 

1  26  60 

29.710 

59.5 

63.5 

56.0 

22  00  00 

1  23  23 

29.686 

60.0 

63.0 

59.0 

JANUARY  21,  1842 

■ 

0  00  00 

1  22  39 

29.666 

60.0 

55.5 

57.0 

Maximum  at  18  hours  - 

1  27  06 

2  00  00 

1  21  48 

29.610 

57.5 

55.0 

56.0 

Minimum  at  14  hours  - 

1  20  00 

4  00  00 

1  22  40 

29.566 

56  5 

53.0 

55.0 

Mean          -        -        . 

1  23  33 

6  00  00 

1  22  57 

29.528 

56.0 

51.0 

54.0 

8  00  00 

1  23  19 

29.506 

56.0 

50.0 

53.0 

K)  00  00 

I  21  42 

29.506 

55.5 

48.0 

51.5 

Noon 

1  21  01 

29.506 

54.0 

43.5 

60.0 

14  00  00 

1  20  00 

29.546 

54.0 

41.0 

46.0 

16  00  00 

1  21  89 

29.648 

63.0 

42.0 

44.0 

18  00  00 

1  27  06 

29.600 

54.5 

48.0 

46.0 

20  00  00 

1  26  43 

29.600 

56.0 

45.5 

47.0 

22  00  00 

1  24  41 

29.600 

57.6 

45.0 

46.0 

C  n«  ] 
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MAaNBTICAX   AND    MaTKOB«LO«ICAL 


JANUARY  33,   1843. 

• 

1" 

1 

Tbermooieien. 

• 

A 

J 

nation  fr 
meridiai 

• 
§ 

• 

|. 

1 

1 

< 

•4 

& 

X 

h,    f9i.    8. 

Off/ 

buhea. 

o 

o 

O 

o       •      // 

0  00  00 

I  33  33 

29.738 

55.0 

42.0 

43.0 

Maxinuun  at  30  koon  - 

1  85  87 

2.  00  00 

39.822 

51.5 

37.0 

43.0 

Minimum  at  14  houra  - 

1  30  06 

4  00  00 

29.850 

53.0 

36.0 

40.0 

MflMI 

I  33  61 

6  00  00 

1  30  19 

89.896 

55.0 

35.0 

39.0 

8  00  00 

1  33  33 

39.948 

53.0 

33.0 

38.0 

• 

• 

10  00  00 

1   33  35 

39.979 

50.0 

31.0 

35.0 

Noon 

1  30  36 

39.981 

49.0 

29.0 

33.0 

- 

14  00  00 

1  30  05 

39.998 

49.0 

29.0 

33.0 

. 

16  00  00 

1  33  51 

29.998 

49.0 

37.5 

36.0 

18  00  00 

1  86  36 

39.996 

53.0 

39.5 

38.0 

SO  00  00 

1  35  37 

39.996 

51.0 

40.0 

40.0 

2S  00  00 

1  33  04 

39.996 

51.5 

40.0 

40.0 

JANUARY  3 

3,  1843. 

0  00  00 

1  33  03 

30.136 

49.0 

32.0 

38.0 

Blazimum  at  30  houra  - 

1  36  37 

3  00  00 

1  23  03 

30.136 

49.0 

32.0 

38.0 

Minimum  at  16  honn  - 

1  30  18 

4  00  00 

1  33  31 

30.246 

45.0 

28.0 

32.0 

Mean          .        .        . 

1  33  33.5 

6  00  00 

1  33  36 

30.246 

45.0 

28.0 

30.0 

8  00  00 

1  22  36 

30.246 

45.0 

26.0 

30.0 

10  00  00 

1  31  41 

30.280 

4d.& 

26.0 

30.0 

Noon 

1  21  33 

30.300 

43.0 

22.0 

28.0 

14  00  00 

1  31  38 

30.376 

44.0 

21.0 

28.0 

16  00  00 

1  20  18 

30.516 

43.5 

21.0 

28.0 

18  00  00 

1  23  03 

30.486 

43.0 

28.0 

31.0 

SO  00  00 

1  26  27 

30.468 

42.0 

29.0 

33.0 

S8  00  00 

1  24  14 

30.486 

42.0 

27.5 

32.0 

• 

JANUARY  3 

14,  1842. 

0  00  00 

1   25  20 

30.486 

42.0 

• 
24.0 

30.0 

Maximum  at  33  houn  - 

1  38  36 

3  00  00 

1  23  45 

30.532 

41.5 

22.5 

28  0 

Minimum  at  14  hours  - 

1  30  00 

4  00  00 

1  21  02 

30.589 

41.5 

19.0 

28.0 

Mean 

1  34  17.5 

6  00  00 

1  22  56 

30.616 

40.5 

18.0 

26.0 

8  00  00 

1  23  00 

30.628 

89.5 

17.5 

24.0 

10  00  00 

1  22  36 

30.684 

38.0 

15.0 

28.0 

Noon 

1  33  14 

80.644 

37.0 

13.0 

20.0 

14  00  00 

1  30  09 

80.652 

36.0 

12.5 

20.0 

1 

16  00  00 

1  33  51 

80.686 

38.0 

31.6 

23.0 

18  00  00 

1  96  43 

30.686 

43.6 

34.5 

27.0 

30  00  00 

1  35  18 

30.572 

40.5 

38.0 

29.0 

33  00  00 

1  38  36 

30.544 

46.0 

39.0 

80.0 

• 
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[  1^2  ] 


OBSERVATIONS   AT    WAliHINGTON — 1842. 


( 

JANUARY  9»,  1842: 

i 

- 

Thermometeni. 

• 

^^ 

• 

I 

1 

j! 

• 

h4 

• 

1 

1 

< 

» 

< 

A.  f7l.    f « 

O       t       ff 

Inches. 

o 

o 

o 

• 

o     /     // 

0  00  00 

I  27  28 

80.536 

42.5 

27.0 

28.5 

Maximum  at  0  houm    - 

1  27  28 

2  00  00 

1  23  15 

30.496 

40.0 

24.0 

28.0 

Minimum  at  10  hours  - 

1    19  41 

4  00  00 

1  22  24 

30438 

39.5 

23.0 

27.0 

Mean  -        -        -        - 

.  1  23  34.5 

6  00  00 

1  20  22 

30.386 

39.0 

22.0 

26.0 

8  00  00 

I  20  06 

30.371 

38.0 

21.0 

25.0 

• 

10  00  00 

1   10  41 

30311 

38.0 

21.5 

26.0 

Noon 

1  21   17 

,  30.281 

37.0 

23.0 

26.0 

■ 

# 

14  00  00 

1  22  28 

30.250 

37.0 

24.5 

26.0 

, 

16  00  00 

1  21  43 

30.218 

39.0 

31.0 

28.0 

* 

18  00  00. 

1  24  21 

30.186 

42.0 

36.0 

30.0 

. 

20  00  00 

1  25  48 

30.186 

43  0 

37.6 

32.0 

■ 

22  00  00 

1  23  48 

30.086 

41.5 

36.5 

32.0 

» 

• 

JANUARY  26,  1842. 

0  00  00 

« 

1  22  09 

80.086 

42.0 

35.0 

32.5 

Maximum  at  20  hours  - 

-  1  25  02 

2  00  00 

1  2t  06 

30.036 

40.0 

S5.0 

32.0 

Minimum  at  12  hours  • 

•  1  20  13 

4  00  00 

1  21  06 

30.036 

40.0 

35.0 

32.0 

Mean-        -        -     "   • 

.  1  22  37.5 

6  00  00 

1  20  33 

30.036 

40.0 

35.0 

320 

m 

8  00  00 

1  20  16 

29.900 

40.0 

35.0 

32.0 

10  00  00 

1  20  16 

29  900 

40  0 

34.5 

32.0 

. 

Noon 

t  20  13 

29.986 

40.0 

34.5 

32.0 

« 

14  00  00 

1  21  23 

29.986 

4K0 

81.0 

32.0 

• 

16  00  00 

1  22  05 

29.924 

40.0 

36.0 

33.0 

« 

18  00  00 

1  24  39 

29.822 

42.0 

39.5 

36.0 

20  00  00 

1  25  02 

29.762 

45.0 

45.0 

39.0 

• 

22  00  00 

1  23  50 

29.706 

47.0 

42.0 

400 

- 

JANUARY  27,  1842. 

— .^» — . — . — 

' 

0  00  00 

1  23  11 

29.662 

47.0 

37.0 

39.0 

Maximum  at  22  hoars 

-   L  29  16' 

2  00  00 

1  22  43 

29.622 

43.2 

38.2 

38.8 

Minimum  ai  14  hours 

-  1  20  06 

4  00  00 

1  22  46 

29.596 

43.0 

38.0 

38.5 

Mean  -        -        - 

-  1  2i  41 

6  00  00 

1  23  08 

29.626 

47  5 

37.0 

38.0 

. 

8  00  00 

1  23  14 

29.658 

4.5.6 

37.5 

38.0 

10  00  00 

1  22  16 

29.698 

44.0 

36.0 

37.6 

, 

Noon 

1  21  32 

29.788 

43.0 

35.0 

37.0 

14  00  00 

1  20  06 

29.860 

43.0 

35.0 

36.6 

• 

16  00  00 

1  20  38 

30.078 

42.0 

36.5 

36.0 

18  00  00 

1  21  31 

30.092 

42.0 

38.5 

37.0 

• 

90  00  00 

1  26  20 

30.094 

42.5 

40.0 

40.0 

• 

• 

22  00  00 

1  29   16      30.200 

43.0 

- 

40.0      40.0 

G  i^s'^n 


i»2. 


\ 


\M 


MA6»£TJCAI«    AND    MISTKOKOI^IU^C^L 


• 

JANUARY  28,  1642. 

• 

i 

1 

Thermometers. 

« 

c 
CD 

J 

Declination  from 
meridian. 

1 

Barometer. 

• 

* 

I. 

■ 

< 

Magnetic  obser- 
vatory. 

A>  m.   s» 

o     /      /' 

Inches. 

0 

o 

o 

.- 

O      /        fJ 

0  00  00 

1  25  18 

30.274 

43.5 

39.Q 

38.0 

Maximum  at  2  hours  . 

-  1  25  19 

2  00  00 

1^  25  19 

30.836 

44.0 

33.0 

36.0 

Minimuin  at  16  houn; 

-  1  20  1« 

4  00  00 

t  22  28 

30.37^6 

44.0 

32.0^ 

35.0 

Mean 

'  1  22  47.5 

ft  00  00 

1  22  41 

30  348 

43.0 

30.0 

33.0 

m                                                                                                 , 

8  00  00 

t  22  44 

30.376 

42.0 

26  0 

32..0 

• 

10  00  00 

1  21  22 

30.388 

42  0 

23.0 

30.0 

Noon 

1  21    14 

30.39U 

41.0 

21.0 

28.0 

9 

14  00  00 

1  20  41 

30.406 

41.0 

21.5 

28.0 

16  00  00 

1  20  16 

30.356 

42.5 

32.0 

30.0 

, 

•  ■ 

18  00  00 

1   22  23 

30.336 

43.0 

425 

36.0 

• 

20  00  00 

i  25  06 

30.261 

43.5 

45.5 

40.0 

22  00  00 

1  23  18 

30.186 

46.0 

45.5 

42  0 

- 

• 

JANUARY  29,  1842. 

0  00  M 

1  23  18 

30.184 

46.0 

42.0 

44  0 

Maximum  at  20  hours 

-  1  25  46 

2  00  00 

1   19  53 

30: 164 

44.0 

38.5 

42.0 

Minimum  at  16  hours 

-  1  19  49 

4  00  00 

1  21  36 

30.081 

46.0 

40.0 

40.0 

Mean 

-  1  22  47.5 

6  00  00 

1  22  16 

30.054 

46.0 

40.5 

40.0 

8  00  00 

1  22  16 

30.054 

45.0 

42.0 

42  0 

10  00  00 

1  22  23 

30052 

45.0 

42.0 

42.0 

Tfoon 

I  22.13 

80.052 

45.0 

42.0 

42.0 

11  00  00 

1  21  46^ 
I   19  49' 

30052 

45.0 

43.0 

42.0 

16  00  00 

^  29. 992 

47.0 

49.0 

44.0 

• 

18  00  00 

I  25.18 

29  022 

48.5 

54.0 

48  0 

20  00  00 

I  25  46 

29  828 

49.0 

55.0 

52.0 

, 

« 

22  00  00 

• 

1  23  31 

29-810 

52.0 

55.0 

54.0 

• 

0 

• 

• 

■ 

JANUARY  30,  1842. 

0  00  00 

1  2%  33 

29.786 

52.0 

50.5 

51.0 

'Maximum  at  20  hourti. 

-  1  26  13 

2  00  00 

1   21  42 

29.736 

60.5 

50.0 

51.0 

Minimum  at  4  hours. 

-  1411  13 

4  00  00 

1    19  13 

29.684 

51.0 

■49.0 

50.5 

Mean          -        -  . 

-  1  23  43 

6  00  00 

1  22  29 

29.686 

51-0 

50.0 

60.5 

\. 

8  00  00 

1   22  53 

29.766 

51.5 

49.0 

49.0 

• 

10  00  00 

1  23  05 

29.854 

51.0 

46.0 

48.0 

■ 

Noon 

i  23  18 

29.932 

51.5 

41.0 

47.0 

• 

14  00  00 

1  23  31 

.30.032 

50.0 

42.0 

46.0 

•    " 

• 

16  00  00 

1  20  58 

30.101 

50  0 

47.5 

47.0 

. 

18  00  00 

1   25  10 

30.100 

50.0 

50.5 

50.0 

, 

^ 

20  00  00 

1  26   13 

30.046 

52.0 

53.0 

64.0 

,  •                             "            , 

22  00  00 

1  23  05 

30.072 

56.0 

■  54.0 

56.0 

• 

« 
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OBSEKVATIONS    AT    WASBINGTON — 1842. 


JANUARY  81,  1842. 

• 

1 

Thermomelera. 

1 

1 

Declination  firom 
meridian. 

• 

.A 

• 

•if 

1 

1 

• 

< 

r 

• 

k.  m,   9. 

o     r     N 

Inthis. 

o 

O 

o 

o    t    n 

0  00  00 

1  22  38 

30.086 

54.0 

<60.0 

53.0 

Maximum  at  1 8  hours  - 

I  26  19 

2  00  00 

1  22  12 

30.078 

64.0 

44.5 

61.0 

Minimum  at  6  hours    - 

1  20  28 

4  00  00 

1  21  20 

30.041 

64.0 

42.0 

49.0 

Mean          .        .        . 

1  23  23.5 

6  00  00 

1  20  28 

30.022 

54.5 

40.0 

47.0 

8  00  00 

1  22  06 

30.001 

54.0 

39.0 

46.0 

10  00  00 

i  21  31 

30.000 

53.0 

41.0 

46.0 

Noon 

I  20  37 

29.910 

53  0 

43.0 

44.0 

14  00  00 

1  20  34 

29.836 

51.0 

44.0 

44.0 

16  00  00 

1  20  38 

29.809 

53.0 

50.5 

49.0 

18  00  00 

1  36  19 

29.610 

55.0 

54.0 

52.0 

30  00  00 

1  25  38 

29.662 

55  0 

55.0 

52.0 

23  00  00 

1  33  13 

39.672 

545 

54.0 

53.0 

FEBRUARY  1,  1842. 

0  00  00 

1  21  62 

29.680 

66.5 

62.0 

64.0 

Maximum  at  18  hours  • 

1  26  09 

8  00  00 

1  21  67 

29  782 

56.6 

50.0 

54.0 

Minimum  at  6  hours    - 

1  20  21 

4  00  00 

1  30  63 

29.872 

63.5 

44.5 

50.0 

Mean          .        .        » 

1  23  15 

6  00  00 

1  30  31 

29.916 

52.0 

41.0 

46.0 

8  00  00 

1  22  61 

29.962 

51.6 

37.6 

44.0 

10  00  00 

1  26  44 

30.028 

51.0 

36.0 

42.0 

Noon 

1  20  22 

30.100 

50.0 

35.0 

40.0 

14  00  00 

I  31  32 

30.178 

50.5 

35.0 

39.0 

16  00  00 

1  34  36 

30.336 

61.0 

39.0 

38.0 

18  00  00 

1  36  09 

30.336 

52.0 

42.0 

42.0 

20  00  00 

1  36  41 

30.338 

51.0 

44.5 

46.0 

23  00  00 

1  21  46 

30.346 

62.0 

46.0 

48.0 

FEBRUARY  2,  1842. 

0  00  00 

1  21  42 

30.368 

63.0 

40.0 

46.0 

Maximum  at  20  hours  - 

1  26  61 

2  00  00 

1   19  56 

30.376 

66.0 

32.5 

40.0 

Minimum  at  14  hours  - 

1    19  41 

4  00  00 

1   19  61 

30.370 

62.0 

30.0 

38.0 

Mean          .        .        . 

1  33  16 

6  00  00 

1  21   18 

30.366 

60.0 

27.0 

36.0 

8  00  00 

1  33  33 

30.366 

49.0 

26.0 

32.0 

10  00  00 

1  31  36 

30.348 

49.0 

25.0 

30.0 

Noon 

1  36  31 

30.848 

49.0 

27.0 

30.0 

U  00  00 

1   19  41 

30.344 

60.0 

30.0 

30.0 

16  00  00 

1  31   10 

30.386 

40.0 

36.5 

34.0 

18  00  00 

1  26  41 

30.304 

51.0 

46.0 

39.0 

20  00  00 

1  26  61 

30.316 

62.0 

60.0 

44.0 

22  t)0  00 

1  23  49 

30. 186 

64.0 

51.0 

47.0 

25 
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MAONETICAL  AND  MST£0B0L0GICAL 


FEBRUARY  3,  1843. 


A<  HI*  8» 
0  00  00 
a  00  00 
4  00  00 
6  00  00 
8  00  00 
10  00  00 

Noon 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
SO  00  00 
3S  00  00 


1  33  03 

1  88  36 

1  31  36 

1  31  81 

1  31  31 

1  31   14 

1  31  01 

1  33  33 

1  33  33 

1  38  37 

1  35  49 

1  33  51 


huhes. 
30. 178 
80.138 
30.113 
30.076 
30.003 
39.930 
39.885 
39.864 
39.876 
39.800 
39.780 
39.756 


Theniiomeiera. 


J9 


54.0 
55.0 
540 
54.0 
54.0 
55.0 
56.0 
67.0 
54.0 
57.0 
59.0 
60.0 


< 


47.0 
46.5 
46.0 
45.0 
46.0 
47.0 
47.5 
50.0 
58.5 
63.0 
65.0 
66.5 


I 


48.0 
47.0 
47.0 
46.0 
46.0 
46.0 
47.0 
48.0 
54.0 
57.0 
59.0 
63.0 


tt 


Maximam  at  30  hows  •  1  35  49 
Minimam  at  13  boiOB  -  1  31  01 
Mean  -        .  1  33  35 


FEBRUARY  4,  1843. 


41  00  00 

3  00  00 

4  00  00 
6  00  00 
8  00  00 

10  00  00 

Noon 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
30  00  00 
33  00  00 


1  33  36 

1  30  44 

1  31  84 

1  38  83 

I  38  06 

1  33  38 

I  31  37 

1  30  36 

1  31  33 

1  36  36 

1  36  31 

1  33  48 


39.760 

60.0 

63.0 

60.0 

39.763 

61.6 

65.0 

68.0 

39.733 

64.0 

66.0 

64.0 

39.708 

65.0 

66.0 

64.0 

39.658 

66.0 

66.0 

66.0 

39.680 

65.0 

64.0 

64.0 

39.711 

64.0 

63.0 

63.0 

39.736 

63.6 

630 

68.0 

39.737 

64.0 

68.5 

63.0 

39.696 

66.0 

68.0 

63.0 

39.630 

67.0 

69.0 

63.0 

39.668 

67.5 

70.0 

62.0 

Maximum  at  30  hoim 
Minimum  at  14  boura 
Mean 


1  35  31 
1  80  36 
1  33  56  6  ' 


FEBRUARY  6,  1843. 


•0  00  00 

3  00  00 

4  00  00 
6  00  00 
8  00  00 

10  00  00 

Noon 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
30  00  00 
83  00  00 


1  33  38 

]  83  31 

1  85  04 

1  83  61 

1  33  04 

1  33  81 

I  31  11 

1  30  11 

1  33  18 

1  34  19 

1  38  11 

1  38  11 


39.494 

67.0 

64.0 

66.0 

89.473 

67.6 

66.0 

64.0 

39.460 

66.0 

64.0 

63.0 

39.486 

65.0 

66.0 

60.0 

39  680 

63.6 

60.0 

66.0 

89.678 

61.0 

47.6 

52.0 

39.738 

60.0 

46.5 

52.0 

39.876 

69.0 

48.0 

49.0 

39.970 

60.0 

49.6 

60,0 

30.086 

60.0 

48.5 

60.0 

30.086 

69.0 

47.0 

50.0 

80.078 

69.0 

47.0 

50.0 

Maximum  at  4  hours 
Minimum  at  14  boura 
Mean 


1  36  04 
1  20  ir 

132  87.6 
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OBSBtVATIONS  AT  WA8HIir«TOir — 1849. 


FEBRUARY  6»  184». 


•  00  00 
9  00  00. 
4  00  00 
6  00  00 
8  00  00 
10  00  00 

Noon 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
20  00  00 
S2  00  00 


0  »  // 

1  n  00 

1  31  86 
1  81  46 
i  81  36 
1  88  16 
1  88  81 
I  81  66 
1  81  89 
I  80  66 
1  86  49 
1  84  16 
I  84  86 


Inekei. 
80.136 
30.176 
30.184 
30.864 
30.866 
30.866 
30.868 
30.860 
80.310 
30.162 
30.066 
30.003 


Tlifiniioiiiotenit 


I 


60.0 
60.0 
68.0 
67.0 
66.0 
66.0 
66.0 
67.0 
67.6 
69.6 
60.6 
61.0 


•I 


^.6 
41.0 
39.0 
36.0 
88.6 
38.6 
30.0 
31.0 
40.6 
47.6 
66.0 
67.0 


48.0 
44.6 
43.6 
40.0 
88.0 
36.0 
34.0 
34.0 
38.0 
48.0 
61.0 
64.0 


Muimnm  at  88  hours 
Mniimnm  at  16  hmin 
Moan  • 


o    /    // 

-  I  84  86 

-  1  80  66 
-I  88  41 


FEBRUARY  7,  1848. 


0  00  00 
8  00  00 
4  00  00 
6  00  00 
8  00  00 
10  00  00 

Noon 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
20  00  00 
28  00  00 


I  83  41 
I  84  06 
1  86  42 
1  80  19 
1  81  38 
1  80  64 
1  80  21 
1  28  37 
1  87  16 
1  86  61 
1  86  06 
1  80  38 


80.006 

61.0 

50.5 

58.0 

89.978 

68.0 

47.5 

51.0 

29.988 

67.0 

45.0 

510 

29.904 

67.0 

44.0 

48.0 

29.876 

66.5 

48.0 

46.0 

29.828 

56.0 

46.5 

46.0 

29.796 

65.5 

46.5 

47.0 

29.746 

55.6 

47.5 

48.0 

29.786 

56.0 

48.0 

48.0 

29.728 

55.5 

49.0 

49.0 

29.670 

57.0 

50.0 

48.0 

29.636 

58.0 

50.0 

49.0 

Maximum  at  16  boon  -  1  87  16 
Minimmn  at  6  hmin  «  I  20  19 
Mean  -        -        -  1  28  47.6 


At  3%.  10m.,  a  dlfltaied  aulonl  Ught,  attend- 
IngfromN.  K.  U]rM.  toN.  wTbyN.  At 
3^  SDm..  a  brilliant  arch ;  altitude  of  hlgh- 
eitpait8»,beei1iwN.  t^E.  At3l^86m., 
eeetem  punioB  nding,  we«eni  neadiW 
advBDciog  to  the  weiu  At  3^  46m. ,  vm- 
ble  only  as  a  bint  light.  See  exmiardl- 
tmrj  obeerrailoDs. 


FEBRUARY  8,  1848. 


0  00  00 
2  00  00 
400  00 
6  00  00 
8  00  00 
10  00  00 

Noon 
U  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
30  00  00 
2S00  00 


1  81  37 
1  83  01 
1  83  37 
1  22  51 
1  24  47 
1  88  87 
1  21  17 
1  88  n 
I  81  83 
1  84  61 
1  35  43 
1  35  39 


39.681 

57.6 

48.0 

48.0 

89.636 

58.0 

47.0 

46.0 

39.686 

68.0 

46.0 

46.0 

39.684 

56.0 

43.0 

46.0 

39.691 

54.0 

39.0 

44.0 

39.705 

68.0 

37.0 

40.0 

39.334 

68.0 

38.0 

8&0 

89.788 

5?.0 

83.0 

38.0 

80.706 

56.0 

50.0 

40.0 

39.738 

56:o 

38.0 

38.0 

39.803 

50.6 

31.6 

36.0 

39.903 

46.0 

37.0 

38.0 

Mazimom  at  30  liottn 
Minimum  at  13  hours 
Moan  •       ^ 


I  36  48 
I  31  17 
1  88  39.5 


Baromeler  at  noon  evidflBlly  noted 
.600  inch  too  high.  Tenqmratue 
of  the  air  at  16A.  probablj  too  high. 
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MAO!fETICAX   AND    METEORaLOaiCAL 


1 

FEBRUARY  9,  1842 

m 

1 

1  from  tnxe 
dian. 

0 

• 

Thennometars. 

i 

1 

■a 
i 

BclinatioT 
men 

1 
1 

• 

1 

agnedco 
vatory. 

S 

A 

n 

< 

-*: 

^ 

A.  yh.  9. 

o    /     // 

Inches. 

0 

o 

o 

oil* 

0  00  00 

1  22  36 

29.906 

44.0 

25.0, 

)  82.0 

Maximum  at  2  houra    -  1  25  26 

2  00  00 

1  25  26 

30. 124 

45.0 

23.0 

28.0 

Minimum  at  16 hours-  1  21  11 

4  00  00 

1  23  47 

30.216 

40.5 

19.5 

24.0 

Mean          -        -         -  1  23  18.5 

6  00  00 

1  24  61 

30.258 

44.0 

16.0 

24.0 

8  00  00 

1  25  03 

30.278 

37.0 

17.0 

24.0 

10  00  00 

1  25  06 

30.298 

38.0 

16.0 

22.0 

Noon 

1   24  32 

30.344 

37.0 

17.0 

22.0 

14  00  00 

1  21  58 

30.362 

37.0 

18.0 

22.0 

16  00  00 

1  21   11 

30.384 

39.0 

22.5 

22.0 

18  00  00 

1  24  31 

30.376 

38.5 

26.5 

26  0 

20  00  00 

1  24  49 

30.244 

39.0 

30.0 

30.0 

22  00  00 

1  28  46 

30.146 

40.0 

33.0 

32.0 

FEBR] 

JARY  10,  184S 

X. 

0  00  00 

1  22  46 

30. 140 

40.0 

31.5 

33.0 

Maximum  at  20  hours  -  1  26  24 

2  00  00 

1  21   11 

30.066 

39.0 

31.0 

30.0 

Minimum  at  16  hours  -  1   19  25 

4  00  00 

1  21  38 

30.048 

39.0 

31.0 

30.0 

Mean         -        -         -  1  22  64.6 

6  00  00 

t  21  38 

30.048 

39.0 

31.0 

36.0 

8  00  00 

1  21  06 

30.040 

38.0 

31.0 

30.0 

10  00  00 

1  21  21 

30.040 

38.0 

30.0 

30.0 

Noon 

1  21  41 

30.038 

38.0 

29.0 

30.0 

14  00  00 

1  20  14 

30  054 

38.0 

30.0 

30.0 

16  00  00 

1   19  25 

30.148 

42.0 

34.0 

32.0 

18  00  00 

1  23  30 

30.116 

42.5 

42.0 

38.0 

20  00  00 

1  26  24 

30.112 

42.0 

49.0 

42.0 

22  00  00 

1  25  52 

30.106 

44.0 

49.0 

44.0 

FBBRl 

« 

JARY  1 1,  1845 

\. 

0  00  00 

1  23  14 

30.142 

44.0 

43.5 

45.0 

Maximum  tt     houn    - 

2  PO  00 

1  21  43 

80.146 

43.0 

38.0 

48.0 

Minimum  at     hours     - 

4  00  00 

1  22  46 

30.178 

48.0 

36.0 

40.0 

Mean  -        -        -     .  - 

6  00  00 
8  00  00 

1  22  36 
1  22  23 

30.188 
30.188 

48.0 
43.0 

33.5 
32.0 

38  0 
37.5 

10  00  00 

1  22  01 

30.202 

42.5 

38.5 

37.0 

RIICA&Mt. 

Noon 

1  21  30 

30.212 

42.0 

35.0 

36.0 

14  AO  00 
16IM)  00 

1  21  38 

80.222 

42.0 

36.0 

35.0 

From  14A.  to  22A.,  examiiuBf  the 

80.244 

45.0 

43.5 

40.0 

adjaaCmenta  of  the  instrument 

IB  00  00 

80.230 

46.0 

60.0 

47.0 

20  00  00 

30.176 

46.0 

67.0 

51.0 

22  00  00 

I  28  13 

30.158 

47.6 

54.0 

52.0 
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OBSBBVATIONS  AT  WASHINGTON— 1842. 


« 

■ 

PfiBRUARY 

12,   1842. 

s 

1 

Theimometera. 

'M 

Got 

i 

•» 

II 

• 

'i 

ticob 
tofy. 

« 

1 

1 

1 

1 

< 

* 

.Sa 

< 

Magne 

val 

h.  m.  8, 

o     /     n 

Inches, 

0 

o  • 

o 

o     /     //> 

0  00  00 

30.142 

47.0 

49.0 

62.0 

Maxumun  at  22  honn  -  1  39  06; 

3  00  00 

30.120 

48.0 

49.0 

52.0 

Minimnm  at  18  houn  -  1  20  80 

4  00  00 

1  21  21 

30.098 

48.0 

48.0 

61.0 

Mean           -                 -  1  24  48 

6  00  00 

1  21   18 

30.072 

47.6 

48.0 

60.0 

8  00  00 

1  20  34 

30.061 

47.0 

48.0 

60.0 

10  00  00 

1  20  66 

30.011 

49.0 

48.0 

60.0 

mSXABKS. 

Noon 

1  21  41 

80.000 

60.0 

49.0 

60.0 

14  00  00 

1  21  S9 

30.000 

60.0 

49.0 

60.0 

At  Oh.  and  2A.,  adjusting  the  instru- 

16 00  00 

I  23  27 

30.072 

61.6 

61.5 

60.0 

ment. 

18  00  00 

1  20  30 

30.042 

61.0 

67.6 

62.0 

20  00  00 

1  2S  10 

30.068 

62.0 

69.6 

64.0 

22  00  00 

1  29  06 

30.074 

62.0' 

68.6 

56.0 

FEBRUARY  ] 

13,  1842. 

0  00  00 

1   28  86 

30.074 

62.0 

66.0 

54.0 

Maximum  at  12  boon  -  ^  32  86 

2  00  00 

1  27  12 

30.120 

62.6 

61.0 

64.0 

Minimum  at  4  hours     -  1  22  18 

4  00  00 

1  22  18 

30.110 

62.0 

60.0 

64.0 

Mean           -        -        -  1  27  27 

6  00  00 

1  22  36 

30.082 

63.0 

60.0 

52.0 

8  00  00 

1  22  64 

30.038 

63.0 

49.0 

62  0 

10  00  00 

1  23  02 

30  036 

62.0 

46.0 

50.0 

Noon 

1  32  36 

29.942 

62.0 

44.0 

48.0 

14  00  00 

1  26  31 

29.960 

62.0 

42.0 

48.0 

16  00  00 

1  22  39 

29.866 

64.0 

42.6 

46.0 

1 

18  00  00 

1  24  34 

29.762 

63.0 

43.6 

44.0 

20  eo  00 

1  28  14 

29.738 

63.6 

47.6 

46.0 

22  00  00 

1  28  14 

29.766 

66.0 

50.0 

46.0 

• 

FEBRUARY  ] 

14,  1842. 

0  00  00 

1  26  64 

29.768 

67.0 

48.6 

48.0 

Maximum  at  20  hours  -  1  30  67 

2  00  00 

1  26  04 

29.776 

68.0 

47.6 

48.0 

Minimum  at  16  hours  -  1  22  19 

4  00  00 

1  26  04 

29.786 

66.0 

47.6 

48.0 

Mean  -                 .        -  1  26  38 

6  00  00 

1   26  22 

29.778 

64.6 

47.0 

46.6 

• 

8  00  00 

1  26  22 

29.766 

64.6 

47.0 

46.0 

10  00  00 

1  24  27 

29.730 

64.0 

46.6 

46.0 

Noon 

1  24  87 

29.736 

63.0 

44.6 

46  0 

14  00  00 

1  23  42 

29.744 

64.0 

46.0 

46.0 

16  00  00 

1  22  19 

29.762 

62.0 

49.0 

48.0 

18  00  00 

1  26  18 

29.730 

64.6 

60.6 

49.0 

20  00  00 

1  30  67 

29.736 

68.6 

47.6 

60.0 

22  00  00 

1  30  04 

29.840 

63.6 

44.0 

48.0 

C  172] 
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MAONBTtCAL  AND  MBTBOROLOOICAL 


- 

1 

FEBRUARY  15,  1843. 

i 

Declination  from  true 
meridian. 

• 

Tbermometera. 

< 

%m 

Magnetic  obaer- 
vatovy. 

hm  m»    8. 

O      t        It 

Jnchea. 

o 

0 

o 

O     f       ff 

0  00  00 

1  36  56 

29.986 

51.5 

85.5 

44.0 

Maximmn  at  80  hours  - 

1  88  21 

3  00  00 

1  38  10 

80.084 

49.0 

39.0 

39.0 

Minimum  at  14  hours  • 

I  23  83 

4  00  00 

1  37  03 

30.144 

45.0 

25  0 

34.0 

Mean         ... 

1  86  51.5 

6  00  00 

1  86  33 

30.150 

44.5 

24.0 

33.0 

8  00  00 

1  34  09 

80.200 

43.5 

23.0 

38.0 

10  00  00 

1  33  40 

80.364 

48.0 

31.0 

88.0 

Noon 

1  85  34 

30.270, 

43.0 

30.0 

26.0 

14  00  00 

i  33  33 

30.386 

43.0 

23.0 

25.0 

■ 

16  00  00 

1  33  49 

30.368 

43.5 

27.5 

30.0 

• 

18  00  00 

1  37  56 

30.310 

48.5 

33.5 

33.0 

30  00  00 

1  38  31 

80.370 

48.5 

37.5 

36.0 

23  00  00 

1  37  61 

30.210 

45.0 

37.0 

38.0 

F 

^RUARY  16 

,  1842. 

0  00  00 

1  37  18 

30.310 

44.0 

38.0 

85.0 

Maximum  at  80  houn  - 

1  3048 

3  00  00 

1  36  35 

30.210 

48.5 

31.5 

34.5 

Minimum  at  16  houn  - 

1  83  38 

4  00  00 

1  35  18 

30.186 

46.5 

31.0 

84.0 

Mean         -        -        - 

1  86  40 

6  00  00 

1  34  30 

80.126 

44.0 

33.0 

34.0 

8  00  00 

1  38  18 

30.061 

44.0 

33.0 

34.0 

10  00  00 

1  38  87 

29.875 

44.0 

31.5 

38.5 

Noon 

1  33  34 

29.721 

44.0 

31.0 

33.0 

14  00  00 

1  33  34 

29.636 

44.0 

31.0 

33.0 

16  00  00 

1  33  33 

29.487 

44.5 

34.0 

34.0 

18  00  00 

1  26  24 

29  363 

44.0 

34.0 

84.0 

30  00  00 

1  30  48 

39.280 

44.0 

34.0 

84.0 

83  00  00 

1  30  06 

29.244 

48.0 

34.0 

35.0 

FEBRUARY  1 

7,  1842. 

0  00  00 

1  36  63 

29.870 

44.0 

34.0 

34.0 

Maximum  at  18  hours  - 

181  63 

3  00  00 

1  36  40 

39  360 

45.0 

83.0 

34.0 

Minimum  at  16  houn  - 

183  89 

4  00  00 

1  36  18 

39.413 

41.0 

28.0 

33.0 

Mean          .        .        . 

1  87  41 

6  00  00 

1  38  89 

39.503 

89.0 

81.0 

88.0 

8  00  00 

1  38  57 

29.638 

36.0 

18.5 

84.0 

10  00  00 

1  34  31 

29.668 

85.0 

16.0 

84.0 

Noon 

1  31  53 

29.840 

34.0 

15.0 

88.0 

14  00  00 

1  37  57 

29.850 

83.0 

14.0 

38.0 

16  00  00 

1  33  29 

29.936 

31.0 

16.5 

80.0 

18  00  00 

1  29  12 

29.966 

31.0 

19.5 

84.0 

30  00  00 

1  37  09 

30.046 

33.0 

84.0 

86.0 

, 

33  00  00 

1  26  54 

30.056 

33.0 

87.5 

88.0 
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& 
•I 


± 


a 

I 


0  00  00 

3  00  00 

4  00  00 
6  00  00 
8  00  00 

10  00  00 

Noon 
U  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
20  00  00 
22  00  00 


// 


26  64 

27  07 
23  00 
23  32 

1  23  32 
I  23  32 
I  23  37 
I  21  27 
1  28  01 
1  29  14 
1  29  48 
1  32  21 


FEBRUARY  18«  184^. 


s 

i 
§ 

n 


Inekes. 
30.076 
30. 146 
30.164 
30.172 
30.186 
30.236 
30.236 
30.266 
30.226 
80. 162 
30.108 
30.064 


ThennoiMlera. 


36.0 
34.6 
34.0 
83.0 
33.0 
34.0 
38.0 
34.0 
36.0 
36.6 
36.6 
37.0 


h4 


24.5 
21.6 
17.6 
17.0 
17.0 
18.6 
28.6 
28.5 
38.0 
40.6 
43.0 
44.0 


I 


•I  I" 


28.0 
24.6 
20.6 
20.0 
20.0 
20.0 
SS.0 
24.0 
30.0 
34.0 
36.0 
37.0 


// 


Maximuin  at  22  houfs 
Minunum  at  14  hours 
Mean  ... 


1  32  21 
1  21  27 
1  26  64 


FEBRUARY  19»  1842. 


0  00  00 

2  00  00 
4  00  00 
6  00  00 
8  00  00 
10  00  00 

NOOD 

14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
20  00  00 
22  00  00 


1  24  47 

1  27  07 

1  24  47 

1  22  60 

1  22  61 

1  24  14 

1  26  22 

1  28  69 

1  28  28 

1  28  68 

1  28  11 

1  28  11 


29.996 
29.916 
29.844 
29.800 
29.767 
29.668 
29.604 
29.640 
29.762 
29.836 
29.920 
30.040 


30.0 
38.6 
39.0 
39.0 
39.6 
40.0 
41.6 
41.6 
43.6 
46.0 
44.0 
46.0 


43.0 
43.0 
47.0 
48.0 
50.0 
466 
44.0 
43.0 
47.6 
44.6 
41.0 
40.0 


39.0 
39.0 
41.0 
43.0 
44.5 
46.0 
47.0 
46  0 
46.0 
46.6 
46.0 
46.0 


Maumiun  at  14  houn 
Miiumum  at  6  hoars 
Mean  - 


Y  28  69 
1  22  50 
1  25  64.6 


FEBRUARY  90,  1842. 


1 

i  000  00 

1  24  86 

30.114 

46.0 

86.0 

44.0 

2  00  00 

1  24  18 

30.196 

44.5 

38.0 

40.0 

4  00  00 

I  24  66 

30.286 

46.0 

31.0 

88.0 

6  00  00 

1  26  39 

30.328 

43.6 

30.6 

36.0 

8  00  00 

1  26  27 

80.886 

43.0 

27.0 

38  0 

10  00  00 

1  24  84 

80.401 

42.0 

24.0 

30.0 

Noon 

1  28  87 

30.428 

41.0 

21.6 

28.0 

14  00  00 

1  24  06 

30.490 

41.0 

32.0 

88.0 

10  06  00 

1  26  13 

80.604 

43.0 

26.0 

80.0 

1  18  00  00 

1  20  10 

30.480 

42.0 

27.0 

83.0 

20  00  00 

1  28  69 

80.432 

41.0 

32.0 

82.0 

22  00  00 

1  27  17' 

90.373 

41.0 

81.0 

32.0 

Mazimimi  at  80  hours  -  1  28  59 
Minimmn  at  18  hours  .  1  33  37 
Mean  •  -  1  38  18 


A 
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MAGNETICAL  AND  MBTEOROCOGICAli 


FEBRUARY  31,  1843. 

s 
s 
■a 

>m  true 

L. 

Thennometeni. 

% 

3 

<g| 

•» 

a 

• 

-i 

1 

1 

1 

J 

■ 

c  ^ 

;g 

<s 

PQ 

< 

< 

IS 

A>  fn.  8- 

0     /     // 

Inches. 

o 

o 

o 

O       t       ft 

0  00  00 

1  38  18 

80.348 

43.0 

28.0 

33.0 

Maximum  at  8  hours 

-  1  38  41 

e  00  00 

1  31  33 

30.334 

400 

25.0 

30.0 

Minimum  at  2  hours 

-  1  31  33 

4  00  00 

1  34  65 

30.334 

40.0 

31.5 

30.0 

Mean .        -        - 

-  1  25  07 

6  00  00 

1  35  64 

30.334 

40.0 

31.0 

30.0 

8  00  00 

1  38  41 

30.300 

40.0 

20.0 

28.0 

10  00  00 

1  34  36 

30.266 

39.0 

20.0 

28.0 

Noon 

1  36  04 

30.256 

38.0 

20.0 

26.0 

14  00  00 

1  34  09 

30.270 

39.0 

31.0 

36.0 

16  00  00 

1  35  13 

30.318 

39.5 

30.5 

31.0 

18  00  00 

1  36  19 

30.296 

40.0 

34.0 

36.0 

30  00  00 

1  37  63 

30.236 

43.0 

37.0 

38.0 

32  00  00 

1  37  53 

30. 154 

43.0 

38.0      38.0 

FEBRUARY  33,  1843. 

0  00  00 

1  37  63 

30.136 

45.0 

35.5 

38.0 

Maximum  at  80  hours 

.  1  88  4S 

3  00  00 

1  35  39 

30.136 

43.0 

31.5 

36.0 

Minimum  at  14  hours 

-  1  33  87 

4  00  00 

1  33  59 

80.156 

43.0 

37.5 

38.5 

Mean  -        -        - 

.  1  36  05 

6  00  00 

1  35  13 

30. 138 

43.0 

25.6 

32.0 

8  00  00 

1  36  13 

30.138 

41.0 

85.0 

30.0 

10  00  00 

1  35  13 

30.076 

40.0 

33.0 

28.0 

Noon 

1  25  13 

30.076 

40.0 

23.0 

28.0 

14  00  00 

1  33  37 

30.Q76 

41.0 

25.0 

28.0 

16  00  00 

1  35  03 

30.066 

41.0 

30.5 

32.0 

18  00  00 

1  28  00 

30.026 

43.0 

38.0 

38.0 

30  00  00 

1  88  43 

39.998 

43.0 

41.0 

39.0 

33  00  00 

1  37  S3 

30.034 

43.0 

40.5 

39.0 

* 

FEBRUARY  33,  1843. 

0  00  00 

1  37  14 

30.086 

43.5 

36.0 

39.0 

Maximum  at  80  hours 

-  1  38  40 

3  00  00 

1  34  34 

30.140 

43.0 

32.5 

36.0 

Minimum  at  16  hoars 

-  t  33  40 

4  00  00 

1  36  06 

30.164 

41.0 

30  0 

34.5 

Mean  -        -        - 

-  1  36  10 

6  00  00 

1  36  17 

30. 184 

40.5 

28.0 

33.0 

• 

8  00  00 

1  86  13 

30.330 

40.0 

26.0 

30.0 

10  00  00 

1  35  33 

30.338 

39.0 

28.0 

29.0 

Noon 

1  84  63 

30.333 

39.0 

34.0 

38.0 

14  00  00 

1  33  50 

30.276 

39.0 

26.0 

28.0 

16  00  00 

1  33  40 

30.386 

40.5 

31.0 

31.0 

18  00  00 

1  36  54 

30.366 

41.5 

35.0 

35.0 

30  00  00 

1  38  40 

30.303 

41.0 

40.0 

38.0 

. 

33  00  00 

1  37  18 

30.173 

48.0 

48.0 

40.0 

a»i  C  Ma  ] 

OBSSftY^ATIOirS    AT    WASHHTOTOH — 1848. 


FEBRUARY  84,  184S. 

i 

1 

ThermoBMlfin. 

■§ 

s  . 

s 

• 

i 

1 

|S 

• 

1 

h 

9 

8 

1 

1 

.b 

I 

s 

& 

tt 

< 

< 

X 

• 

A<  fit.    8» 

o    /     // 

Inehes, 

o 

0 

o 

O      f       It 

0  00  00 

1  S«42 

80.150 

43.0 

33.0 

42.0 

Miatmmn  at  28  boon  - 

1  87  17 

2  00  00 

1  26  45 

30.134 

42.0 

34  0 

38.0 

Minimum  «t  12  houn- 

1  21  58 

4  00  00 

1  26  54 

30.136 

44.0 

33.5 

38.0 

M«H1 

1  29  37.5 

6  GO  00 

1  25  00 

30. 120 

42.5 

31.0 

85.0 

» 

8  00  00 

1  23  37 

30/138 

42.0 

31.0 

34.0 

10  00  00 

1  22  48^ 

80.161 

41.5 

31.5 

331.0 

Noon 

1  21  58 

80,170 

41.0 

32.0 

310 

14  00  00 

1  22  04 

30.170 

41.0 

32.0 

32.0 

16  00  00 

1  24  19 

30.164 

42  0 

89.5 

35.0 

18  00  00 

1  29  37 

30.162 

43.0 

46.5 

39.5 

20  00  00 

1  31  34 

30.136 

45.0 

50.5 

43.5 

22  00  00 

1  37  17 

30.122 

46.5 

51.0 

47.0 

rflSRUARlr  25,  1842. 

6  00  00 

1  29  86 

80.118 

46.5 

48.0 

48.0 

Mflddmnm  at  2  boon   - 

1  88  67 

2  00  00 

1  96  57 

80.122 

45.0 

41.5 

40.0 

Minmram  iit  4  bouri    - 

1  22  54 

4  00  00 

1  22  54 

30.160 

46.0 

39.0 

44.0 

Bf «aB         ... 

1  29  55.5 

6  00  00 

1  25  28 

30  160 

47.5 

37.5 

49  0 

8  00  00 

1  25  37 

30.176 

45.5 

37.6 

41.0 

10  00  00 

1  25  07 

80.196 

45.0 

38.5 

39.0 

Noon 

1  24  54 

30.228 

45.0 

37.0 

88.0 

14  00  00 

1  24  11 

30.284 

45.0 

35.0 

38.0 

16  00  00 

1  24  22 

30.356 

46.6 

42  0 

40.0 

18  00  00 

1  26  27 

80.348 

47.0 

47.0 

46.0 

20  00  00 

•l  28  17 

30.314 

48.0 

50.0 

45.0 

( 

22  00  00 

1  25  26 

30.320 

48.0 

49.0 

45.^ 

FfiBRTJARY  26,  1842. 

• 

0  00  OD 

1  rr  48 

BD.264 

4».0 

46.0 

44.0 

Meximnm  «t  20  honn  - 

1  29  27 

2  00  00 

1  26  26 

80  806 

47.5 

45.0 

44.0 

Minimum  at  16  koun  - 

I  28  58 

4  00  00 

1  26  20 

30.272 

47.0 

45  0 

49.0 

Mean         -        - 

1  26  40 

6  00  00 

I  25  42 

30.250 

48.0 

48.0 

51.0 

8  00  00 

1  27  66 

80.216 

48.0 

42.0 

50.0 

10  00  00 

1  26  28 

30.166 

47.0 

41.0 

.50.0 

Noon 

1  26  53 

80.122 

48.0 

42.0 

51.0 

14  00  00 

1  24  51 

30.088 

47.5 

48.0 

52.0 

16  00  00 

1  28  53 

30.046 

51.0 

41.5 

52.0 

18  00  00 

1  28  14 

30.036 

50.0 

45.0 

52.0 

20  00  00 

1  29  27 

30.006 

50.0 

50.5 

56.0 

1 

22  00  00 

1  26  47 

29.986 

51.0 

63.0 

60.0 
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cm] 


903 


MAGKETICAL   AMD    MSTEO]U>i.O«ICAJ. 

* 


FEBRUARY  27,  1848. 

i 

• 

1 

8 

ThehnometerB. 

1 
• 

1 

'   - 

to 

^1 

• 

agnatic  obser- 
vatory. 

1 

'Is 
1 

• 

«4 

• 

* 

s 

p 

n 

• 

< 

< 

S 

A*  m.  9. 

O      f      ft 

Inchet. 

o 

o 

0 

o      /       // 

0  00  00 

1  26  15 

29.986 

64.0 

47.0 

64.0 

Maximum  at  80  houm 

-  I  89  84 

%  00  00 

1  21  47 

29.980 

51.0 

46.0 

60.5 

MinimuB  at  8  hoare 

-  1  81  47 

4  00  00 

1  24  48 

29.966 

61.0 

43.0 

48.0 

Mean  -        -        - 

.  1  25  86.6 

6  00  00 

1  26  04 

29.960 

61.0 

42.5 

46.0 

8  00  00 

1  26  04 

29.960 

51.0 

42.0 

46.0 

10  00  00 

1   24  57 

89.956 

51.0 

42.0 

46.0 

Noon 

1  89  27 

29.966 

50.0 

41.6 

44.0 

1 

14  00  00 

1  22  32 

29.936 

50.0 

42.0 

44.0 

1 

16  00  00 

1  26  26 

30.064 

62.0 

47.0 

46.0 

i 

18  00  00 

1  28  00 

30.066 

61.0 

49.6 

47.0 

20  00  00 

1  29  24 

30.060 

58.0 

50.6 

60.0 

S2  00  00 

1  27  09 

30.076 

51.0 

50.5 

60.0 

F£BRUA9T 

88,  184 

\%. 

0  00  00 

1  85  45 

30.084 

68.0 

47.0 

60.0 

Maximum  at  80  boun 

-  1  89  86 

2  00  00 

1  25  17 

30.114 

64.0 

43  0 

48.0 

Minimum  at  14  houxa 

-  1  82  67 

4  00  00 

1  84  01 

30.126 

53.0 

406 

46.0 

Mean- 

•  1  Sa  1U5 

6  00  00 

1  25  07 

30.138 

61.6 

37.6 

44.0 

8  00  00 

1  87  58 

30.138 

60.0 

34.0 

40.5 

10  00  00 

1  86  13 

30.162 

60.0 

32.0 

38.5 

Noon 

1  24  39 

30.166 

60.0 

31.6 

87.0 

14  00  00 

1  28  57 

30.200 

49.6 

32.5 

37.0 

16  00  00 

1  84  09 

30.224 

52.0 

42.0 

41.0 

' 

18  00  00 

1  28  81 

80  222 

52.5 

46.5 

20  00  00 

1  89  86 

80.180 

63.0 

51.5 

• 

88  00  00 

1  27  41 

30.166 

63.0 

62.0 

• 

MARCH  1, 

1842. 

0  00  00 

1  85  68 

30.170 

54.0 

49.0 

66.0 

Maxinram  at  88  boun 

-  1  30  88 

3  00  00 

1  22  46 

30.174 

62  5 

45.6 

63.0 

Minimum  at  14  boun 

-  1  28  06 

4  00  00 

1  24  41 

30.190 

66.0 

45.0 

61.0 

Mean .        -        . 

-  1  26  17 

6  00  00 

1  23  36 

30.196 

56.0 

45.0 

60.0 

8  00  00 

1  24  49 

30.200 

57.0 

46.0 

48.0 

10  00  00 

1  23  34 

30.196 

64.0 

44.0 

47.0 

Noon 

1  23  41 

30.196 

63.0 

44.5 

46.0 

14  00  00 

1  22  06 

30.190 

65.0 

45.0 

46.0 

» 

16  00  00 

1  24  37 

30.208 

56.3 

60.0 

48.0 

18  00  00 

1  27  26 

30.188 

56.0 

53.0 

62.0 

80  00  00 

1  30  14 

30.070 

58.0 

67.6 

68.0 

83  00  00 

1  30  28 

30.044 

68.0 

60.0 

60.0 
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OliSKttVATtONS  AT  WASftlirGTOir-^1842. 


f«kaAt^M^tidBJ> 


MARCH  3,  184d. 


0  OD  00 
2  00  00 
4  €0  00 
6  00  00 
8  00  00 
10  00  00 

Noon 
U  00  00 
16  60  00 
18  00  00 
20  00  00 
28  00  00 


a 


0  r     tr 

1  27  47 
I  25  31 
1  25  41 
1  25  30 
1  25  52 
1  24  56 

24  48 
27  03 
23  67 
1  26  22 
1  27  45 
1  28  29 


1 
1 
1 


i 


Inches, 
80.034 
30.006 
29.974 
29.920 
29  8^4 
29.834 
29.820 
29.798 
29.716 
29.658 
29.556 
29.540 


I 


Tfaermometere. 


a 

.a 

< 

< 

o 

0 

56.0 

55.0 

57.0 

62.6 

56  5 

52.5 

57.0 

61.5 

58.0 

62.0 

59.0 

53.0 

67.6 

64.0 

60.0 

66.0 

61. 0 

62.0 

03.0 

66.0 

66.0 

69.6 

66.0 

69.0 

64.0 
66.5 
66.5 
65.0 
54.5 
64.0 
66.Q 
66.6 
57.0 
60.0 
63.0 
64.6 


// 


Maximmii  at  22  lioon  •  1  28  29 
Mmimum  at  16  hours  -  1  23  67 
Mean-        -        -        -  1  26  13 


MARCH  %  1842. 


t)  tK)  00 
2  DO  00 
4  00  00 
6  00  00 
8  00  00 
10  00  00 

Noon 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
20  00  00 
22  00  00 


1  27  27 
1  27  49 
1  26  32 
1  24  07 
1  36  44 
1  23  41 
1  26  39 
23  00 
23  48 

27  57 

28  40 
28  06 


29.640 

66.0 

64  6 

64.0 

29.594 

63.0 

62.0 

64.0 

29.622 

63.0 

69.0 

61.8 

29.696 

04.5 

66.0 

62.0 

29.708 

64.0 

66.0 

62.0 

29.804 

62.0 

66.0 

60.0 

29.760 

62.0 

62  0 

68.0 

29.908 

62.0 

64.0 

64.0 

29.910 

64.6 

61.5 

69.0 

29.908 

66.6 

69.0 

64.0 

29.886 

67.6 

73.0 

68.6 

29.872 

69.6 

78.6 

72.0 

1 

Maximum  at  8  houn  -  1  85  44 
Minimum  aft  14  boon  -  1  23  00 
Mean  -        *-        -        •  1  29  22 


MARCH  4,  1842. 


0  00  00 
2  «0  00 
4  00  00 
6  00  00 
8  00  00 
10  00  00  1 

Noon 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
20  00  00 
22  00  00 


1 


27  10 
26  36 
24  84 
1  26  26 
1  28  02 
24  84 
1  26  12 
1  23  62 
I  24  48 
I  28  21 
1  27  63 
1  28  44 


29.874 
29.864 
29.866 
29.874 
29.873 
29.864 
29.872 
29.881 
20.896 
29.892 
29.832 
29.792 


68.6 
66.6 
68.0 
06.5 
65.6 
65.0 
86.0 
64.6 
66.0 
68.0 
69.0 
70.0 


68.6 
62.0 
61.0 
61.0 
69.6 
68.6 
67.6 
62.6 
66.0 
74.0 
76.0 
76.0 


71.0 
68.0 
66.0 
66.0 
04.0 
62.6 
62.0 
62.0 
64.0 
68  0 
72.0 
74.0 


Maximum  at  22  houn  •  1  28  44 
Minimum  at  8  houn  -  1  28  02 
Mean  •        *        -        «  1  26  68 


ifawwfc 


riMh 


C  1721 


♦    i04 


MAOHaTtCAl    ASO    MBTBOBQ&OOICAI. 


If  ARCH  S,  1843. 


I 


I 
I 


A.  971.    9. 

0  00  00 
2  00  00 
4  00  00 
6  00  00 
8  00  00 

ro  00  00 

Noon 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
20  00  00 
82  00  00 


// 


1  29  07 


24  35 
24  38. 
26  08 
22  45 


1  24  55 


22  02 
24  15 
20  31 


1  27  26 
1  26  35 


i 

1 

CQ 

'S 

.£4 

^agnetico 

oa 

< 

< 

S 

• 

Liches. 

0 

o 

0 

29.768 

70.0 

71.0 

70.0 

29.746 

70.5 

68.0 

70.0 

29.718 

70.0 

64.0 

69  0 

29.690 

69.5 

61.0 

67.0 

29.726 

69.6 

60  0 

66.5 

29  732 

69.5 

58.5 

61.0 

29.772 

64.5 

60.5 

62.5 

29.862 

6S.0 

68.0 

66.0 

29.870 

69.6 

72.0 

70.0 

29.878 

70.0 

75.0 

78.0 

29.888 

70.6 

75.5 

74.0 

tr 


Maiimum  at  IS  hpun 
Mmimiixii  at  14  houn 
Mean 


1  29  31 
1  22  02 
I  2ft  46.5 


MARCH  6,  1842. 


0  00  00 
2  00  00 
4  00  00 
6  00  00 
8  00  00 
10  00  00 

Noon 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
20  00  00 
22  00  00 


1  28  27  I 

1  24  54 

1  23  20 

1  23  54 

1  22  27 

1  22  67 

1  22  41 


1 
1 
1 


25  09 
24  49 

26  08 
1  27  43 
1  27  13 


29.916 

70.0 

72.6 

74.0 

30^036 

69.5 

63.0 

70.0 

30.036 

71.0 

63.0 

68.0 

30.048 

69.0 

51.0 

62.0 

30.072 

68.0 

50.0 

60.0 

30.086 

67.0 

46.0 

56.0 

80.100 

66.0 

46.0 

54.0 

30.160 

67.0 

46.0 

52.0 

30.170 

64.0 

48.5 

62.0 

80.144 

66.5 

50.6 

68.0 

30.142 

66.0 

50.5 

62.5 

30.120 

<66.0 

50.6 

5S.ft 

Maninmm  «t  0  hovn 
Minimnm  at  8  houn 
Mean 


1  28  27 
1  22  27     . 
1  25  27 


MABCH  7,  1S42. 


0  00  00 
2  00  00 

.  4  00  00 

6  00  00 

8  00  00 

10  00  00 

Noon 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
20  00  00 
22  00  00 


1  26  19 
1  84  60 

1  25  49 
1  24  50 
1  25  18 


1 
1 
1 
1 
1 
1 


25  03 

24  34 

25  49 
29  19 
29  39 
27  33 


30.100 
30.110 
30.120 
30.068 
30.026 
30.003 
30.008 
30.012 
29  976 
30.020 
30.016 
30.092 


« 


Mcdnrain  flt  80  hiran 
Mtnimiim  at  14  h«un 
Mmh 


1  99  99  : 
1  24  34  , 
1  27  06^ 


titm 


905 


C  .172  -] 


OBttSHyAKTZOiBrs    AT.  WASHINGTOK — 1842. 


MARQH  8,  a842. 

• 

i 

S 

0, 

1 

TbHcmometen* 

s 

»n  fron 
idian. 

• 

4 

i 

DeclinaHc 
mm 

n 

1 

< 

i 

Magnetic 

» 

A.  171.   •. 

o    1     n 

Jnchts. 

O 

o 

o 

o    /     // 

0  00  00 

1  26  30 

30. 178 

62.0 

45.0 

50.0 

Maximum  at  18  hpura  - 

1  29  24 

2  00  00 

1  22  23 

30. 190 

60.5 

43.0 

48.0 

Minimum  at  2  hoars    - 

I  22  23 

4  00  00 

1  24  40 

30.238 

61.0 

42.0 

46.0 

,  Mean          -        -        - 

1  25  53 

6  00  00 

1  26  02 

30.272 

.  59.5 

39.0 

44.0 

8  00  00 

1  25  14 

30.328 

59.5 

37.5 

43.5 

ft 

• 

JO  00  00 

I  26  06 

30%  366 

58.0 

85.5 

,  42.0 

Noon 

1   24  39 

30.440 

56.5 

33.5 

40.5 

14  00  00 

1  22  48 

80.472 

58.0 

35.5 

40.0 

16  00  00 

1  25  26 

30.528 

57.0 

42.0 

43.0 

18  00  00 

1  29  24 

30.626 

57.5 

44.5 

46.0 

20  00  00 

1  28  32 

30.474 

^8.5 

47.5 

50.0 

22  00  00 

1  26  47 

30.458 

57.0 

49.5 

52.0 

30i458 

«  MAE 

.GH  9, 

184:2. 

- 

0  00  00 

1  25  28 

67.0 

46.5 

50.0 

Maximum  at  20  hours  - 

1  30  01 

2  00  00 

1  26.20 

30.458 

56.0 

42.0 

50.0 

Minimum  at  14  hours  - 

1  22  14 

4^0  00 

1  25  26 

30.436 

55.0 

41.0 

48.0 

Mean          .      '  - 

1  26  07.5 

6  00  00 

1  25  57 

30.386 

56.0 

42.0 

46.0 

8  00  00 

1  25  25 

30.358 

64.0 

,41.0 

44.0 

10  00  00 

1  24  48 

30.250 

54.0 

41.0 

44.0 

Noon 

1  23  35 

30.246 

63.0 

40.0 

44.0 

14  00  00 

1  22  14 

30.154 

54.0 

45.0 

44.0 

* 

16  00  00 

1  24  40 

30.092 

52.0 

43.0 

44.0 

18  00  00 

1  29  39 

30.054 

53.0 

45.0 

44.0 

20  00  00 

1  30  01 

29.904 

57.5 

52.5 

45.5 

22  00  00 

1  26  38 

29.824 

59.0 

59.5 

50.0 

MAR< 

::H   10,  1842. 

0  00  00 

1  26  06 

29.B02 

58.5 

65.0 

52.5 

r 

Maximum  at  20  hours  - 

1  28  52 

2  00  00 

1  25  22 

29.770 

59.0 

53.5 

52.0 

Minimum  at  16  hours  - 

I  21  28 

4  00  00 

1  24  28 

29.749 

59.0 

54.5 

52.5 

Mean          •        ..       . 

1  25  lO 

6  00  00 

1  24  2L 

29.770 

60.5 

53.0 

53.0 

8  00  00 

1  25  29 

29.789 

60.0 

53.5 

53.0 

10  00  00 

1  24  37 

29.811 

59.6 

53.5 

53.5 

Noon 

1  28  22 

29.829 

59.0 

53.0 

53.5 

14  00  00 

1  22  46 

29.858 

58.0 

53.0 

53.0 

16  00  00 

1  21  28 

29.916 

60.0 

59.5 

56.0 

18  00  00 

1  28  38 

29.926 

61.0 

64.0 

58.0 

20  00  00 

I  28  52 

29.912 

61.0 

63.0 

58.0 

22  00  00 

1  26  55 

29.968 

61.0 

60.0 

58.0 

C  172] 
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UAGKBTtCAI.   AND    HBTXOttOLO&tOAl. 


• 

MARCH  11 

,  1843. 

Gottingen. 

,  from  tnie 
dian. 

Thennometwk 

1 

.  1 

'3 

.11 

• 

•i 

If 

1 

1 

1 

1 

1^ 

^ 

® 

n 

< 

< 

0 

w 

o    /      // 

Indiu. 

o 

0 

O      t       ft 

0  00  00 

1  26  08 

*  29.770 

61.0 

60.5 

60.0 

Maximum  at  20  hoan  - 

I  so  28 

2  00  00 

1  25  45 

29.876 

60.5 

58.0 

60  0 

Minimtxm  at  14  houn  - 

t  23  13 

4  00  00 

1  25  85 

29.890 

60.5  • 

67.0 

58.0 

Mean          «        .        . 

t  26  60.5 

6  00  00 

1  25  62 

29.788 

60.0 

56.5 

58.0 

8  00  00 

1  26  03 

29.770 

61.5 

56.0 

57.0 

10  00  00 

1  25  26 

29.724 

62.0 

55.5 

57.5 

Noon 

1  25  09 

29.716 

61.5 

55.0 

57.5 

14  00  00 

1  23  13 

29.740 

62.0 

56.0 

57.0 

16  00  00 

1  23  28 

29.748 

62.5 

61.5 

58.0 

« 

18  00  00 

1  29  17 

29.768 

63.0 

63.0 

59.0 

20  00  00 

1  80  28 

29.798 

63.0 

61.0 

61.0 

33  00  00 

1  28  26 

29.926 

61.5 

54.5 

60.0 

MARCH  12 

,  I842f 

0  00  00 

1  25  36 

80.042 

60.0 

47.0 

47.5 

Maximum  at  20  houn  - 

1  30  40 

2  00  00 

1  25  22 

30.148 

56.0 

40.0 

46.0 

Minimum  at  14  houn  - 

I  22   18 

4  00  00 

1  25  41 

30.230 

55.0 

33.0 

42.0 

Mean          -         -        - 

I  26  26.5 

6  00  00 

1  25  01 

^0318 

55.0 

33.0 

42.0 

8  00  00 

1  24  29 

30.386 

51.0 

31.0 

40.0 

10  00  00 

1  24  49 

30.478 

60.0 

28.5 

38.0 

Noon 

1  23  48 

30.572 

49.5 

27.5 

32.0 

14  00  00 

1  22  13 

80.566 

50.0 

27.0 

34.0 

16  00  00 

1  24  25 

30.586 

49.5 

80.0 

36.0 

- 

18  00  00 

1  29  45 

30.586 

52.0 

35.0 

30.5 

20  00  00 

1  30  40 

30.534 

55.0 

35.5 

43.0 

22  00  00 

1  28  13 

30.492 

55.0 

39.0 

44.0 

MARCH  13 

,  1842. 

0  00  00 

1   27  24 

30.464 

55.0 

36.0 

43.0 

Maximum  at  18  houn  - 

1  31  26 

2  00  00 

1  25  57 

80.438 

54.0 

31.0 

39.0 

Minimum  at  14  houn  - 

1  21  49 

4  00  00 

1  26  03 

30.419 

54.0 

31.5 

37.0 

Mean 

1  26  87.6 

6  00  00 

1  26  37 

30.399 

54.5 

32.5 

36.0 

8  00  00 

1  26  37 

30.381 

54.5 

32.5 

35.0 

10  00  00 

1  24  28 

30.341 

52.0 

83.0 

35.0 

Noon 

1  22  54 

80.271 

50.0 

35.0 

35.6 

14  00  00 

I  21  49 

30.268 

49.0 

36.5 

36.0 

16  00  00 

I  24  59 

30.250 

49.0 

45.0 

40.0 

18  00  00 

1  31  26 

30.248 

52.0 

48.0 

46.0 

r 

20  00  00 

1  26  55 

30.216 

51.0 

53.0 

50.0 

22  00  00 

1  29  04 

30.212 

51.0 

5L.0 

50.0 

1 

1 
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OB9BKVATIONS    AT    WASBINOTON — 1842. 


s 
& 


s 


A*  in*  f« 
0  00  00 
8  00  00 
4  00  00 
6  00  00 
8  00  00 
10  00  00 

Noon 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
20  00  00 
S2  00  00 


MARCH  14,  1843. 


i 


o      /      // 

1  28  38 
1  26  92 
1  26  03 
1  24  26 
1  25  87 
1  24  41 
1  23  57 
1  23  00 
23  85 
1  27  40 
1  80  42 
1  28  28 


Thennometen. 


o 

a 


1 


Inches. 
80.230 
80.253 
30.253 
80.268 
30.244 
80.252 
30.252 
80.274 
80.278 
80.256 
80.248 
80.242 


-3 
I 


52.0 
52.5 
52.0 
51.0 
51.5 
51.0 
51.0 
53.5 
52.0 
63.5 
53.5 
53.0 


i 


47.0 
46.0 
44.5 
43.0 
43.0 
41.0 

40  5 

41  5 
42.0 
40.0 
41.5 
43.0 


I 


e 


i| 


I 


50.0 
48.0 
47.5 
46.0 
46.0 
46.0 
45.0 
45.0 
44.0 
44.0 

4ao 

43.0 


// 


Maximum  at  9|)  hours  -  1  80  43 
Minimum  at  14  houn  -  1  23  00 
Mean  -        -  1  26  51 


Q  00  00 
2  00  00 
4  00  00 
6  00  00 
8  00  00 
10  00  00 

NOOQ 

14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
20  00  00 
22  00  00 


•lARCH  15,  1842. 


I  26  84 
1  25  49 
I  28  22 
1  25  87 
1  25  49 
1  25  80 
1  23  29 
1  21  24 
1  23  03 
1  27  01 
1  81  11 
1  88  10 


80.246 

53.5 

30.282 

51.0 

30.286 

61.0 

30  286 

51.0 

30  260 

50.0 

30.348 

50.0 

80.286 

48.0 

30  268 

48.0 

30.280 

50.5 

80.234 

51.5 

30.336 

50.8 

80.252 

53.0 

42.0 
40.0 
86.0 
84.0 
84.0 
32.0 
82.0 
87.0 
48.5 
50.5 
40.5 
46.0 


43  0 
42.0 
40.0 
40.0 
40.0 
88.0 
88.6 
88.0 
43.0 
45.5 
47.8 
48.0 


Maximum  at  22  houn  *  1  88  10 
Minimum  at  14  houn  -  1  21  24 
Mean  -        -        -  1  27  17 


MARCH  16,  1842. 


0  00  00 
2  00  00 
4  00  00 
6  00  00 
8  00  00 
10  00  00 

Noon 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
20  00  00 
22  00  00 


1  82  55 
1  25  54 
1  24  39 
1  25  49 
1  26  84 
1  24  50 
1  22  47 
20  22 
19  43 
27  06 
1  88  37 
1  84  00 


1 
1 
1 


80.290 

58.8 

45.5 

48.0 

30.808 

53.0 

41.0 

44.0 

30.321 

51.5 

37.0 

42.0 

80.348 

51.0 

33.0 

40.0 

80.857 

51.0 

82.5 

39.5 

80.399 

50.0 

83.0 

38.0 

30.421 

47.5 

84.0 

37.0 

30.460 

48.5 

34.5 

86.0 

30.498 

50.0 

88.0 

42.0 

80.450 

50.0 

47.0 

48.0 

80.886 

50.0 

55.0 

52.7 

30.322 

52.0 

56.0 

52.0 

Maximum  at  22  houn 
Minimum  aft  16  houn 
Mean  •       • 


1  84  00 

1  19  48 
1  26  61,5 
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MAONETICAL    AND   METEOBOLOOICAL 


MARCH  17,  1842. 

i 

1 

Theimotnetera. 

% 

1 

1 

[ 

1 

Declination  fin 
meridian 

1 

1 

.u 

!^ 

• 

1 

1 

X 

n 

< 

< 

^ 

h*  f7>>    8' 

0     /     // 

Inekes. 

0 

0 

o 

0    /     // 

0  00  00 

1  2d  43 

30.270 

52.0 

52.0 

52.0 

Maximum  at  20  hours  - 

1  80  06 

2  00  00 

1  20  36 

30.258 

54.0 

47.0 

51.0 

Minimum  at  10  houta  - 

1   19  11 

4  00  00 

I  21  08 

30.210 

53.0 

45.0 

50. 0 

Mean         -        -        - 

1  24  98 

6  00  00 

1  26  80 

30.170 

51.5 

45.0 

49.0 

1 

8  00  00 

1  28  09 

30.158 

51.0 

44.0 

48.0 

i 

10  00  00 

1   19  11 

30.136 

51.0 

43.0 

48.0 

I 

Noon 

I  24  00 

30.128 

52.0 

44.0 

48.0 

- 

14  00  GO 

1  22  03 

80.124 

52.0 

61.0 

48.0 

16  00  00 

1  22  17 

30.086 

54.0 

56.0 

61.0 

i 

18  00  00 

1  26  14 

30.019 

64.0 

66:5 

55.0 

' 

20  00  00 

1  80  05 

29.976 

57.0 

68.0 

60.0 

^ 

22  00  00 

I  27  62 

29.932 

57  0 

69.0 

64.0 

k 

MAHCfi  18,  18420 

0  00  00 

1  27  39 

29.932 

57.0 

62.0 

63.0 

Maximum  at  20  Koun  -^ 

I  28  08 

2  00  00 

1  25  ^ 

29.980 

57.6 

66.0 

60.6 

Mimmum  at  14  libius  - 

1  21  28 

4  00  00 

1  26  00 

30.024 

57.0 

58.0 

60.0 

Mean          -        -        - 

1  24  4$ 

6  00  00 

1  24  48 

30.080 

56.5 

58.0 

59.0 

8  00  00 

1  23  59 

30.132 

56.0 

67.0 

67.6 

10  00  00 

1  23  13 

30,178 

56.0 

54.0 

66.0 

Noon 

1  24  64 

30.212 

5d.O 

62.9 

55.0 

14  00  00 

1  21  86 

30  270 

56.0 

.53.0 

64.0 

16  00  00 

1  21  40 

30.286 

57.0 

58.5 

64.0 

18  00  00 

1  28  06 

80.260 

56.8 

68.0 

69.5 

J 

20  00  00 

1  28  08 

30.240 

58.0 

66.0 

64.0 

1 

1 

22  00  00 

1  27  52 

30.206 

59.0 

67.5 

64.0 

MARCH  19,  1^42. 

0  (M  00 

1  t5  29 

30.176 

69.0 

62.0 

64.0 

Maiimiim  at  20  Koun  - 

1  81  3« 

S  00  00 

1  25  29 

30.166 

590 

58.0 

62.0 

Minimum  afc  12  hottn  - 

1  22  02 

4  00  00 

1  25  02 

30. 144 

62.0 

55.0 

58.0 

Mean          -        -        - 

1  20  4tt 

6  00  00 

1  24  02 

30. 156 

63.0 

58.0 

58.6 

8  00  00 

1  24  02 

30.156 

63.0 

62.0 

66.0 

10  00  00 

1  23  37 

30. 142 

60.0 

50.0 

56.0 

• 

Noon 

1  22  02 

30.li36 

60.0 

46.5 

52.0 

14  00  00 

1  24  34 

30.166 

60.0 

470 

60.0 

16  00  00 

1  23  28 

80.102 

59.0 

55.0 

52.0 

18  00  00 

1  28  .?6 

30.058 

62.0 

69.0 

61.0 

20  00  00 

1  81  30 

30.001 

64.0 

79.5 

70.0 

1 

22  00  00 

1  29  46 

29.972 

66.0 

82.0 

74.0 

1 

_ 
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OBSBRyATZQHS    AT    WASHmOTON — 1843. 


• 

■ 

MARCH  80,  1843. 

• 

1 
1 

•  Tharai<Hi|0teK. 

• 

s 

<§J 

k 

1 

3 

1 

1 

• 

1 
< 

i 

Magnetic  ofa 
vatary. 

« 

• 

h.  m.  g. 

e     /    // 

Inehea. 

o 

o 

o 

0    /     // 

0  00  00 

1  37  49 

39.965 

66.0 

78.0 

70.0 

MaTifmim  at  18  hours  -  1  30  87 

3  00  00 

.  1  86  00 

30.016 

67.0 

72.0 

72.0 

Minimum  at  14  hours  -  I  38  33 

4  00  00 

1  34  43 

30.036 

69.0 

66.0 

70.0 

Mean          -        -        -  1  36  39.6 

6  00  00 

I  36  49 

30.036 

70.0 

59.0 

66  0 

8  00  00 

1  34  68 

30.031 

60.6 

60.6 

64.0 

10  00  00 

1  34  80 

30.040 

68.0 

61.0 

63.0 

Noon 

1  33  43 

30.066 

67.0 

61.0 

60.0 

• 

14  00  00 

1  33  33 

30.066 

67.0 

61.5 

60.0 

16  00  00 

1  35  19 

30.086 

67.0 

68.0 

68.0 

18  00  00 

1  39  87 

30.036 

70.0 

73.5 

70.0 

30  00  00 

1   39  37 

39.986 

70.0 

77.5 

74.0 

33  00  00 

1  38  48 

39.938 

78.0 

80.5 

76.0 

• 

MARCH  31,  1842. 

• 

0  00  00 

*  37  37 

39.806 

73.0 

75.0 

76.0 

Maximum  at  80  hours  -  1  39  01 

3  00  00 

I  36  33 

30.936 

69.0 

68.0 

73.0 

Minimum  at  14  houn  -  1  31  89 

4  00  00 

1  36  35 

39.970 

68.0 

64.0 

70.0 

Mean          -        -        .  1  35  30 

6  00  00 

1  33  39 

30.033 

68.0 

60.0 

680 

8  00  00 

1  35  13 

30.036 

71.0 

57.0 

64.0 

10  00  00 

I  34  34 

30.186 

70.0 

50.0 

60.0 

' 

Noon 

1  38  47 

30. 186 

68  0 

47.0 

58.0 

• 

14  00  00 

1  31  39 

30.308 

69.0 

48.0 

54.0 

1 

16  00  00 

1  34  04 

30.196 

65.0 

63.6 

54.0 

18  00  00 

1  37  30 

30.178 

66.0 

51.5 

54.0 

30  00  00 

1  39  01 

30.133 

65.6 

63.0 

54.0 

33  00  00 

1  37  38 

30.104 

64.0 

47.5 

58.0 

MARCH  .33,  1843. 

0  00  00 

1   37  30 

30.080 

6^5 

44.5 

63.0 

Maximum  at  18  hours  -  1  39  44 

3  00  00 

1  35  13 

30.066 

6ao 

84.5 

48.0 

Minimum  at  14 hours-  1  33  43 

4  00  00 

1  36  44 

30.080 

63.0 

39.5 

46.0 

Mean          -                -  1  36  13.5 

6  00  00 
8  00  00 

1  34  36 
1  34  18 

30.036 
30.000 

63.0 
63.0 

88.6 
88.0 

45.0 
44.0 

10  00  00 

1  38  36 

39.946 

61.0 

88.0 

44.0 

mEMABKS. 

Noon 

1  34  01 

29.970 

59.0 

38.0 

44.0 

• 

14  00  00 

1  23  48 

30.016 

59.0 

38.5 

43.0 

Temperature  of  the  air  probably 

16  00  00 

1  38  37 

30.066 

59.5 

47.0 

44.0 

noted  6^  too  low  at  3A. 

18  00  00 

1  29  44 

30.046 

61.0 

50.0 

46.0 

30  00  00 

1  39  34 

30.040 

61.0 

51.0 

48.0 

\ 

1 

33  00  00 

1  36  39 

30.056 

61.0 

49.0 

50.0 

27 
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• 

MARCH  38,  1848. 

■ 

1 

1 

XmtBWUptnBBw 

« 

Is 

■ 

1 

1 

• 

» . 

■ 

1 

J 

1 

1 

.!3 

r 

* 

« 

A 

< 

< 

:g 

• 

. 

A.  m.  «. 

c     t     ff 

Inehes. 

o 

o 

o 

o       /      // 

0  00  00 

1  S6  67 

80.D78 

60.0 

46.0 

48.0 

Maiummi  tt  20  boon  - 

1  89  37 

S  00  00 

1  Sft  67 

80.166 

68:0 

43.6 

46.0 

Minumini  njL  14  honta  - 

1  80  02 

4  00  00 

1  35  09 

80.186 

66.0 

43.0 

44.0 

Me«Q         .        •        . 

1  84  44.6 

6  00  00 

1  31  47 

30.188 

66  0 

416 

440 

8  00  00 

I  32  43 

30.156 

65.0 

40.6 

42.6 

« 

10  00  00 

1  33  47 

30.166 

65.0 

40.0 

42.0 

Noon 

1  35  59 

30.200 

64.0 

89.0 

42.0 

• 

- 

14  00  00 

1  20  03 

30.256 

64.0 

40.0 

42.0 

16  00  00 

1  34  19 

30.270 

65.0 

44.0 

44.0 

18  00  00 

1  29  02 

30.270 

66.0 

46.6 

44.6 

30  00  00 

1  29  27 

30.222 

56.0 

47.6 

47.0 

99  00  00 

1  28  48 

30.232 

66.0 

45.6 

48.6  1 

■  ■     -  .  -  ■—  ■ . — ^— ^ 

MARPH  24»  1842. 

r 

-  0  00  00 

I  36  Oi 

90.338 

65.0 

43.0 

63.0 

Mnimni  at  14  houn  - 

I  88  88 

8  00  00 

1  33  IS 

80.384 

64.8 

40.8 

5a  0 

Murinwun  at  2.1|DUBr»    - 

1  82  12 

4  00  00 

1  33  57 

30.366 

666 

40.5 

53  0 

Mfan 

1  26  65 

6  00  00 

1  33  51 

30.264 

66.6 

89.5 

63.0 

8  00  00 

1  35  34 

30.273 

67.0 

89.6 

54.0 

10  00  00 

I  38  30 

30.261 

66.0 

39.0 

68.0 

Noon 

1  24  50 

30.^90 

64.0 

39.0 

66.0 

14  00  00 

1  39  38 

80.292 

61.0 

4K0 

60  0 

16  00  00 

1  33  37 

30.302 

63,0 

43.6 

63.0 

18  00  00 

I  38  10 

3U.286 

63.0 

44.5 

60.0 

20  00  00 

1  38  33 

30.260 

66.0 

43.5 

64.0 

8S  00  00 

1  24  56 

30.213 

54.6 

41.0 

6&0 

MARCH  26,  1842. 

0  IM  00 

1  19  43 

80.183 

64.0 

40;o 

60.0 

MnimtEm  tA  20  Iioqi*  - 

I  88  34 

t  00  00 

1  31  10 

80.166 

63.6 

40.0 

40.0 

Mkumum  at  0  bonn    - 

1   19  42 

4  00  00 

1  32  59 

30.136 

63.6 

88.0 

44.0 

Men         •      '- 

1  24  88 

6  00  00 

1  23  59 

30.136 

64.0 

39.0 

44.0 

8  00  00 

1  25  07 

30004 

54.0 

89.5 

44.0 

10  00  00 

1  36  S2 

29.936 

62>6 

40.0 

43.0 

No<m 

1  21  31 

29.900 

62.0 

40.0 

44.0 

14  00  00 

1   19  46 

39.978 

63.0 

406 

43.0 

■ 

16  00  00 

1  84  03 

39.886 

69.0 

45.0 

44.0 

18  00  00 

1  27  12 

29.758 

63.6 

48.6 

46.0 

SO  00  00 

1  29  34 

29.712 

64.6 

50.6 

47.0 

S3  00  00 

1  26  12 

29.700 

64.0 

47.6 

48.0 

• 
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OBSBRV ANIONS  AT  WASHJNI»TOBI 1848. 


MARCii  26,  184A. 

• 

1 

1 

• 

1 

i   . 

1 

$ 

edinatioii  fro 
meridini 

■ 

1 

• 

• 

.b 

Y 

'    * 

0 

n 

< 

< 

se 

4k      4k  Jk      ^\  Jk 

o     /     // 

LuheM. 
28.728 

0 

68,0 

o 
47  5 

o 
48.0 

Q      /       // 

-  1  27  58 

0  00  00 

1  28  48 

S  00  00 

1  23  44 

29.812 

54.0 

47.0 

48.0 

Minimwn  at  14  hoan  • 

•  1  18  54 

4  00  00 

1  82  44 

29.840 

64.0 

46.0 

47.0 

Mean  -        .       .       . 

.  1  88  96 

6  00  00 

1  24  12 

29  848 

53.6 

48.0 

46.0 

' 

8  00  00 

I  26  81 

29.866 

68.0 

42.6 

46.0 

10  00  00 

1  28  81 

29.886 

63.0 

40.0 

44.0 

. 

Noon 

1  22  41 

29.916 

62.5 

42.0 

43.0 

14  00  00 

1   18  64 

29.986 

68.0 

60.0 

46.0 

« 

16  00  00 

1  21  37 

80.066 

64.0 

61.0 

48.0 

18  00  00 

I  25  62 

30. 186 

68.0 

61.0 

48.0 

SO  00  00 

1  27  68 

80, 166 

63.0 

51.5 

60.0 

83  00  00 

1  26  89 

30.176 

64.0 

49.0 

60.0 

1 

MARCH  27«  U4S. 

000  00 

1  88  87 

80.286 

55.6 

45.5 

48.0 

Mszfanam  at  80  hom  • 

'  1  80  29 

2  00  00 

1  28  16 

80.886 

68.0 

41.5 

46.0 

Mhumttm  at  14  hoon  - 

-  1  18  08 

400  00 

1  28  17 

80.288 

54.0 

40.5 

44.0 

Maan «        -        .        . 

-  1  84  15.5 

6  00  00 

1  28  44 

80.866 

65.0 

89.5 

42.0 

8  00  00 

1  28  14 

80.866 

65.0 

88.0 

42.0 

10  00  00 

I  22  44 

•  80.370 

62.0 

36.0 

40.0 

Noon 

1  21  89 

80.872 

61.0 

37.5 

'88.0 

14  00  00 

1  18  02 

80.372 

61.0 

42  6 

40.0 

16  00  00 

1  21  27 

80.866 

68.0 

49.0 

47.0 

18  00  00 

1  27  44 

80.298 

66.0 

62  5 

61.0 

90  00  00 

1  80  89 

80.200 

66.5 

66.5 

54.0 

SS  00  00 

1  26  49 

30.112 

66.0 

60.0 

56.0 

MARCH  28,  1842. 

0  00  00 

1  26  03 

80<066 

58  .D 

57.0 

66U) 

Masiiinim  at  80  boon  • 

.  I  80  18 

8  00  00 

.   I  22  62 

80.086 

66.0 

60.0 

54.0 

MImmimi  ai  10  hours  • 

.  1  I 9  49 

4  00  00 

1  24  84 

80.084 

67.0 

49.0 

62jO 

Maan- 

-  1  90  01 

6  00  00 

1  ^9  67 

30.076 

59.0 

49.0 

68.0 

8  00  00 

1  So  52 

30.072 

60.0 

54.5 

5U0 

ID  00  00 

1   19  49 

80.098 

68.0 

63.0 

61.0 

Noon 

1  80  28 

30. 181 

56.0. 

5P.0 

60.0 

* 

14  00  00 

1  20  47 

80.162 

65.0 

60.0 

60.0 

16  00  00 

]   23  18 

80.196 

64^6 

61.5 

51.5 

18  OO  00 

1  27  69 

30.188 

66.0 

64.0 

64.0 

SO  00  00 

L  30  13 

80.182 

56.0 

67.0 

56.0 

S3  00  00 

1  29  06 

80.186 

67.5 

58.7 

57.0 
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MAGNBTICAL  AHQ  MBTEO»Ot.OOICAb 


Hf  ARCH  29,  1842. 

• 

from  true 
dian. 

Therfl^ometin. 

1 

k 

f 

• 

• 

•^ 

S  ^ 

s 

5 

'%  "S. 

1 

1 

1 

• 

1 

s 

& 

PQ 

< 

< 

7S, 

. 

A>  nt>  '• 

Off! 

Ineheti 

o 

0* 

o 

o     /     ft 

0  00  00 

\  24  28 

30.224 

68.0 

57.0 

67.0 

Maximum  at  20  boms  - 

1  30  04 

3  00  00. 

1  24  11 

30.304 

66.0 

60.6 

63.5 

Minimnn  at  14  houn  - 

1  19  40 

4  00  00 

1  21  52 

30.876 

66.6 

47.0 

61.0     Mean- 

1  24  62 

6O0  00 

1  23  47 

30.422 

67.0 

41.0 

48.0 

8  00  00 

1  23  66 

30.434 

66.6 

35.6 

44.0 

10  00  00 

1  23  26 

30.442 

64.6 

32.6 

41.0 

i 

Noon 

1  24  04 

30.486 

'  53.5 

29.6 

38.0 

^ 

14  00  00 

1  19  40 

30.600 

56.0 

36.6 

39.6 

16  00  00 

1  20  81 

80.480 

67.0 

48.0 

44.0 

18  00  00 

1  23  34 

30.436 

68.0 

47.0 

48.0 

SO  00  00 

1  80  04 

30.366 

68.0 

64.0 

62.0 

M  00  00 

0 

1  29  02 

30.286 

68.0 

57.0 

64.0 

MARCH  30,  1842. 

0  00  00 

1  26  18 

30.248 

68.0 

68.0 

64.0 

Mazimiun  at  20  houn  • 

.  I  31  10 

2  00  00 

1  22  25 

30.828 

67.0 

48.0 

62.0 

Mininnim  at  4  houn    • 

.  1  19  17 

4  00  00 

1   19  17 

30.186 

66.0 

46.0 

60.0 

Mean-        -        - 

.  1  26  18.6 

6  00  00 

1  20  12 

30.136 

56.0 

49.0 

50.0 

8  00  00 

1  21  60 

30.036 

66.0> 

47.0 

60.0 

10  00  00 

1  23  34 

29.996  ^ 

66.0 

48.0 

50.0 

, 

Noon 

1  21  20 

29.964 

65.0 

60.0 

60.0 

14  00  00 

1  28  09 

29.930 

67.0 

6i.0 

62.a 

16  00  00 

1  21   13 

29.862 

57.6 

63.6 

66.0 

% 

18  00  00 

1  29  59 

29.816 

60.0 

72.0, 

61.0 

SO  00  00 

1  81  10 

29.736 

62.0 

76.0 

67.0 

22  00  00 

1  27  02 

29.726 

60.8 

70.0 

68.0 

1 

MARCH  81,  1842. 

0  00  00 

1  25  18      29.796 

61.6 

71.0 

68.0 

Maximum  at  20  houn 

-  I  28  27 

2  00  00 

1  25  39 

29.820 

62.0 

67.0 

68.0 

Minimum  at  16  haan 

.  1  1»82 

4  00  00 

'  1   19  69 

29.B78 

61  6 

62.0 

66.0 

Mean  ... 

.  1  28  29.6 

6  00  00 

1  24  47 

29.914 

61,0 

56.0 

62.0 

8  00  00 

1  26  24 

29.942 

61.0 

64.0 

60.0 

10  00  00 

1  26  07 

30.002 

69.6 

62.0 

66.0 

1 

N«on 

1  22  08 

30.026 

69.0 

60.0 

64.0 

U  00  00 

1  20  17 

30.062 

69.0 

60.0 

63.0 

16  00  00 

1  18  32 

30.136 

69  0 

62.0 

64.0 

18  00  00 

1  25  2i 

30.086 

69.6 

64.5 

66.0 

20  00  00 

1  28  27 

80.081 

69.6 

66.0 

97.0 

% 

22  00  00 

1  27  27 

80.166 

60.0 

66.6 

66.6 
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OBSSSVAtlONS    AT    WASHINGTON — 1848. 


APRIL  1, 

1842. 

1 

1 

•e 
O 

ii 

1 

i 

• 

'g   , 

1 

1 

. 

•IF 

i 

•^H 

m 

1 

• 

1 

1? 

t 
t 

« 

< 

X 

^ 

A*  nt.   $, 

• 

0     f        ff 

htches. 

0 

o 

o 

0    /      // 

0  00  00 

I  25  17 

30- 186 

61.0 

61.0 

64.0 

Mftximiiiaat  2OI10U11  - 

1  27  64 

2  00  00 

1  28  14 

80.266 

68.0 

46.0 

60.0 

Minimiim  tt  14  houn  - 

1  17  14 

4  00  00 

1  22  27 

30.366 

57.0 

41.6 

48.0 

Mean     * 

1  22  34 

6  00  00 

1  23  17 

30.386 

66.0 

37.5 

44.0 

8  00  00 

I  22  27 

30.386 

64.0 

36.0 

42.0 

10  00  00 

1  23  04 

30.446 

64.0 

32.0 

38.0 

Noon 

1  19  12 

30.492 

64.0 

30.0 

36.0 

« 

U  00  00 

1   17  U 

80.482 

54.0 

36.0 

38.0 

16  00  00 

1  24  10 

80.610 

63.0 

40.0 

42.0 

18  00  00 

1  26  39 

30.496 

64.5 

44.0 

46.0 

80  00  00 

1  27  64 

30.448 

54.0 

47.0 

49.6 

2S  00  00 

30.410 

66.0 

60.0 

51.0 

. 

•  1 
APRIL  2, 

1842. 

4)  00  00 

1  26  59 

80.410 

68.0 

49.6 

52.0 

Maximum  at  22  houn 

-  1  27  56 

2  00  00 

1  24  08 

30.390 

56.0 

42.6 

49.0 

Minimum  at  14  houn 

-  1  21  12 

4  00  00 

1  22  66 

80.392 

67.6 

39.0 

48.0 

Mean 

.  1  24  34 

6  00  00 

1   24  30 

30.878 

67.0 

40.0 

46.0 

. 

8  00  00 

1  26  66 

80.362 

67.0 

41.0 

44.0 

10  00  00 

1  23  65 

30.328 

64.0 

41.6 

44.0 

Noon 

1  23  03 

30.328 

54.0 

46.0 

44.0 

14  00  00 

1  21   12 

30.386 

63.6 

48.0 

46.0 

I 

16  00  00 

1  21  68 

30.302 

67.0 

56.6 

61.0 

18  00  00 

1  26  29 

30.264 

68.0 

64.5 

60.0 

20  00  00 

1  27  60 

30.194 

60.0 

71.0 

64.0 

22  00  00 

1  27  66 

30.162 

60.6 

72.6 

66.0 

• 

• 

APRIL  3,  1 

842. 

4)  00  00 

1  27  28 

80.144 

60.0 

67.0 

66.6 

Maximum  at  20  houn 

-  18007 

2  00  00 

1  24  26 

30.172 

60.5 

63.5 

66.0 

Minimum  at  16  houn 

-11937 

4  00  00 

1  32  67 

30.184 

61.0 

69.0 

02.0 

Mean 

-124  52 

6  00  00 

1  22  06 

30. 174 

60.6 

56.5 

60.0 

8  00  00 

30.162 

60.0 

64.0 

68.0 

10  00  00 

r22  13 

30.162 

Bl.5 

64.0 

67.0 

« 

Nocm 

1  22  10 

30.176 

60.0 

54.0 

66.0 

« 

14  00  00 

1  20  31 

30.178 

61.6 

69.5 

67.6 

■ 

16  00  00 

1   19  37 

30.170 

08.0 

68.6 

63.0 

18  00  00 

1  26  26 

30.136 

68.0 

77.0 

68.0 

20  00  00 

1  30  07 

30.106 

66.0 

83.0 

68.0 

23  00  00 

I  29  27 

30.062 

67.0 

78.0 

74.0 

- 
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HAGNBTICAL    AND   MKTEOROLOGICAI. 


APRIL  4,  18a. 

• 

1 

s  ^ 

■ 1 

Thcrmomeien. 

1 

1 

1 

o  S 

• 

_• 

If 

1 

1 

1 

.53 

5 

' 

X 

w 

n 

< 

•< 

S 

A*'  HI*  9* 

o     /     // 

Inche$. 

o 

o 

o 

• 

O       f       tf 

0  00  00 

1  88  17 

30.044 

68.0 

78.0 

78.0 

MftTuiMim  at  18  hoan 

.  1  28  48 

%  00  00 

1  85  48 

30.078 

66.0 

68.0 

70.0 

Minimvp  •»  is  hmm 

-  1  10  38 

4  00  00 

1  84  05 

30.068 

64.0 

65.0 

70.0 

Mem  -        -        - 

-  1  84  06 

6  00  00 

1  84  07 

30.068 

64.0 

63.5 

68.0 

8  00  00 

1  81  57 

89.956 

64.0 

61.0 

64.0 

10  00  00 

1  83  37 

89.955 

64.0 

61.0 

64.0 

1 

Noon 

1  19  88 

80.086 

65.0 

56.0 

68.0 

. 

1 
1 

14  00  00 

1  88  17 

30.086 

65.0 

56.0 

60.0 

1 

16  00  00 

1  88  11 

30.104 

65.0 

57.5 

60.0 

* 

18  00  00 

1  88  48 

30.104 

65.5 

60,0 

60.0 

1 

SO  00  00 

1  87  47 

80.084 

65.0 

57.5 

60.0 

1 

SB  00  00 

1  87  88 

30. 108 

66.0 

51.5 

58.0 

. 

1 
APRIL  6,  184S. 

a  00  00 

1  86  87 

80.108 

65.0 

48.0 

58.0 

Mcxmnim  at  80  hoiin 

1 
-  1  8»0ll 

S  00  00 

1  86  17 

80.180 

64.0 

46.0 

58.0 

Muttauim  at  14  horn 

.  1  19  09 

4  00  OD 

1  84  37 

30. 180 

64.0 

46.0 

51.0 

Main- 

.  I  84  06.6 

6  00  00 

1  88  48 

80.086 

68.5 

45.0 

50.0 

1 

8  00  00 

1  83  10 

80.078 

68.0 

460 

49.0 

- 

1 
1 

10  00  00 

1  83  10 

30.078 

68.0 

44.0 

48.5 

1 

-  Noon 

1  88  44 

80,070 

61.5 

48.6 

48.0 

1 

1 

14  00  00 

1  19  09 

30  086 

61.0 

46.0 

47.6 

16  00  00 

1  81  89 

30.188 

68.0 

51.5 

48.0 

1 
1 

16  00  00 

1  88  48 

30.188 

68.5 

60.0 

510 

, 

I 

80  00  00 

1  89  04 

30.098 

64.0 

60.5 

56  0 

8S  00  00 

1  87  80 

30.080 

64.0 

66.0 

60.0 

1 

AP 

RIL  6,  1848. 

t 

0  00  00 

1  36  00 

80.184 

64.5 

61.6 

60.0 

r 

Maximum  at  20  bonn 

-  1  80  61 

8  00  00 

1  88  68 

80.188 

64.0 

51.0 

58.0 

Mimmnm  at  LO  horn 

-  I  80  44     . 

4  00  00 

I  83  06 

30.811 

63.0 

49.0 

54.0 

Mats  ^  ,     " 

-  1  86  47.6 

6  00  00 

1  80  58 

30.846 

68.0 

45.0 

58.0 

8  00  00 

1  80  58 

30.858 

68.0 

44.0 

50.0 

1 
1 

10  00  00 

1  80  44 

30.868 

64.0 

48.0 

48.0 

' 

Noon 

1  81  42 

80318 

68.6 

41.4 

46.6 

1 

14  00  00 

1  81  88 

30.346 

61.0 

48.8 

48.8 

1 

16  00  00 

1  88  84 

80.381 

68.5 

57.6 

58.0 

' 

18  00  00 

1  86  50 

80.894 

68.0 

640 

58.0 

80  00  00 

1  30  51 

80.820 

68.6 

67.0 

08.0 

88  00  00 

,  1  88  54 

80.168 

64.8 

68.4 

64.8 

r 

t 
■     ■               \ 
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O^SSftVATlONi  AT  WASHIliQTON-^lS42. 


APRIL  7, 

IB4». 

• 

3 

1 

TheniioiB0ten. 

• 

• 

i 
1 

ll 

1 

■ 

• 

II 

• 

% 

w 

PQ 

< 

< 

^ 

A>     m*     9» 

0      /      If 

Inches. 

o 

o 

o 

o     /     // 

0  90  00 

1  26  38 

30.158 

64  0 

64.0 

64.6 

Mazimttm  at   •houn     - 

2  00  00 

1  27  88 

30. 166 

63.6 

58.0 

63.0 

Minimmn  at     houis     - 

4  00  00 

1  27  29 

30.112 

64.5 

56.3 

60.2 

Mean  -        -        -        - 

6  00  00 
8  00  00 

1  27  18 
1  26  20 

80.073 
30.010 

64.5 
64.5 

55.0 
54.0 

58.2 
57.6 

\ 

10  00  00 

1  26  17 

29.974 

648 

54.0 

57.0 

aSXABKI. 

Noon 

1  26  29 

29.942 

64.5. 

53  8 

56.8 

UOO  00 

1  24  25 

29.918 

64.5 

57.5 

57.6 

Adjiutinf  iaatniiDent  fmm  IBk.  to 

16  00  00 

29.966 

65.0 

67.0 

2U. 

18  00  00 

29.814 

66.0 

72.0 

20  00  00 

29.744 

67.0 

80.0 

73.0 

22  00  00 

1  29  68 

29.708 

68.0 

88.0 

'74.0 

" 

APRIL  8, 

1842. 

0  00  00 

1  26  57 

29.706 

68.0 

77.0 

76.0 

Maximnm  at  20  houn  -  1  31  11 

2  00  00 

1  29  48 

29.708 

67.6 

73.0 

76.0 

Minimnm  at  14  ho«n  -  1  28  33 

4  00  00 

1  27  28 

29.708 

67.0 

63.5 

70  0 

Mem                   -        -  1  36  62 

6  00  00 
8  00  00 

1  27  65 
1  22  29 

29.716 
29.716 

67.0 
67.0 

59.0 
56.0 

66  0 
64*0 

« 

10  00  00 

1  24  16 

29.718 

67.0 

56.0 

62.0 

BsxjLaxs. 

Noon 

1  23  as 

29.720 

66.0 

54.0 

60.0 

U  00  00 

1   22  33 

29.824 

67.0 

66.0. 

60.0 

Inrtrament  oat  of  meridiui  «t  I  %h. 

16  00  00 

t  24  15 

29.846 

67.5 

60.5 

60.0 

• 

18  00  00 

29.816 

68.5 

64.5 

61.0 

20  OOPO 

1  31   11 

29.758 

68.0 

60.6 

62.0 

■ 

22  00  00 

I  30  48 

29.742 

68.0 

56.0 

62.0 

1 

APRIL  9, 

1843. 

0  00  00 

1  29  06 

29.786 

66.5 

63.0 

60.0 

MaziiMua  at  20  hiimn  -  1  38  88 

s  Ob  00 

1  29  89 

29.786 

66.0 

60.0 

56.6 

Mmramm  at  14  honn  -  1  38  43 

4  00  00 

1  27  41 

29.826 

66.0 

49.0 

55.0 

Mem-.      -                -  1  38  40 

6  00  00 

1  26  40 

29.806 

65.0 

47.0 

64.0 

< 

8  00  00 

1  26  16 

29.800 

65.0 

46.0 

63.6 

• 

10  00  00 

1  26  10 

29.828 

64.0 

44.5 

50.0 

Noon 

1  26  00 

29.860 

63.0 

44.0 

49.0 

14  00  OO 

1  33  42 

29.886 

62.0 

44.6 

49.0 

• 

16  00  00 

1  26  32 

29.930 

61.7 

47.3 

49.6 

, 

18  00  00 

1  99  86 

29.946 

61.2 

60  2 

50.0 

20  00  00 

1  33  38 

29.966 

62.7 

53.0 

60.7 

32  00  00 

1  30  A3 

29.992 

62.0 

60.2 

51.7 

t  l''^  ] 


216 


MAQNETICAI.  AND  VBTEOHOLOOICAL 


APRIL  10,  1842. 

■ 

■ 

1 

• 

Declination  from  true 
meridian. 

• 

3 
1 

1 

•  • 

1 

Attached. 

• 

.54 

< 

1 

Magnetic  obeei- 
▼atoiy. 

• 

hm  fn.  9. 

o     /     // 

Inches. 

0 

0 

o 

• 

O       f       f9 

0  00  00 

I  27  38 

80.032 

61.8 

51.3 

52.0 

Maximum  at  28  hours  • 

.1  34  20 

2  00  00 

1  27  12 

30.084 

60.5 

50.5 

51.8 

Minimum  at  14  hours  • 

.  1  28  10 

4  00  00 

1  26  49 

30.080 

61.8 

48.7 

51.0 

Mean 

.  1  26  45 

6  00  00 

1  27  08 

30.112 

60.5 

48.5 

60.7 

■ 

8  00  00 

1  27  06 

30.096 

60.5 

48.3 

50.2 

10  00  00 

1  26  56 

30. 1 14 

61.0 

44.2 

49.5 

- 

Noon 

1  24  69 

90.156 

60.3 

42.3 

47.8 

14  00  00 

1  28  10 

30.154 

63.0 

47.4 

49.5 

16  00  00 

1  25  40 

30.148 

62.0 

53.5 

54.0 

» 

18  00  00 

1  80  53 

30.106 

63.0 

58.5 

60.0 

1 

80  00  00 

1  83  86 

30.060 

64.0 

58.5 

62.0 

32  00  00 

1  84  20 

29.976 

63.0 

63.0 

64.0 

AI^BIL  tl,  1842. 

0  00  00 

1  29  20 

29.870 

63.0 

60.5 

63.0 

Maximum  at  20  hoon 

-  1  30  40 

S  00  00 

1  23  40 

80.002 

62.0 

56.5 

60.0 

Minimum  at  8  boon  - 

1  20  13 

4  00  00 

1  21  30 

30.082 

63.0 

56.5 

60.0 

Mean 

-  1  26  29.5 

6  00  00 

1  22  22 

29.910 

62.0 

54.0 

58.0 

* 

8  00  00 

1  20  13 

29.970 

61.0 

53.0 

58.0 

10  00  00 

I  22  17 

80.028 

61.0 

52.0 

56.0 

Noon 

1  25  52 

30.026 

61.0 

55.0 

54.0 

0 

14  00  00 

1  24  15 

80.036 

62.0 

57.0 

56.0 

16  00  00 

1  24  83 

30.086 

62.5 

64.0 

62.0 

18  00  00 

1  29  46 

30.076 

63.0 

66.5 

64.0 

1 
1 

90  00  00 

1  80  46 

30.042 

64.0 

70.6 

69.0 

1 

t8  00  00 

1  29  18 

30.028 

65.0 

74.5 

71.0 

1 

APRIL  12,  1842. 

• 

0  00  00 

I  26  37 

80.088 

66.0 

.78.0 

72.0 

Maximum  at  20  houn 

.  1  M  19 

2  00  00 

1  29  38 

30  036 

64.5 

64.0 

69.0 

Minmram  at  8  hooia 

-IS!    10 

4  00  00 

I  22  40 

30.056 

64.0 

56.0 

64.0 

Mean 

-  1  27  44.5 

6  00  00 

1  21  29 

30.076 

64.0 

55.5 

62.0 

8  00  00 

1  21   10 

30.102 

64.0 

54.0 

60.0 

10  00  00 

1  22  4ft 

30.082 

63.5 

52.0 

59.0 

Noon 

1  24  59 

30.070 

63.0 

55.0 

58.0 

14  00  00 

1  28  26 

30.066 

68.0 

57.0 

56.0 

16  00  00 

1  24  10 

30.072 

64.0 

64.0 

60.0 

• 

18  00  00 

1  28  29 

30.630 

64.0 

67.0 

64.0 

a 

SO  00  00 

1  84  19 

30.000 

64.0 

72.0 

67.0 

22  00  00 

1  31  29 

29.940 

64.0 

69.0 

66.0 

OBP9&VATIO|rs    AT   WASHINaTON«-'18i2. 


APBIL  13, 

1843. 

eclination  from  tnj» 
meridian. 

^ 

TbMBiQiiieten. 

/                                                                         - 

1 

.S3 

1, 

S 

O 

n 

< 

< 

* 

/ 

».  fit.    8» 

o    /      '/ 

huhea. 

o 

o 

o 

0    /      tf 

0  00  00 

1  30.03 

.39.988 

64.0 

65.8 

66w0 

Maximum  at  33  hours  •  1  33  08 

3  00  00 

1  36  50 

39.943 

68  5 

59.0 

68.0 

Minimum  at  10  houn  -  1  31  31 

4  00  00 

1  36  39 

^9.961 

64.5 

57.0 

61.0 

Mean          -        -        *  J  36  49»5 

6  00  00 

1  35  58 

39.973 

65.0 

56.0 

60.0  : 

8  00  00 

1  35  37 

39.989 

65.0 

54.0 

59.0  , 

10  00  00 

1  31  81 

39.999 

64.0 

51.0 

56.0  . 

. 

Noon 

1  34  33 

30.011 

64.0 

49.5 

54.0 

1 

14  00  00 

1  36  07 

30.038 

64.5 

48.5 

54.0  , 

16  00  00 

1  33  35 

30.064 

64.0 

.50.0 

53.0  . 

18  00  00 

1  35  58 

30.036 

64.0 

49.5 

53.0  V 

30  00  00 

1  39  58 

30.036 

63.0 

50.0 

53.0  , 

33  00  00 

1   33  08 

39.966 

63.5 

50.0 

53.0 

• 

APR 

IL14, 

1843. 

0  00  00 

I  39  18 

39.956 

64.0 

49.5 

50.5 

Maximum  at  80  iKmn  -  1  83  18 

3  00  00 

1  38  05 

39.941 

63.5 

47.5 

50.0 

Minimum  at  14  houn  -  1  33  13 

4  00  00 

1  37  43 

39.936 

63.0 

480 

50.0 

Mean           -        -        -  1  37  45.5 

6  00  00 

1  37  30 

39.936 

63.0 

48.0 

50.0 

• 

8  00  00 

1  36  43 

39.936 

63.0 

48.0 

50.0 

10  00  00 

1  36  43 

89.936 

63.0 

48.0 

50.0 

Noon 

1  34   15 

39.936 

59.0 

47.0 

49.5 

14  00  00 

1  33  13 

30.066 

60.0 

48.5 

49.5 

16  00  00 

1  35  14 

80.083 

58.8 

50.8 

51.0 

18  00  00 

1  39  56 

30.013 

59.8 

57.3 

56.0 

30  00  00 

1  33  18 

39.984 

61.3 

60.0 

61.5 

33  00  00 

• 

1  83  57  ' 

39.964 

61.8 

64.0 

63.8 

AFJ 

Uh  15, 

1843. 

0  00  00 

1  36  45 

39.983 

63.0 

63.8 

68.0 

Maximum  at  18  hours  -  1  31  05 

3  00  00 

1  39  36 

30.033 

68.0 

54.5 

60,0. 

Minimum  at  10  houn  -  1  1 1  40 

4  00  00 

1   18  08 

30.064 

63.3 

50.7 

57.8 

Mean          *        -        -  1  31  33.5 

6  00  00 
8  00  00 

1  38  04 
1   17  41 

30.096 
30.100 

63.5 
68.8 

47.0 
46.5 

57.0 
56.5 

• 

10  00  00 

1   11  40 

30.138 

63.3 

43.8 

53.3 

]lJilli.BK8. 

Noon 

1  31  31 

30.168 

61.7 

41.3 

50.0 

At 4A*  16m.  A.  M.|  an  auionl  light 

14  00  00 

1  30  03 

30.168 

60.8 

49.8 

57.8 

made  its  appearance,    extendUig 

16  00  00 

1  39  09 

30.170 

61.5 

56.5 

56.5 

fromfi.  N.  E.  to  W.  N.  W;  alH* 

18  00  00 

1  31   13 

30.150 

63.0 

61.0 

60.0 

tude,  about  350.   At  9A.  16m.  A. 

30  00  00 

1  31  05 

80.163 

63.0 

63.0 

63.0 

M.,  it  diaappeand*  Sea  extraordi- 

33 00  00 

1  38  45 
■    „-<^ 

30.053 

04^0 

66.0 

64.0 

nary  obaervatioas. 
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MAONETICAL  AND    MSTE0B0L06ICAI. 


APlOL  16,  1842. 

1 

1 

Thflnttouwtfivb. 

s                            • 

to 
O 

ij 

1 

1 

/li 

i 

i 

it 

1 

f 

|- 

.•a 

1? 

■ 

* 

w 

0 

^ 

^ 

^ 

h»  M.    8' 

o    /     /' 

Jhehea. 

o 

o 

0 

0     f       ff 

0  00  00 

1  27  07 

30.062 

64.0 

64.0 

64.0 

Maxinmm  at  22  hoan 

•  138  89 

8  00  00 

1  21  30 

80.068 

62.0 

55.0 

60.0 

Minimam  at  8  boon 

-109  00 

4  00  00 

1   11   17 

30.068 

62.0 

53.0 

58.0 

Moan           -        • 

-  1  21  19.5 

6  00  00 

1   18  18 

80.122 

61.5 

55.0 

58.0 

8  00  00 

1  09  00 

30.150 

61.0 

53  0 

58.0 

\ 

10  00  00 

1  17  85 

30. 148 

61  0 

50.0 

56.0 

« 

Noon 

1  21  88 

30.226 

60.0 

49.0 

53.0 

14  00  00 

1  23  21 

80.236 

60.0 

50.0 

53.0 

16  00  00 

1  24  40 

80.302 

61.0 

54.5 

54.0 

IS  00  00 

1  29  84 

80.800 

62.0 

57.5 

55.0 

20  00  00 

1  31   12 

30.266 

61.0 

59.0 

58.0 

3S  00  00 

1  83  39 

80.260 

62.0 

640 

56.0 

API 

RIL  17,  184«. 

0  00  00 

1  30  12 

30.266 

62.0 

52.0 

55.0 

Maxinnnn  at  20  hottn 

-  1  30  12 

2  00  00 

1  29  40 

30.260 

61.0 

51.0 

54.0 

Minimam  at  14  hours 

-  1  27  43 

4  00  00 

1  28  20 

80.282 

61.0 

49.0 

63.0 

Mean 

-  1  26  27.5 

6  00  00 

1  27  27 

30.274 

60.5 

48.5 

52.0 

8  00  00 

1  26  28 

30.274 

60.0 

47.0 

61  0 

10  00  00 

1  25  14 

30.262 

60.0 

45.0 

50.0 

Noon 

1  28  19 

30.246 

59.5 

44.0 

49.0 

- 

14  00  00 

1  22  43 

30236 

59.0 

47.0 

48.0 

16  00  00 

1  24  39 

30.228 

59.5 

48.0 

49.0 

• 

18  00  00 

1  27  19 

30.181 

60.0 

49.0 

50.0 

20  00  00 

1  80  12 

80.146 

60.0 

50.0 

50.0 

, 

22  00  00 

1  29  44 

80.114 

•61.0 

46.0 

48.0 

- 

• 

API 

fUL  18,  1842. 

0  00  00 

1  29  13 

80.091 

60.0 

44.5 

47.0 

Maximum  at  20  hotira 

.  I  29  35 

2  00  00 
4  00  00 

1  27  59 
1  27  02 

80.074* 
30.052 

60.0 
60.0 

45.0 
46  0 

46.5 
46.5 

MininnUB  at  14  hoofs 

.  1  25  18 
-1  27  26.6 

Mean 

6  00  00 

1  28  23 

30.004 

59.0 

45.0 

46.0 

8  00  00 

1  28  58 

29.981 

50.0 

45.0 

46.0 

10  00  00 

1  28  25 

29.989 

58.5 

45.5 

46.0 

Noon 

1  26  14 

29.997 

58.0 

45.5 

46.0 

. 

14  00  00 

1  26  18 

29.998 

58.0 

46.0 

46.0 

16  00  00 

1  25  30 

30.036 

57  0 

48.0 

46.5 

' 

18  00  00 

1  28  30 

30.066 

59.0 

47.5 

46.5 

20  00  00 

I  29  85 

30.066 

57.0 

48.0 

46.5 

22  00  00 

1  29  08 

29.961 

• 

56.0 

47.0 

46.0 

9 
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OB»RVATIONS  AT   WASBmOTON-i-1842« 


APJUL  1»,  184S. 


r-\ 


i 


I 


0  00  00 
»  00  00 
4  00  00 
6  00  00 
8  00  00 
10  00  00 

Noon 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
SO  00  00 
2S  00  00 


// 


1  98  63 


1  26  63 
1  26  63 
1  34  53 
1  22  49 
1  23  56 
1  26  36 
1  28  48 
1  27  24 
30  47 
30  28 
20  38 


29.046 
29.946 
29.891 
29.891 
29.866 
29.840 
29.791 
29.776 
29.720 
29.730 
29.668 
29.638 


Thurmomntefi* 


'i 


67.0 
66.0 
66.0 
66.0 
66.0 
66.0 
66.0 
56.0 
66.6 
67.0 
67.8 
68.2 


< 


4flL6 
46.6 
46.6 
46.0 
46.0 
46.0 
43.5 
43.6 
44.4 
43.8 
47.7 
61.7 


46.6 
46.0 
46.0 
46.0 
46.0 
46.0 
46.0 
44.6 
46.8 
46.0 
46.8 
48.7 


ff 


Maximum  at  18  boom 
MinuniUD  st  8  boon 
Mean- 


1  30  47 
1  22  49 
1  26  48 


APIOL  90^  1842. 


0  00  00 

a  00  00 

4  00  00 

6  00  00 

8  00  00 

10  00  00 

'Noon 

14  00  00 

16  00  00 

18  00  00 

20  00  00 

22  00  00 


1  27  16 
1  26  37 
26  38 
26  69 
26  19 
1  24  37 
1  24  45 
1  27  10 
1  26  49 
1  31  48 
1  29  24 
1  28  08 


1 
1 
1 


29.672 
29.676 
29.718 
29.732 
29.734 
29  762 
29.816 
29.864 
29.906 
29.932 
29.934 
29.960 


68.0 
68.0 
67.0 
67.7 
67.7 
67.5 
67.6 
68.0 
68.5 
68.6 
69.5 
69.6 


49.3 
47.7 
47.3 
47.0 
47.0 
46.3 
46.0 
61.8 
56.6 
67.5 
60.7 
60.7 


49.5 
49.3 
49.0 
48.7 
48.7 
48.2 
48.0 
60.5 
63.5 
63.5 
63,5 
63.6 


Manaramat  18  haon 
MinimiUD  at  10  houn 
Mean- 


1  81  48 
1  24  37 
1  28  12.6 


APRIL  21.  1842. 


0  00  C^ 
2  00  00 
4  00  00 
6  00  00 
8  00  00 
10  00  00 

Noon 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
20  00  00 
22  00  00 


1  26  28 

26  32 
28  40 
24  47 


1  83  07 

1  21  19 

1  27  41 

1  24  64 

1  24  64 

1  29  22 

1  33  42 

1  36  17 


29.982 

68.6 

67.0 

68.0 

30.018 

69.6 

51.0 

60.0 

30.020 

69.5 

62.0 

69.8 

30.020 

60.0 

47.0 

60.0 

30.070 

60.0 

47.0 

60.0 

30.070 

69.5 

47.0 

60.0 

80.086 

69.0 

48.6 

60.0 

30.166 

69.0 

65.0 

60.0 

30.228 

60.5 

60.5 

64.0 

80.230 

62.0 

62.0 

68.0 

80.206 

61.7 

67.2 

70.0 

30.198 

63.0 

68.0 

71(.0 

yUakovmi  at  22  hooia 
Minimum  at  10  Iiouia 
Maan- 


1 
1  21 

1  28 


17 
19 

18 
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MAaHBTTCAt.   AVD  MBTEOROLOSICAt    ' 


1 

APRIL  22,  1842. 

• 

a 

1 

ThMTuioiueteft. 

§ 

i  J 

s 

• 

•k 

—    \a 

9 

1 

i  I 

\ 

• 

It 

• 

•  ^ 

S 

S 

« 

If 

1 

1      ' 

28 

1 

• 

X 

& 

n 

< 

< 

X 

A.  911.    /!• 

0    /      // 

Jnehea, 

o 

o 

o 

o    /     tt 

OOd  00 

1  26  48 

80.180 

63.0 

70.0 

70.0 

Maximam  at  18  hoots  - 

1  3^  la 

2  00  00 

1  36  01 

30.180 

63.0 

58.0 

68.0 

Minimum  at  14  houn  - 

T  23  32 

4  00  00 

1  26  01 

30.186 

63.8 

54.0 

64.0 

Mean         .        -        - 

I  26  22.6 

.  6  00  00 

1  36  09 

30.186 

62.5 

53.0 

60.0 

• 

8  00  00 

1  36  07 

30.177 

62.0 

53.0 

58.0 

10  00  00 

1  34  13 

30. 169 

61.0 

52.0 

54.0 

1 

Noon 

1  33  33 

30.160 

60.5 

53.0 

53.0 

14  00  00 

1  33  33 

30.160 

61.2 

55.0 

55.0 

16  00  00 

1  36  06 

30.140 

62.0 

63.0 

60.0 

18  00  00 

1  39  18 

30.086 

63.5 

70.0 

66.0 

' 

30  00  00 

1  38  08 

80.073 

66.0 

76.0 

70.0 

23  00  00 

1  37  18 

39.970 

65iO 

79.5 

74.0 

* 

AVmL  38»  1843. 

0  00  00 

I  3§  58 

90.949 

670 

74.0 

74.0 

Maximum  at  30  houfs  - 

I  SO  16 

3  00  00 

1  36  43 

30.988 

65.0 

66.5 

70.0 

Minimom  at  14  houfs  - 

I  22  29 

4  00  00 

1  35  30 

39.996 

65.0 

66.0 

68.0 

Mean          -        -        - 

1  36  19.5 

6  00  00 

1  34  35 

39.891 

65^0 

63.0 

66.5 

• 

8  00  00 

1  88  48 

39.891 

65.0 

60.0 

64.0 

10  00  00 

1  33  03 

39.886 

65.0 

60.0 

64.0 

Noon 

1  33  13 

39.941 

65.0 

60.0 

63.0 

14  00  00, 

I  33  33 

39.986 

66.0 

71.5 

64.0 

k 

16  00  00 

1  36  03 

30.013 

68.7 

'  76.8 

71. t 

18  00  00 

30.034 

69.0 

78.8 

30  00  00 

1  30  16 

30.034 

69.5 

81.3 

33  00  00 

1  37  33 

30.036 

69.7 

70.8 

- 

1 

A]>]lfr,34,  184S. 

0  00  00 

1  35  56 

l^v.VVV 

69.4 

73.5 

77.3 

Maximum  at  18  houis  - 

I  30  20 

3  00  00 

1  36  38 

80.113 

68.8 

64.5 

73.0 

Minimum  at  14  houn  - 

I  22  31 

4  00  00 

1  34  53 

30.106 

70.2 

59.7 

68.8 

Mean          -        -        • 

1  26  26.5 

6  00  00 

1  35  58 

30.174 

70.4 

56.5 

65.5 

8  00  00 

1  36  08 

30.174 

69.3 

55.3 

63.5 

• 

10  00  00 

1  34  39 

30  158 

68.6 

54.7 

63.0 

Noon 

1  33  38 

30.166 

67.8 

54.4 

60.3 

• 

14  00  00 

1  33  31 

30.168 

67.5 

59.0 

60.3 

16  00  00 

1  35  37 

30.168 

67.5 

67.5 

64.5 

• 

i 

18  00  00 

1  30  30 

30.150 

67.5 

73.0 

67.5 

. 

30  00  00 

1  39  57 

30. 144 

68.0 

74.0 

73.0 

1 

33  00  00 

1  37  46 

30.073 

69.0 

77  5 

74.0 

i 
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C  n«3 


1 

APBn#.25, 

1842. 

g 

60 
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TbanvooMtaffp* 
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:i 
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li 
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» 

s 

« 

< 
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A.  m.  9. 

O      t       ff 

huha. 

o 

o 

o 

o     /      // 

e  00  00 

I  26  16 

ao.078 

68.5 

72.0 

72.0 

MftVYmnm  at  20  bocfi  - 

1  29  08 

»  00  00 

I  26  15 

30.104 

6a5 

64.0 

70.0 

1  20  58 

4  00  00 

1  25  15 

30.096 

68.5 

63.5 

70.0 

Mean 

1  25  03 

6  00  00 

1  25  05 

30.062 

68.0 

63.0 

68,0 

8  00  00 

1  25  00 

30.012 

68.0 

62.5. 

67.0 

10  00  00 

1  28  41 

30.010 

6&0 

63.0. 

66.0 

Noon 

1  21  01 

29.976 

68.0 

63.0 

66.0 

14  00  00 

1  20  58 

29.978 

68.0 

65.0 

64.0 

16  00  00 

1  23  38 

30.036 

69.0 

70.5 

66.6 

18  00  00 

1  28  30 

29.986 

72.0 

76.0 

72.0 

20  00  00 

1  29  08 

29.982 

72.0 

84.0 

78.0 

. 

22  00  00 

1  25  23 

29.891 

73.0 

85.0 

82.0 

1 

• 

.     APtti.2€|. 

1842^ 

« 

0  00  00 

ft  96  23 

29.870 

74.0 

8K0 

80.0 

Mttdmni  at  20  bom  - 

1  29  3a 

2  00  00 

1  25  28 

29.860 

72.0 

74.0 

78.0 

MinimiUB  at  12  lioiira  - 

I  21  13 

4  00  00 

1  25  28 

29.850 

72.0 

71.5 

76.0 

M«an 

1  25  2€^5 

6  00  00 

1  24  83 

29.842 

720 

69.0 

74.0 

8  00  00 

1  24  33 

29.842 

72.0 

69.0 

74.0 

* 

10  00  00 

1  22  43 

29.816 

72.0 

69.0 

72.0 

Noon 

1  21   13 

29.791 

71.0 

68.0 

70.0 

• 

14  00  00 

1  21   30 

29.776 

72.0 

72.5 

70.0 

16  00  00 

1  25  55 

29.684 

78.5 

76.0 

74.0 

6 

18  00  00 

1  28  37 

29.608 

73.5 

79.5 

78.0 

20  00  00 

1  29  38 

29.542 

74.0 

88.0 

79.0 

22  00  00 

I  27  38 

29.588 

72.0 

66.0 

78.0 

APmL  27, 

1^2. 

600  00 

1  26  28 

2».688 

72.5 

65.7 

74.2 

MaxiiQWi  at  20  houpi  - 

1  31  3#» 

t  00  00 

1  24  55 

29.566 

72.5 

68.5 

71.5 

Minigrom  at  12  lun^  - 

1  22  01 

4  06  00 

1  24  59 

29.608 

71.8 

57.7 

69.2 

Mm        -       -       - 

1  26  48 

6  00  00 

1  23  34 

29.634 

76.8 

58.2 

66.7 

6  00  60 

1  22  40 

29.638 

69.0 

53.8 

63.8 

. 

10  00  00 

1  22  19 

29.672 

68.0 

50.8 

60.7 

Noon 

1  22  01 

29.726 

67.5 

50.8 

58.2 

14  00  00 

1  22  21 

29.692 

68.0 

54.7 

57.3 

« 

16  06  60 

1  25  20 

29.662 

67.6 

59.J5 

68.0 

18  00  00 

1  29  07 

29.636 

67.5 

60.0 

oao 

20  06  66 

1  31  35 

29.646 

67.0 

65.0 

62.6 

22  06  66 

1  27  55 

29.702 

66l5 

63.0. 

62.0 
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M40NSTICAL  AND  HBTK0BOI.OOieAi:. 


' 

APRIL  28,  1842. 

: r—      « 

• 

i 

1 

Tfaflnpometera. 

»      *l 
o 

J 

i 

> 

1 

il 

• 

• 

i 

1 

§ 

1 

• 

.53 

1^ 

!S 

6 

n 

< 

< 

S 

h.  m.  <• 

0     /     // 

Tntha, 

0 

0 

0 

0   t    ft 

0  00  00 

I  26  40 

29.746 

66.0 

60.0 

60.0 

Mazimuin  at  20  boun  - 

1  29   10 

2  00  00 

1  26  23 

29.744 

64.0 

62.0 

68.0 

Minimum  at  Idlioim  - 

1  21  56 

4  00  00 

1  26  23 

29.808 

66.6 

47.6 

60.0 

Mean         -        -        .. 

1  26  32.5 

6  00  00 

1  26  02 

29.860 

64.6 

47.6 

52.0 

8  00  00 

1  24  28 

20.866 

64.6 

46.0 

61.6 

10  00  00 

1  28  20 

29.860 

64.6 

45.6 

61.0 

Noon 

1  21  66 

29.910 

64.6 

60.7 

60.5 

14  00  00 

29.910 

64.5 

60.5 

50.0 

16  00  00 

1  26  06 

29.966 

61.0 

63.5 

52.0 

ft 

• 

» 

18  00  00 

]  28  88 

29.970 

61.0 

64.6 

64.0 

• 

SO  00  00 

1  29  10 

29.970 

60.0 

66.0 

66.0 

1 

SS  00  00 

1  27  23 

29.976 

61.0 

57;  5 

66.6 

r 

• 

APRIL  29,  1848. 

0  00  00 

1  26  33 

29.082 

62.0 

56.6 

66.0 

MaTimiim  at  22  bom  - 

1  31  60 

S  00  00 

1  26  18 

80.086 

63.0 

49.6 

54.0 

Minimum  at  14  houn  - 

1  80  50 

4  00  00 

1  24  60 

30.040 

64.0 

44.6 

60.0 

Mean         -        •    .    - 

i   26  20 

6  00.  00 

1  28  68 

80.066 

'66.0 

40.6 

48.0 

8  00  00 

1  22  61 

80.082 

66.0 

88.5 

46.0 

10  00  00 

1  22  61 

80.084 

62.0 

39.6 

44.0 

Noon 

1  20  66 

30.086 

61.0 

48.6 

46.0 

14  00  00 

1  20  QO 

30.091 

63.0 

64.6 

48.0 

16  00  00 

I  28  84 

80.102 

62.2 

58.4 

64.0 

18  00  00 

1  28  18 

80.046 

•  62.0 

64.8 

69.0 

• 

20  00  00 

1  29  49 

30.000 

61.5 

66.0 

60.0 

22  00  00 

1  31  60 

29.976 

61.7 

61.4 

60.0 

* 

APRIL  80,  1842. 

0  00  00 

1  27  27 

29.964 

61.3 

67.0 

59.3 

Maximum  at  18^urB  - 

1  28  60 

2  00  00 

i  26  80 

29.964 

60.6 

61.0 

66.0 

Minimum  at  14  hours  - 

1  2166 

4  00  00 

1  26  24 

29.976 

62.6 

48.6 

64.0 

Meeu         r        -        - 

1  26.22.5 

6  00  00 

1  2440 

29.970 

61.6 

44.5 

62.0 

8  00  00 

1  24  11 

29.962 

60.6 

42.6 

60.0 

10  00  00 

1  28  36 

29.973 

69.6 

41.0 

48.0 

Noon 

1  22  02 

29.961 

69.0 

44.0 

47.0 

•                    \ 

14  00  00 

1  21  66 

29.986 

69.4 

52.5 

49.6 

16  00  00 

1  24  68 

29.960 

62.6 

57.0 

66.0 

' 

18  00  00 

1  28  60 

29.914 

626 

64.6 

56.0 

20  00  00 

1  28  49 

29.874 

68.0 

67.6 

64.0 

(           , 

22  00  00 

1  27  88 

29.872 

68.6 

69.0 

68.0 
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OBSBHTATIOKS   AT   WASHINGTON — 1642. 


MAV  1»  1842. 

• 

• 

1 

7n€niioni0lH8. 

3 

from  t 
iian. 

1. 
If 

• 

1 

11 

• 

1 

1 

§ 

1 

.£3 

&" 

• 

S 

o 

ff 

< 

< 

1 

A>  m.  9* 

0    /    // 

Inches^ 

0 

0 

o 

. 

O      f      ff 

0  00  00 

1  28  61 

29.850 

64.0 

66.0 

66.0 

Mttimmn  at  0  houn 

-  1  28  51 

3  00  00 

1  26  24 

29.886 

64.0 

56.5 

64.0 

Minimom  at  12  hoars 

-  1  20  58 

4  00  00 

1  26  39 

29.664 

68.5 

55.5 

60.0 

Mflcn         .       - 

.  i  24  54.5 

6  00  00 

1  22  48 

29.886 

66.6 

58.5 

60.0 

8  00  00 

1  23  18 

29.836 

62.6 

52.0 

58.0 

10  00  00 

1  22  88 

29.816 

61.5 

51.5 

56.0 

Noon 

1  20  68 

29.806 

62.0 

56.0 

56.0 

14  00  00 

1  21  01 

29.786 

63.0 

61.5 

58.0 

16  00  00 

1  24  00 

29.756 

63.6 

65.5 

60.0 

16  00  00 

1  28  15 

29.686 

65.0 

72.0 

64.0 

30  00  00 

1  28  18 

29.636 

65.6 

72.5 

68.0 

22  00  00 

1  25  48 

29.580 

66.0 

77.6 

72.0 

M. 

AY  2,  1842. 

< 

0  00  00 

1  25  10 

29.540 

67.0 

78.0 

72.0 

Maxiimini  at  20  hours 

-  I  29  37 

2  00  00* 

1  25  00 

29.554 

66.5 

67.5 

70  5 

Minimum  at  14  hoars 

-  1  21  28 

4  00  00 

1  23  58 

29.566 

62.0 

62.5 

68.5 

Moan          • 

-  1  25  32.5 

6  00  00 

1  22  30 

29.636 

66.6 

56.0 

64.0 

8  00  00 

1  22  30 

29.636 

66.0 

58.0 

64.0 

10  00  00 

1  22  09 

29.642 

66.0 

56.0 

64.0 

Noon 
14  00  60 

1  21  48 

29.661 

65.0 

55.0 

60.0 

1  21   28 

29.661 

65.0 

55.0 

58.0 

16  00  00 

1  24  83 

29.648 

64.4 

55.5 

58.0 

18  00  00 

1  28  55 

29.574 

65.5 

58.5 

59.0 

20  00  00 

1  29  37 

29.590 

66.5 

68.2 

61.0 

H 

22  00  00 

1  26  11 

29.710 

66.1 

53.0 

61.2 

M. 

KY  3,  1842. 

6  60  00 

1  24  56 

«t.756 

65.0 

52.5 

59.0 

Maximum  at  16  hours 

-  1  28  57 

2  60  00 

1  25  4T  > 

20.810 

64.0 

52.0 

57.5 

Minimum  at  12  hours^ 

-1  21  48 

4  66  00 

1  25  47 

29.886 

64.6 

52.0 

56.5 

Mean 

-  1  26  22.5 

6  00  00 

1  24  53 

29.884 

64.0 

49.2 

56.0 

8  00  00 

1  24  07 

29.886 

64.6 

46.2 

54.0 

10  00  00 

1  28  05 

29.860 

63.6 

45.5 

53.0 

Noon 

1  21  48 

29.850 

63.5 

45.6 

52.5 

• 

\ 

14  00  00 

1  22  51 

29.874 

62.0 

45.7 

52.6 

16  00  60 

1  28  57 

29.912 

61.7 

45.5 

51.0 

18  00  00 

1  28  14 

29.852 

61.6 

47.0 

50.0 

20  00  60 

1  27  38 

29.670 

61.0 

47.6 

50.0 

22  06  00 

1  25  33 

29.844 

64.0 

47.5 

50.0 

C  i'«3 
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MAOHSnCAL  c&HD   MBTBOSOIACTICAL 


• 

/ 

MAT  4,  1842. 

• 

• 

f 

T|„ .„„|,|, 

1 

M 

9  C 

1 

,!, 

3 

«4  75 

• 

J. 

•  ■3 

1' 

^ 

• 

If 

1 

s 

§ 

1 

c 

1 

Pg 

« 

n 

< 

•■4 

< 

s 

A.  in.  c. 

o     r     n 

Inehea. 

e 

o 

o 

Off/ 

0  00  00 

1  24  82 

29.856 

62.0 

47.0 

50.0 

Maximani  at  18  hoars  •  1  20  20 

2  00  00 

1  26  03 

29.802 

60.0 

46.0 

49.6 

Mininram  at  12  hoara  -  1  21  41 

4  00  00 

I  25  21 

29.900 

60.0 

45.6 

49.5 

Moan          -        -        -  1  25  30.5 

6  00  00 

1  24  00 

29.946 

60.0 

45.0 

48.0 

8  00  00 

1  24  39 

29.936 

60.0 

45.0 

48.0 

10  00  00 

1   23  44 

29.936 

60.0 

45.0 

48.0 

Noon 

1  21  41 

30.010 

.59.0 

46.5 

48.0 

14  00  00 

1  22  38 

30.036 

60.0 

51.0 

50.0 

16  00  00 

1  27  33 

30.046 

60.0 

57.6 

53.0 

18  00  00 

1  20  20 

30.044 

59.5 

60.7 

57.0 

20  00  00 

1  28  52 

30.080 

61.2 

63.6 

66.0 

22  00  00 

1  26  17 

30.084 

61.5 

64.6 

60.0 

Mi 

^Y  6,  1842. 

« 

/ 

0  00  00 

1  25  32 

30.092 

61.5 

62.6      61.0 

Maximam  at  20  hows  -  I  27  &3 

2  00  00 

1  26  33 

30.144 

60.5 

53.7 

58.0 

Miniroiim  at  12  hours  -  1  19  51 

4  00  00 

1  25  25 

30.204 

60.0 

50.0 

58.0 

Mean          -        -        -  1  23  52 

6  00  00 
8  00  00 

1  26  09 
1  23  50 

30.210 
30.236 

59.5 
60.5 

50.5 
47.5 

54.0 
52.0 

10  00  00 

1  23  48 

30.270 

59.5 

43.5 

50.0 

BSVAMLS. 

Noon 

1   19  16 

30.324 

59.0 

46.0 

48.0 

14  00  00 

1   19  51 

30.370 

61.0 

55.0 

6K0 

Obflervations  at  4A.  and  th.  doubt- 

16  00  00 

1  26  06 

30.386 

61.0 

57.0 

56.0 

All,  from  great  ▼ihration. 

18  00  00 

30.376 

62.0 

60.0 

60.0 

AdjoMmg  the  instniment  at  18A. 

20  00  00 

1  27  53 

30.336 

62.0 

63.0 

64.0 

22  00  00 

1  25  58 

30.371 

62.0 

67.0 

66.0 

' 

Mi 

\Y  6,  1842. 

0  00  00 

1  26  23 

80.856 

62.0 

68.0 

66.0 

Maximnm  at  18  houn  -  t  86  66 

2  00  00 

1  26  08 

30.286 

62.0 

66.6 

640 

Minimiira  at  14  houn  -  1  M  63 

4  00  00 

1  26  54 

30.286 

61.0 

61.0 

69.2 

Mean         -        -        -  I  M  »4.d 

6  00  00 

1  26  54 

30.286 

61.0 

46.0 

62.6 

8  00  00 

1  24  03 

30.276 

61.0 

46.0 

52.0 

10  00  00 

1  24  00 

30.276 

61.0 

43.0 

50.0 

Noon 

1  20  53 

30.280 

61.0 

4ao 

60.0 

14  00  00 

1  20  53 

30.280 

60.0 

55.0* 

52.0 

16  00  00 

I   27  30 

30.238 

60.7 

62.0 

68.0 

18  00  00 

1  35  56 

30.184 

61.0 

680 

64.0 

20  00  00 

1  32  52 

30.126 

61.0 

72.6 

68.0 

22  00  00 

1  31  09 

30.114 

«1.5 

74.6 

70.0 

• 
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OaSSRTATIONS  AT  •WASHISGTOir-^1842. 


\ 

• 

MAT  7,  184». 

s 

1 

1.1 

Thermometers. 

• 

I. 
If. 

1 

"    |1 

• 

-i 

- 

1 

1 

1 

1 

• 

5 

X 

« 

m 

< 

^ 

M' 

h*  m*  9» 

o    /     // 

Inehi». 

a 

0 

o 

0      /      /' 

t 

0  00  00 

1  28  21 

30.078 

61.6 

72.5 

70.0 

Maximum  at     hours    •• 

2  00  00 

1  27  16 

30.106 

61.6 

59.6 

67.6 

Miiumum  at     hours     - 

4  00  00 

1  26  20 

30.112 

61.6 

66.0 

64.0 

Mean  -        -        -        - 

6  00  00 

1  26  18 

30.092 

61.6 

65.0 

62.0 

8  00  00 

1  23  22 

30.064 

61.0 

60.5 

58.0 

10  00  00 

1  28  20 

30.100 

60.6 

61.0 

67.0 

Noon 

1  26  06 

30. 180 

60.6 

68.0 

66.0 

U  00  00 

1  23  86 

30.190 

61.0 

6U.0 

67.0 

16  00  00 

• 

18  00  00 

20  00  00 

1  30  66 

80. 188 

61.4 

64.4 

65.2 

. 

22  00  00 

1  22  40 

30.186 

62.0 

66.5 

68.0 

( 

MAY  8,  1842. 
4 

^ 

0  00  00 

1  26  00 

30.186 

62.0 

65.0 

66.0 

Maximum  at  20  hours  -  1  31  43 

2  00  00 

I  24  00 

'  30. 176 

61.6 

54.0 

62.0 

Minimum  at  14  hours   -  1  20  53 

4  00  00 

1  26  18 

30.168 

61.0 

49.5 

66.6 

Mean  -        -        -        -  I  26  18 

6  00  00 

1  24  68 

30.172 

61.0  . 

45.0 

64.0 

■ 

8  00  00 

1  24  68 

80.144 

61.0  ^ 

45.0 

54.0 

10  00  00 

1  26  08 

80.136 

60.0 

46.5 

62.0 

Noon 

1  21  08 

30  136 

61.0 

50.6 

52.0 

14  00  00 

1  20  68 

30.141 

62.0 

57.0 

62.0 

16  00  00 

1  27  28 

30.070 

63.0 

61.2 

56.0 

, 

18  00  00 

I  30  54 

29.996 

63.6 

64.0 

59.0 

20  00  00 

1  31  43 

29.944 

64.0 

68  6 

^  60. 0 

22  00  00 

1  29  13 

29.910 

64.0 

62.0      62.0 

• 

« 

MAY  9,  1842. 

0  00  00 

1  28  58 

29.876 

65.0 

65.0 

60.0 

Maximum  at  18  hours  -  1  30  30 

2  00  00 

I  26  36 

29.906 

63.0 

62.5 

69.0 

Minimilm  at  14  hours  -  1  22 .20 

4  00  00 

1  26  46 

29.006 

63.0 

52.0 

66.0 

Mean          -        -        -  1  26  25 

6  00  00 

1  26  28 

29.906 

63.0 

61.0 

66.0 

i 

8  00  00 

1  24  40 

29.886 

63.0 

50.0 

54.0 

10  00  00 

I  24  47 

29.868 

63.0 

49.0 

63.0 

* 

Noon 

1  23  06 

29.862 

63.0 

51.0 

52.0 

14  00  00 

1  22  20 

29.930 

63.0 

63.7 

63.0 

16  00  00 

1  26  37 

29.926 

61.7 

65.3 

65-8 

18  00  00 

1  80  30 

29.946 

60.3 

64.7 

57.0 

• 

20  00  00 

1  80  24 

29  948 

61.2 

66.8 

68.7 

22  00  00 

1  26  45 

29.954 

61.6 

69: 0 

60.0 

• 

« 

99 
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H/lONBTtCAI.  AND  MSTKOROLOCktCAIi 


MAY  10^  IMS. 


6 

§ 


0  00  Oo 
2  00  00 
4  00  00 
6  00  00 
8  00  00 
10  00  00 

Noon 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
20  00  00 
22  00  00 


§ 


^1 
1§ 


Thermometen. 


I 


I 

S 

o 


// 


"3 

s 

< 


1  22  52 

1  25  60 

1  25  21 

I  25  24 

1  26  25 

1  28  50 

I  21  01 

1  21  14 

1  29  03 

1  30  55 

1  29  00 


Inehes* 
29.968 
30.008 
30.032 
30.036 
80.036 
30.018 
30.032 
30.010 
29.986 
29.942 
29.918 
29.882 


62.8 
61.0 
63.3 
61.8 
61.5 
61.4 
61.2 
61.0 
62.0 
63.0 
64.5 
65.0 


50.8 
53.4 
48.7 
46.0 
46.3 
46.8 
47.6 
55.3 
63.5 
74.0 
76.5 
75.0 


i 


1^ 


ff 


60.0 
57.0 
56.0 
53.6 
52.0 
51.6 
51.0 
52.0 
60.0 
62.0 
66.0 
68.0 


Maximum  at  20  houia 
Minimum  al  12  honim 
Mean 


0  t 

1  30  56 
1  21  01 
1  25  5» 


MAY  11,  1842. 


0  00  00 
2  00  00 
4  00  00 
6  00  00 
8  00  00 
10  00  00 

Noon 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
20  00  00 
22  00  00 


25  46 

25  59 
23  40 
27  16 

26  49 


1  24  38 


1 
1 
1 


22  56 
22  42 
27  36 


1  30  58 
1  31  19 
1  28  41 


29.860 

64.0 

70.0 

65.0 

29.864 

64.0 

64.0 

66.0 

29.896 

63.5 

60.5 

64.0 

29.880 

63.5 

59.0 

63.0 

29.852 

63.0 

58.5 

62.0 

29.846 

63.0 

67.5 

60.0 

29.856 

63.0 

63.0 

60.0 

29.832 

64.0 

69.0 

63.0 

29.842 

66.0 

71.5 

65.0 

29.782 

68.0 

78.0 

72.0 

29.730 

68.0 

83.0 

76.0 

29.700 

6Sf.O 

85.0 

78.0 

te 

% 
MaTtraum  at  20  houn  - 
Minimum  at  14  houra  - 
Mean  -        -        -         • 

1  81  19 
1  22.42 
1  27  0(K5 

MAY  12,  1842. 


0  00  00 
2  00  00 
4  00  00 
6  00  00 
8  00  00 
10  00  00 

Noon 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 

;m)  00  00 

22  00  00 


25  45 

26  48 
24  34 
22  48 
22  03 

1  20  40 
1  19  21 
18  48 
24  48 
80  00 
29  08 

27  23 


29.702 

71.5 

86.0 

80.0 

29.776 

70.0 

75.0 

77.0 

29.802 

69.5 

78-0 

72.0 

29.846 

69.0 

.69.0 

70.0 

29.901 

69.0 

65.0 

68.0 

29.955 

68.0 

61.0 

64.5 

30.017 

67.0 

60.0 

60.5 

30.068 

67.0 

60.0 

60,0. 

30.060 

66.0 

61.0 

62.5 

80.046 

66.0 

63.0 

66.0 

80.086 

66U) 

68.0 

68.5 

29.976 

66.5 

78.0 

7Q.0 

Mazimnm  at  18  houn  -  1  3(^  00 
Minimum  at  H  houn  -  1  18  48 
Mean  -        -        -        -  1  24  24 


227 
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OBSERVATIONS   AT    WASHINGTON — 1842. 


MAY  13,  1842, 


I 


Hf   fit*  8* 

0  00  09 

3  00  00 

4  00  00 
eOO  00 
8  00  00 

10  00  00 

Noon 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
30  0<^  00 
32  00  00 


I 


1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 


25  33 
2i  64 
24  19 
24  19 
23  43 
23  03 
20  35 
19  48 

26  20 
30  56 
30  30 
28  22 


Ineha, 

39.986 

29.986 

30.066 

30.066 

30.066 

29.974 

29.974 

29.944 

29.862 

29.824 

29.794 

29.788 


Thennometen. 


67.0 
66.5 
66.5 
66.0 
66.0 
66.0 
66.0 
67.0 
67.2 
67.8 
68.3 
68.3 


•■S 


72.5 
60.5 
67.0 
51.5 
51.5 
52.0 
55.5 
64.5 
68.0 
76.3 
78.0 
77.0 


70.5 
68.0 
64.5 
58.0 
580 
58.0 
56.0 
58.0 
627 
67.3 
70.0 
71.5 


// 


Maximum  at  18  houn 
Minimum  at  14  lioun 
Mean 


1  30  56 
1  19  48 
1  25  22 


I 


MAY  14,  1842. 


0  00  00 
2  00  00 
4  00  00 
6  00  00 
8  00  00 
10  00  00 
Noon 

14  00  00 
16  00  00 

15  00  00 
20  00  00 
23  00  00 


1  35  12 
1  35  55 
1  25  39 

1  25  49 

• 

1  24  50 

1  23  37 

1  23  34 

1  27  56 

1  28  14 

1  30  14 

1  27  23 


29  822 
39.934 
30.064 
30.074 

30.139 
30.168 
30.220 
30.206 
30.174 
30.132 
30. 104 


68.5 

71.7 

72.2 

68.0 

63.8 

70.0 

68.0 

67.0 

66.0 

68.5 

53.2 

63.5 

66.8 

46.7 

56.0 

66.5 

47.7 

53.0 

665 

54.4 

55.0 

66.5 

58.0 

58.0 

66.5 

62.0 

57.5 

66.0 

67.6 

64.0 

66.5 

68.5 

66.0 

Maximum  at  20  houn  «  I  30  14 
Minimum  at  14  hours  -  1  23  34 
Mean         -        -        -  1  26  54 


MAY  15,  1842. 


0  00  00 

1  36  30 

3  00  00 

1  37  08 

4  00  00 

1  35  38 

6  00  00 

1  19  89 

8  00  00 

1  34  11 

10  00  00 

1  33  17 

Noon 

1  31  06 

14  00  00 

1  30  50 

16  00  00 

1  36  47 

18  00  00 

1  30  16 

30  00  00 

1  30  31 

38  00  00 

1  38  43 

30. 104 
30. 106 
30.108 
30.084 
30.068 
30.084 
30.038 
39.990 
30.000 
29.986 
29.978 
29.982 


66.0' 

65.0 

65.0 

65.0 

64.5 

64.0 

64.0 

64.0 

64.5 

65.0 

65.0 

6610 


65.0 
56.0 
55.0 
53.6 
49.0 
48.0 
52.0 
51.5 
52.0 
51.0 
55.0 
54.5 


66.0 
62.0 
60.0 
58.0 
56.0 
54.0 
54.0 
53.0 
53.0 
54.0 
54.0 
54.0 


Maximum  at  30  hoavs  -  I  30  31 
Minimum  at  6  houfa  -  1  19  39 
Meap  -        ..       «  135  06 


\ 


C  1^2] 


396 


MAOUCnCAI,   AMD   MSTBOBOLOeiCAI. 


MAY  16^  1842. 

i 

bo 

1 

ThermonMton* 

^pW 

ss     • 

1 

3 

J  ^ 

1 

, 

1 

t1 

• 

1 

• 

t 

pw 

1 

1 

• 

s 

H 

M 

< 

< 

^ 

» 

A<  fn«  4* 

o    t    ft 

Inehea, 

0 

0 

0 

o     1     tr 

0  00  00 

1  27  82 

29.986 

64.5 

53.5 

53.0 

Maziimiin  at  18  boon  - 

1  30  67 

2  00  00 

1  25  07 

30.006 

64.0 

51.5 

52.0 

Minimum  Ht  4  houn    * 

1  24  29 

4  00  00 

1  24  29 

30.018 

64.0 

48.0 

51.0 

Mean          -,        *        • 

1  27  43 

6  00  00 

1  24  32 

80.018 

64.0 

44.5 

50. 0 

• 

8  00  00 

1  26  36 

80  027 

64  0 

46.0 

500 

9 

10  00  00 

1  29  12 

80. 041 

63.0 

49.0 

49.0 

Noon 

1  30  36 

30.071 

62.0 

51.0 

48.0 

14  00  00 

I  30  54 

30.086 

62.0 

52.0 

48.0 

\ 

16  00  00 

1  30  10 

30.086 

63.5 

640 

54.5 

18  00  00 

1  30  57 

30.086 

63.5 

70.0      60.0  1 

20  00  00 

1  28  07 

30.076 

65.0 

73.5 

64.5 

22  00  00 

I  28  17 

80.036 

64.0 

77.5 

68.0 

■         ■    ■                     w 

MAY  17,  1842. 

0  00  00 

1  28  00 

30.056 

640 

72.5 

68.0 

MaTiinum  at  18  houn  - 

1  29  11 

2  00  00 

1  27  44 

30.086 

64.0 

640 

66.0 

Minimum  at  14  hours  - 

1   22  22 

4  00  00 

1  27  44 

30.086 

64.0 

64.0 

66  0 

Mean          •        •        . 

1  2&  46.5 

6  00  00 

1  27  30 

30. 140 

64.0 

63  0 

58.0 

8  00  00 

I  26  56 

30.140 

64.0 

63.0 

58.0 

• 

10  00  00 

1  27  08 

30.186 

63.0 

64  0 

58  0 

Noon 

1  22  32 

30.186 

63.0 

63.0 

58  0 

14  00  00 

1  22  22 

30.191 

63.0 

63.0 

58  0 

16  00  00 

1  27  38 

30.214 

64.7 

70.5 

64.0 

• 

18  00  00 

1  29  11 

30.202 

65.4 

76.0 

70.0 

20  00  00 

1  28  55 

30.188 

66.0 

80.0 

74.0 

i 

22  00  00 

1  27  32 

80. 186 

67.0 

81.0 

75.0 

MAY  18,  1842. 

0  00  00 

1  27  28 

80.188 

67.0 

74  5 

74.5 

MaximiUn  at  20  houiv  - 

1  ao  00 

2  00  00 

1  24  32 

SO.  192 

66  5 

65.5 

720 

Minimum  at  14  houia  - 

1  24  U 

4  00  00 

1  25  18 

80.216 

.67.0 

61.0 

70.0 

Mean          -        .        - 

1  27  06.5 

6  00  00 

1  26  05 

30.tM8 

69.0 

67.8 

66.5 

1 

8  00  00 

1  25  05 

30.228 

69.0 

56.0 

64.0 

10  00  00 

i     1  27  29 

30.240 

69  0 

55.4 

63.6 

Noon 

1     1  24  48 

30.254 

68.8 

57.6 

61.5 

14  00  00 

>    a  24  11 

80.468 

66.5 

68.0 

63.0 

16  00  00 

1  26  60 

30.268 

68.5 

71.5 

66.0 

• 

18  00  00 

1     1  28  34 

80.266 

68.5 

76.5 

68.0 

20  00  00 

1     1  80  00 

30236 

68.5 

78.6 

70.0 

,   23  00  00 

;     1  28  47 

1 

30. 196 

68.0 

74.0 

72.0 

329 
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OBSSmV^TIOVS   4T   WASHIKOTON — 1S42. 


MAT.19>  184S. 


e  00  00 

2  00  00 
4  00  00 
6  00  00 
8  00  00 
10*00  00 

Noon 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
20  00  00 
22  00  00 


/     // 

25  82 

26  26 
25  46 

25  46 

26  25 
24  51 

1  26  54 
1  22  45 
1  26  20 
1  28  34 


I 
1 


29  89 
29  56 


SO.  186 
80. 196 
30.226 
30. 180 
80  172^ 
30.178^ 
80  186 
30.182 
30.178 
30.172 
80.172 
30.072 


Themoinetan. 


68.0 
68«0 
67.5 
67.5 
67.5 
67.0 
67.0 
67.0 
69.0 
71.0 
75.0 
75.0 


i 


78.5 
65.0 
62  0 
60.0 
56.0 
58.0 
62.0 
70.0 
74.0 
78.5 
81.5 
85.0 


72.0 
70.0 
68.0 
64.0 
64.0 
68.0 
63.0 
64.0 
69.D 
72.0 
76.6 
79.0 


ff 


Maximum  at  82  hours 
Minimum  at  14  lK>un 
Mean 


1  29  56 
1  22  46 
1  26  20.6 


MAY  20»  1842. 


0  00  00 
2  00  00 
4  00  00 
6  00  00 
8  00  00 
10  00  00 

Noon 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  09 
20  00  00 
22  00  00 


1  26  42 

1  26  48 

1  26  30 

1  25  50 

1  25  36 

1  25  05 

1  24  25 

1  24  15 

1  28  04 

1  29  15 

1  28  05 

1  26  85 


30.072 

74.5 

80.0 

78.0 

30.076 

73.5 

76.0 

7C.0 

30082 

72.0 

70.0 

75.0 

90.086 

72.0 

68.0 

74  0 

30.091 

71.5 

65.0 

72.0 

30.098 

71.0 

68.0 

70.0 

30.111 

70.0 

56  0 

676 

80.114 

70.5 

55.0 

64.0 

30  172 

69.0 

52.0 

60.0 

30.236 

69.0 

60.0 

56.5 

30.366 

70.0 

48.5 

56.0 

30.986 

69.0 

47.0 

54.0 

Maximum  at  18  houn  -  1  29  15 
Minimum  at  14  hours  -  1  24  15 
Mean  -        -        -  1  26  45 


MAY  21,  .1842. 


0  OO  00 

8  00  00 

4  00  00 

6  00  00 

8  00  00 

10  00  00 

Noon 

14  00  00 

16  00  00 

18  00^ 

20  00  00 

22  00  00 

1 
1 
1 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 


26  12 
26  27 
25  45 


1  25  21 


25  15 
24  26 
22  06 
22  10 
28  30 
30  00 
28  28 


1  27  87 


30.886 

63.0 

46.5 

62.0 

30.378 

66.0 

45.5 

60.5 

30.336 

66.0 

46.0 

50.0 

80.876 

65.0 

45.0 

60.0 

30.388 

64.0 

45.0 

50.0 

88.346 

64.0 

45.5 

50.0 

80.346 

64  0 

46<0 

48.0 

30.356 

63.0* 

46.5 

48.0 

80.850 

62.2 

50.7 

60.0 

30344 

627 

64.2 

60.6 

80.322 

63.5 

64.5 

62.0 

80.284 

68.2 

65.2 

63.0 

Maximum  at  18  houn  -  1  30  00 
Minimum  at  12  houn  -  1  22  06 
Mean         -        -        -  1  26  03 


[172] 
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MAGBKTICAL   AHp   1(STBO>OI.OOICAL 


I 

I 

I 

s 


0  00  00 
2  00  00 
4  00  00 
6  00  00 
8  00  00 
10  00  00 

Noon. 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
20  00  00 
82  00  00 


0  /  // 

1  27  19 
1  27  86 
1  27  10 
1  26  34 
1  26  10 
1  24  48 
1  21  51 
1  22  34 
1  27  06 
1  30  23 
1  31  63 
1  28  10 


I 

S 


Inches. 
30.242 
80.232 
30.226 
30.196 
30.148 
30.108 
30.096 
30.084 
30.030 
30.000 
29.976 
29.914 


MAT  22,  1842. 


•HI- 


'S 

I 


62.8 
63.0 
64.0 
64.0 
62.5 
62.0 
61.5 
01.8 
68.5 
64.0 
64.0 
04.5 


.a 

< 


53.4 
52.0 
51.5 
51.0 
51.0 
51.6 
53.0 
57.3 
60.0 
61.5 
63.0 
71.6 


53.4 
58.0 
53  5 
53.0 
53.0 
58.0 
63.0 
54.0 
56.0 
67.0 
58.0 
60.0 


Maximum  at  20  Iiotbv 
Minimum  at  12  houn 
Mean 


131  58 
1  21  51 
126  52 


MAY  88,  1849. 


0  00  00 
2  00  00 
4  00  00 
6  00  00 
8  00  00 
10  00  00 

Noon 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
20  00  00 
22  00  00 


0  00  00 
2  00  00 
4  00  00 
6  00  00 
8  00  00 
10  00  00 

Noon 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
20  00  00 
22  00  00 


1  27  00 

20.916 

65.0 

68.0 

63.0 

1  27  23 

20.902 

64.0 

62.0 

63.0 

1  27  09 

29.872 

69.0 

60.5 

63.0 

1  26  48 

29.880 

62.0 

60.0 

62.0 

I  26  10 

29.886 

64.0 

59.0 

62.0 

1  24  35 

29.923 

63.0 

61.0 

60.0 

1  22  41 

29.932 

64.0 

65.0 

62.0 

1  23  19 

29.936 

62.0 

69.5 

64.0 

1  26  45 

29.964 

66.0 

68.0 

67.0 

1  81  17 

29.992 

66.2 

71.0 

69.0 

1  38  03 

30.008 

66.2 

70  6 

70.0 

1  20  04 

29.996 

66.5 

73.5 

72.5 

Maximum  at  20  hours  -  1  83  03 
Minimum  at  12  houra  -  1  ^2  41 
Mean     -    -    -  1  27  62 


MAY  24,  1842. 


1  26  41 

80.026 

68.0 

72.0 

72.0 

1  26  35 

80.030 

66.6 

63.0 

69.0 

1  26  49 

80.066 

67.0 

59.0 

66.0 

1  26  41 

30  068 

67.0 

67.5 

63.0 

I  26  45 

30.081 

6T.0 

56.0 

62.0 

1  28  37 

30.071 

67.5 

68.0 

60.0 

1  19  34 

30.068 

67.0 

60.0 

61.0 

1  17  38 

30.068 

67.5 

65.0 

60.0 

1  23  55 

30.056 

68.0 

70.0 

64.0 

1  30  25 

30.036 

67.0 

69.5 

66.0 

1  31  52 

29.976 

67.0 

705 

66.0 

1  27  56 

29.946 

68.0 

70.5 

66*.  5 

Maximum  at  20  houts 
Minimum  at  14  hours 
Mean 


1  31 
1  17  88 
1  24  46 


!K31 


C  m] 


OB99]|VATJQ|iS  AT  WASHINGTON — 1842. 


MAY  25, 

1842. 

• 

e 

8) 

1 

ThffmoQMlen. 

* 

Declination  from 
meridian. 

o 

• 

i 

• 

1 

^.  m.  <. 

0       '       // 

Inekea. 

o 

o 

0 

0     r     ff 

0  00  00 

1  26  48 

29.946 

68.0 

67.5 

66.5 

M«nmini  at  20  haam  - 

I  82  18 

2  00  00 

1  26  02 

29.940 

68.0 

65.0 

66  0 

Minimum  at  14  houm  - 

1  20  55 

4  00  00 

1  26  43 

29.936 

70,0 

64.0 

66.0 

Mw          -        -        - 

1  26  84 

6  00  00 

1  22  42 

29.954 

70.0 

63.5 

64.5 

8  00  00 

1  22  46 

29.954 

70.0 

63  0 

64.5 

10  00  00 

1  23  53 

29.966 

69.0 

60.5 

64.0 

• 

i 

Noon 

1  22  20 

29.986 

6&0 

69.5 

62.0 

• 

14  00  00 

1  20  55 

80.056 

68.0 

62.5 

62.0 

•  t 

.  16  00  00 

I  26  03 

30.074 

68.0 

66.0 

64.5 

;  18  00  00 

1  29  58 

30.064 

67.0 

70.5 

68.0 

20  00  00 

i  32  18 

30.080 

68.5 

72.5 

70.5 

■ 

22  00  00 

1  29  00 

80.012 

68.5 

74,5 

72.0 

■ 

MAY  26^ 

1942. 

0  00  00 

1  27  26 

30.014 

68,0 

75.0 

72.0 

Masdsram  at  20lM>iini  - 

1.31   11 

3  00  00 

1  23  30 

30.036 

67.0 

63.5 

70.0 

Minimum  at  12  honri  - 

1  21  82 

4  00  00 

1  25  25 

30.086 

68.0 

57.0 

64.0 

Mean          .        «        . 

1  26  21.5 

6  00  00 

1  25  09 

30.110 

67,6 

56.0 

62.0 

•■ 

. 

8  00  00 

1  25  59 

30.076 

67.0 

58.0 

60.0 

10  00  00 

1  25  13 

30.086 

67.0 

51.0 

58.0 

» 

Noon 

1  21  32 

80.096 

67.0 

55.6 

56.0 

14  00  00 

1  22  42 

30.110 

67.5 

64.0 

58.0 

, 

16  00  00 

1  25  27 

80.120 

67.5 

74.0 

64.0 

18  00  00 

1  28  54 

80.094 

68.5 

75.5 

70.0 

20  00  00 

1  31   11 

80.046 

69.0 

78.0 

72.0 

23  00  00 

1  29  52 

80.022 

69.0 

8a  0 

73.0 

• 

# 

MAY  27, 

lf42. 

0  oa  00 

1  24  60 

30.006 

69.6 

• 

73.0 

73.0 

Maximum  at  18  hema  - 

1  30  28  . 

2  00  00 

1  25  68 

30.008 

68.0 

67.0 

67.0 

Minimum  at  14  iMMira  - 

1  21  89 

4  00  00 

1  26  48 

30.008 

68*0 

60.0 

66.0 

Mean 

1  26  03^ 

6  00  00 

1  24  19 

30.000 

6B.0 

69.0 

65.0 

■ 

, 

8  00  00 

I  23  34 

29.996 

68.0 

58.0 

64.0 

10  00  00 

1  22  35 

29  981 

68.0 

61.0 

64.0 

1 

Noon 

I  22  09 

29.970 

68.0 

64.0 

64.0 

• 

,  14  OO  00 

I  21  89 

29.958 

68.0 

66.0 

64.0 

;  16  00  00 

1  24  33 

29.066 

68.0 

71.5 

66.0 

>  18  00  00 

1  30  28 

29.936 

69.0 

78.0 

68.0 

20  00  00 

1  30  20 

29.936 

69.0 

80.5 

72.0 

22  00  00 

1  27  14 

29.648 

70.0 

80.2 

74.6 

• 
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# 

MAY  38»  1843. 

1 

from  true 
lian. 

ThmnoiiiBton* 

• 

1 

1 

1 

11 

• 

1 

< 

1 

1 

n 

i 

h.  tn,  9* 

Off/ 

Inches. 

0 

0 

* 

o 

0     /     // 

0  00  00 

1  26  27 

29.848 

70.0 

75.5 

76.0 

Mazimmn  at  20  hoott  • 

-  1  S2  26 

8  00  00 

1  26  56 

29.886 

70.0 

705 

75.0 

Mmimnm  at  14  houn 

-  1  21  17 

4  00  00 

1  25  52 

129.956 

70.0 

67  5 

74.0 

Mosn 

-  1  %B  51.5 

6  00  00 

1  36  36 

29.968 

70.0 

645 

72.6 

' 

8  00  00 

1  38  30 

29.970 

700 

63.0 

70.5 

10  00  00 

1  25  49 

30.036 

69.0 

60.5 

71.8 

Noon 

1  33  52 

30.076 

69.5 

60.5 

70.8 

U  00  00 

1  31  17 

30  086 

69.0 

71.6 

73.0 

• 

16  00  00 

1  25  52 

30.080 

71.0 

71.5 

74  0 

18  00  00 

I  29  46 

30.U68 

71.0 

75.0 

76.0 

30  00  00 

1  32  26 

30.024 

71.0 

78.8 

80.0 

\ 

32  00  00 

1  30  26 

30.004 

70.9 

81.9 

81.0 

. 

• 

MAT  39»  1 

842. 

t 

.  0  00  00 

'l  20  08 

39*9V6 

71.5 

80.5 

81.0 

Maximam  at  20  hoan 

-  1  29  \6 

8  00  00 

1  26  25 

30.028 

71.0 

71.5 

78.0 

Minimum  at  14  hours 

. 1   1»  54 

4  00  00 

1  31  53 

80.026 

71.0 

68.0 

76.0 

Mean 

. 1  24  85 

6  00  00 

1  37  33 

29.996 

71.0 

66.0 

73.0 

8  00  00 

I  31  35 

29  972 

71.0 

65.0 

73.0 

10  00  00 

1  23  48 

29.916 

70.5 

63.0 

70.0 

Neon 

I  20  16 

29  924 

71,0 

66.5 

69  0 

' 

U  00  00 

1  19  54 

29.886 

71.0 

77.0 

71.0 

16  00  00 

1  38  36 

29  860 

73.6 

79.5 

74  0 

18  00  00 

1  25  40 

39.838 

74.0 

82.0 

76.0 

• 

30  00  00 

1  29  16 

39.756 

74.5 

85.5 

78.0 

, 

23  00  00 

1  26  49 

39.741 

74.0 

78.0 

75.0 

MAT  80, 

1943. 

0  00  00 

1  25  19 

39.736 

73.0 

73.0 

74.0 

Maximniii  at  18  honn 

-  1  88  54 

8  00  00 

1  25  51 

39.726 

73.0 

68  5 

73.6 

Minimum  at  14  hours 

-i  81  98 

4  00  00 

I  25  31 

29.718 

73.0 

67.0 

72.0 

Mean 

. 1  35  16 

6  00  00 

1  24  51 

39.718 

72.5 

67.5 

70.5 

8  00  00 

1  24  29 

29.716 

73.0 

67.0 

70.0 

• 

10  X)0  00 

1  22  49 

29.688 

71.5 

69.5 

70.0 

Noon 

1  22  03 

39  671 

73  0 

72.0 

70.0 

14  00  00 

1  21  38 

39  668 

72.6 

76.0 

70.0 

16  00  00 

1  25  38 

39.676 

73.6 

76.5 

74,0 

18  00  00 

1  28  64 

39.678 

74.0 

77  0 

76  0 

20  00  00 

1  28  20 

39.678 

74.0 

79.0 

78.0 

32  00' 00 

1  27  55 

39.680 

.78.5 

78.5 

78.0 

333 
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MAY  31, 

1842. 

• 

• 

1 

1 

XheniMMnelero* 

* 

.* 

s 

3 

•a 

9 

»2 

eclination  fro 
meridian. 

• 

1 

1 

• 

1 

it 

1 

:g 

Q 

n 

< 

< 

s 

A«  fM>    S< 

0       f      ff 

'Inche8. 

o 

o 

o 

O    '     // 

0  00  00 

I  26  68 

29.682 

73.0 

75.0 

76.0 

Maximum  at  20  houTB  • 

1  30  04 

2  00  00 

1  26  88 

29.776 

72.0 

66.5 

72.6 

Minimum  at  14  hours  • 

1  90  28 

4  00  00 

1  26  03 

29.791 

72.0 

63.0 

70.0 

Mean          .        .        . 

1  25  16 

6  00  00 

1  25  22 

29.791 

71.5 

60.0 

66.0 

8  00  00 

1  26  30 

29.836 

70.5 

57.6 

64.0 

10  00  00 

1  24  40 

29.846 

70.0 

57.6 

60.0 

' 

Noon 

I  22  30 

29.876 

700 

57.6 

60.0 

• 

14  00  00 

1   20  28 

29.976 

69.0 

63.0 

60  5 

16  00  00 

1  26  29 

29.986 

69.6 

64.0 

66.0 

* 

18  00  00 

1  29  31 

29.986 

69.5 

66.6 

68.0 

» 

20  00  00 

1  30  04 

29.978 

70.0 

68.6 

70.0 

32  00  00 

1  27  2p 

29.986 

70.0 

71.5 

7^.0 

JUNE  1,   1 

842. 

0  00,00 

1  96  34 

29.998 

71.0 

71.0 

71.0 

Maximum  at  90  hours  - 

1   31    16 

2  00  00 

1   26  18 

30  052 

69.5 

60.0 

68.0 

Minimum  at  14  hours  - 

1  21   39 

4  00  00 

1  26  25 

30.090 

69.6 

66.0 

64.0 

Mean          -        -        - 

1   26  27.5 

«  00  00 

1  26  13 

30.086 

68.5 

63.0 

60.0 

8  00  00 

1  26  47 

30.108 

68.0 

51.6 

58.0 

• 

1.0  00  00 

1  25  10 

30.116 

67.0 

62.0 

56.0 

Noon 

1  22  06 

30.154 

68.0 

60.0 

56.0 

14  00  00 

1  21   39 

30.176 

68.0 

65.0 

68.0 

.                               1 

18  00  00 

1  26  41 

30.176 

68.0 

68  0 

62.2 

^ 

18  00  00 

1  29  30 

30.176 

68.0 

70.0 

67.6 

20  00  00 

1   31    16 

30.136 

68.0 

72.0 

71.0 

22  00  00 

1  30  18 

30.136 

08.0 

74.0 

72.0 

• 

JUNE  2,  1 

842. 

0  00  00 

1  26  46 

80.148 

68.2 

73i0 

72.0 

Maximum  at  90  hours  - 

1  Sit  38 

2  00  00 

1  27^ 

30.156 

68.0 

63.0 

69.0 

Minimum  at  14  hours  - 

1  20  96 

4  00  00 

1  25  53 

30.178 

67.5 

66.0 

64.0 

Mean         -        «        - 

1  26  31.5 

6  00  00 

1  24  31 

30.190 

67.0 

53.0 

60.0 

8  00  00 

1   23  34 

30.198 

66.6 

51.6 

69.0 

10  00  00 

1  21  28 

30.208 

66.6 

49.0 

66.0 

Noon 

i  20  35 

30.256 

66.2 

56.0 

66.0 

14  00  00 

1  20  25 

30.259 

60.5 

64.0 

56.0 

• 

16  00  00 

1  27  48 

30.276 

66.5 

68.5 

64.0 

» 

18  00  00 

1   31  58 

30.276 

68.0 

72.0 

68.0 

20  00  00 

1  32  38 

30.256 

68.0 

73.0 

70.5 

'Z2  UO  00 

i   29  48 

30.236 

68.0 

75.8 

72.0 

- 

30 
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MAONBTICAL  AND  METEOBOLOOICAL 


JUNE  3,  1842. 

• 

i 

1 

TheniiQiiMt0rs. 

« 

1 

^■^ 

h 

J. 

nation 
men 

• 

-8 

1 

1 

n 

1 

< 

X 

A*  iK«  <• 

o      /      f/ 

Luhes, 

o 

o 

o 

O      f      ff 

0  00  00 

1  26  86 

80.191 

68.0 

74.0 

72.0 

Maihnani  at  22  hours 

.  1  32  80 

S  00  00 

1  22  26 

30. 166 

68.0 

64.5 

70.0 

Minimum  at  14  liottis 

-  1   19  40 

4  00  00 

1  24  23 

80.166 

67.5 

59.5 

66.2 

Mean- 

-  1  26  06 

6  00  00 

1  25  08 

30.166 

71.0 

54.0 

62.0 

8  00  00 

1  23  60 

80.166 

71.0 

62.0 

60.0 

10  00  00 

1  22  41 

80.164 

70.5 

48.5 

56.0 

Noon 

1   19  66 

30.164 

70.0 

66.5 

66.0 

U  00  00 

1   19  40 

80. 146 

70.0 

65.0 

58.0 

16  00  00 

1  26  88 

30.196 

69.0 

67.5 

64.0 

18  00  00 

1  27  61 

30.138 

69.0 

69.0 

67.0 

' 

SO  00  00 

1  26  10 

30.040 

69.0 

74.6 

71.0 

82  00  00 

1   82  30 

30.036 

69.0 

77.0 

73.0 

• 

JUNE  4,  1842. 

0  00  00 

1  26  07 

30.086 

70.0 

76.0 

73.0 

Manmum  at  22  houn 

.  1  32  80 

2  00  00 

1  25  07 

30.086 

69.6 

66.0 

71.0 

Minimum  at  14  houn 

-  1  21  -20 

4  00  00 

1  25  07 

29.999 

69.0 

65  0 

71.0 

Mean  -        -        - 

-  t  26  53 

6  00  00 

I  26  07 

30.036 

69.0 

64.0 

68.0 

■ 

1 

8  00  00 

1  26  00 

29.999 

69.0 

63.5 

68.0 

10  00  00 

1  28  09 

29.936 

69.0 

62.5 

67.0 

Noon 

1  21  26 

29.936 

69.0 

64.0 

66.0 

14  00  00 

1  21  26 

99.910 

69.0 

66.6 

66.0 

16  00  00 

1  23  16 

29.986* 

69.6 

69.0 

68.0 

18  00  00 

1  26  40 

29.982 

69.5 

73.8 

70.0 

- 

20  00  00 

1  29  24 

29.976 

71.5 

77.8 

72.0 

22  00  00 

1  32  20 

29.962 

72.0 

83.8 

76.0 

f 

JUNE  6»  1842. 

0  00  00 

1   31  25 

29.962 

71.5 

79.5 

76.0 

Maximum  at  2  houra 

-   1  32  53 

2  00  00 

1  32  68 

30.004 

71.0 

71.8 

74.0 

Minimum  at  8  hours 

-  I    14  37 

4  00  00 

1  29  60 

80.016 

70.6 

68  6 

78.0 

Mean  •        -        - 

-  1  28  45 

6  00  00 

I   16  06 

29.986 

70.6 

66.0 

78.0 

8  00  00 

1   14  87 

29.986 

70.6 

6&0 

70.0 

» 

10  00  00 

1  24  80 

SO.  000 

70.0 

65.0 

70.0 

Noon 

1  23  15 

80.024 

70.5. 

65.0 

70.0 

14  00  00 

I  21  08 

80.026 

70.8 

72.0 

70.0 

16  00  00 

I  26  10 

29.996 

71.6 

78.0 

72.0 

18  00  00 

1  29  06 

39.930 

74.0 

81.0 

76.0 

- 

20  00  00 

1  30  00 

29.904 

76.6 

83.5 

78.2 

22  00  00 

1  28  00 

29.896 

76.5 

85.0 

79.0 

1 
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JUNE  6,  1842. 

■ 

1 

Thflrmomelen. 

1 

• 

. 

L 

1 

§ 

1 

• 

f 

s 

« 

n 

< 

< 

X 

A.  m.  «. 

O       f       /f 

lackeM. 

O 

o  - 

o 

O       f       It 

0  00  00 

1  87  80 

89.886 

78.0 

86.6 

80.0. 

MaTunam  at  80  hours  - 

.  1  31   19 

S  00  00 

1  87  16 

89.878 

76.2 

76.0 

80.0 

Minimnm  at  14  houn  • 

-  1  88  18 

4  00  00 

1  86  88 

89.868 

76.0 

78.0 

78.0 

M«an .        .        -        . 

.  1  86  46 

6  00  00 

1  87  61 

89.868 

76.0 

70.0 

76,0 

8  00  00 

1  80  08 

89.868 

74.2 

68.0 

74.0 

10  00  00 

1  86  48 

89.918 

74.0 

67.0 

70.0 

Noon 

1  88  83 

89.961 

78.0 

69.0 

69.0 

14  00  00 

1  28  18 

89.998 

78.6 

71.0 

70.0 

16  00  00 

1  87  10 

89.966 

72.0 

73.6 

72.0 

18  00  00 

1  80  08 

89.960 

78.0 

77.0 

76.0 

SO  00  00 

1  81   19 

89.966 

72.8 

76.6 

76.0 

/ 

8S  00  00 

1  88  88 

89.966 

78.0 

79.6 

76.6 

JfUNE  7,  1842. 

0  00  00 

1  86  18 

89.976 

78.2 

78.6 

76.6 

Mazimum  at  18  houn  ■ 

.  1  38  26 

S  00  00 

1  81  80 

80.086 

72.6 

70.0 

74.6 

MinimuBi  at  18  houn  - 

-  1   19  38 

4  00  00 

1  86  60 

80.066 

72.0 

66.0 

70.2 

Moan  •        ..        «        • 

-  1  26  01.6 

6  00  00 

1  84  46 

80.166 

72.0 

60.0 

68.0 

• 

8  00  00 

1  84  46 

80.186 

72.0 

60.0 

68.0 

10  00  00 

1  88  28 

80.836 

70.0 

66.0 

60.0 

• 

Noon 

1   19  88 

80.386 

70.0 

66.0 

68.0 

14  00  00 

1  80  00 

30.886 

68.0 

67.0 

68.0 

16  00  00 

1  88  68 

30.876 

68.0 

72.0 

60.0 

) 

18  00  00 

1  88  86 

80.866 

69.6 

69.0 

68.0 

• 

30  00  00 

1  89  86 

30.366 

69.0 

76.0 

66.0 

S2  00  00 

1  88  08 

30.366 

69,6 

7ao 

67.0 

JUNE  8»  1842. 

0  00  00 

I  88  68 

30.866 

68.6 

68.0 

67.0 

Makimom  at  18  houn  < 

.  1  84  09 

2  00  00 

1  88  46 

80.366 

68.0 

64.0 

67.0 

Minimum  at  18  houn  - 

.  1  21  28 

4  00  00 

1  86  11 

80.488 

69.6 

64.0 

62.0 

Mean  •        -        .        . 

.  1  27  48.6 

6  00  00 

1  ai  44 

30.488 

70.0 

63.0 

60.0 

8  00  00 

1  84  03 

30.369 

69.6 

63.0 

69.0 

10  00  00 

1  88  06 

30.386 

68.6 

64.0 

69.0 

Noon 

1  81  38 

30.386 

68.0 

66.0 

68.0 

14  00  00 

1  88  18 

30.886 

67.6 

67U) 

68.0 

16  00  00 

1  89  48 

30.436 

67.6 

61.6 

60,0 

. 

18  00  00 

1  84  09 

30.404 

67.6 

66.6 

61.0 

SO  00  00 

1  38  86 

30.366 

67.6 

66.6 

68.0 

82  00  00 

1  81  18 

30.388 

67.6 

67.0 

64.0 

i 
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I 

O 


S 


t»  00  00 
«  00  00 
4  00  00 
6  do  00 
8  00  00 
10  00  00 

Noon 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
SO  00  00 
32  00  00 


4> 


§   . 
§1 


I 


0  /  // 

1  96  18 
1  87  11 
1  83  29 
1  25  00 
1  24  26 
1  23  12 
1  18  39 
1  19  13 
1  21  49 
1  27  01 
1  30  54 
1  32  53 


I 


Inches. 
80.286 
80.346 

30.236 
30.186 
30.154 
80. 136 
30.136 
30.136 
30.120 
30.090 
30.062 
30.014 


ThcRnoinotera* 


67.6 
66.5 
70.0 
68.0 
68.0 
68.0 
68.0 
68.0 
68.2 
68.6 
70.0 
72.0 


■I 


65.0 
68.0 
63.0 
63.0 
63.0 
68.0 
63.5 
66.0 
78.0 
76.0 
82.0 
81.6 


I 


1^ 


64.0 
64.0 
64.0 
64.0 
64.0 
64.0 
64.0 
64.0 
67.0 
6B.0 
72.0 
74.0 


MttEtmiim  at  22  hoUrs 
Mhiiman  at  12  boors 
Meat) 


o      /  //         I 

1  32  53 

1   18  39 

1   25  48 


s 


JUNE  10,  1842. 


0  00  00 
2  00  00 
4  00  00 
6  00  00 
8  00  00 
10  00  00 

Noon 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
20  00  00 
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30  57 
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78.0 

79.5 

to.  906 

72.8 

71.0 

29.981 

71.5 

70.0 

29.911 

71.0 

70.0 

29.881 

71.0 

70.0 

29.878 

71.0 

66.0 

29.876 

71.0 

66.0 

29.878 

71.0 

76.6 

29.886 

71.6 

76.6 

29.886 

71.5 

76.6 

29.876 

72.0 

78.6 

29.866 

72.0 

80.0 

76.0 
74.0 
78.0 
72.0 
78.0 
71.0 
70.0 
70.0 
74.0 
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78.0 
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7!i.O 

76.6 

78.0 

28.8^6 

71.0 

67.2 

74.0 

29.891 

71.0 

61.6 

70.0 

80.036 

70.0 

59.0 

66.0 

30.036 

70.0 

68.0 

64.0 

80.076 

68.0 

54.6 

68  0 

30.186 

67.0 

54.6 

60.0 

80. 146 

66.0 

56.0 

60.0 

30.220 

68.0 

66.6 

60.0 

30.226 

66.0 

57.0 

68.0 

80. 186 

66.0 

61.6 

68.8 
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68.0 

68.0 

64.0 

Matiinam  at  20  hoitra  -  1  30  68 
Mindimim  at  14  hovB  -  1  20  18 
M<Min  -        -  .126  34.5 
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OBSBRVATIOIfS  AT  WJkSHINaTON — 1848. 
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46.0 
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64.0 
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67.8 
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60.0 
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66.6 

60.0 

30.088 

66.5 

60.0 
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66.5 

64.0 

30.086 

67.0 

74.0 

30.086 

69.0 

77.0 
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70.6 

80.0 

30.058 
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85.6 

30.034 
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•. 
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66.0 
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71.5 

78.0 

76.0 
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70.6 

68.0 
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30.184 

70.6 

67.0 

72.0 
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70.5 

66.0 

70.i) 

30. 142 

70.2 

65.0 

69.0 

30.155 

70.0 
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66.0 

30.171 

70.0 
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71.0 
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Mean  -        .        -        -  1  26  14 
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MAOMETICAL   AND    MBTKOROLOOICAL 
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71.0 

71.6 
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30.146 
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1  24  63 
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1  29  04 
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OBSBRVATIOHS  AT  WASHI1I6TON — 1842. 
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OBSHVATIOirS   AT    WASHnTOTOlf — 1848. 
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71.0 

' 

10  00  06 

1  36  55 

36.046 

74.0 

66.0 

70.0 

Noon 

1  33  47 

30.040 

74.5 

69.0 

69.0 

14  00  00 

1  30  13 

30.056 

74.0 

80.0 

70.0 

16  00  00 

1  33  51 

30.078 

73.3 

77.6 

73.0 

18  00  00 

1  39  44 

30.064 

73.3 

75.0 

7.T0 

30  00  00 

1  39  44 

.30.013 

73.3 

80.5 

74.0 

33  00  00. 

1 

1  37  38 

30.010 

73.0 

75.0 

74.0 

1 
t 

1 

1 

- 

JUNK  36,  1843. 

• 

1     0  00  00 

1  37  87 

39.943 

73.3 

74.0 

74.0 

Mazimam  at  20  hours  - 

1  32  02 

3  00  00 

1  33,58 

29.940 

73.1 

73.5 

74.0 

Minimum  at  2  houn    - 

1  23  58 

1     4  00  00 

1  33  34 

39.898 

73.0 

75.0 

73.0 

Mean 

1  37  80 

:    6  00  00 

1  34  41 

39.888 

78.0 

78.8 

73.0 

8  60  00 

1  35  44 

39.836 

73.0 

78.0 

73.0 

10  00  00 

1  35  36 

39.831 

73.0 

.78.3 

71.6 

Noon 

1  34  13 

39.811 

73.4 

78.6 

72.0 

14  00  00 

1  33  40 

39.803 

74.0 

79.0 

73.0 

16  00  00 

1  37  13 

29  830 

75.0 

86.0 

78.0 

18  00  00 

1  SO  50 

39.830 

76.0 

84.6 

81.0 

30  00  00 

1  33  03 

39.804 

76.0 

84.0 

82.0 

33  00  00 

1  37  11 

39.778 

77.6 

91.3 

81.0 

31 


t  l^'^l 


^42 


UAaWUXOM,  Airi>..l(CTIOIUNUOalOAI. 


iUNE  S7.  IMS. 


6  00  00 
9  00  00 
4  00  00 
6  00  00 
8  00  00 
10  00  00 

Noon 
U  00  00 
10  00  00 
18  00  00 
SO  00  00 
%%  00  00 


0  00  00 

5  00  00 
4  00  00 

6  00  00 
8  00  00 

10  00  00 

Noon 
14  00  00 
10  00  00 
18  00  00 
SO  00  00 
SS  00  00 


0  00  00 
S  00  00 
4  00  00 
fl  00  00 
8  00  00 
10  00  00 

Noon 
14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
SO  00  00 
SS  00  00 


I 
1 
I 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 


so  04 

55  68 
SO  II 
34  86 

56  96 

58  85 
SS  8S 
S4  S8 
89  S4 

59  59 
S8  48 


S9.780 
S9.780 
39.78^ 
39.800 

39.800 
39.886 
39.864 
39.866 
39.866 
89.886 
39.846 


78.0 
77.0 
77.0 
76.0 

76.0 
76.0 
77.0 
77.0 
77.0 
77.3 
78  0 


i 


90.4 
83.0 
76.0 
73.0 

69.6 
70.0 
81.6 
83.6 
88.6 
86.6 
86.0 


6 

86.0 
85.0 
83.0 
79.0 

74.0 
71.3 
71.0 
80.0 
83.0 
84.0 
84.0 


JUNE  98,  U4S< 


1  36  08 
1  86  08 
1  35  05 
I  34  19 
1  36  40 
1  33  68 
1  31  40 
1  30  16 
1  34  14 
1  80  04 
1  39  46 
1  37  36 


39.866 
39.886 
39.891 
89.966 
39.974 
39.980 
39.980 
39.986 
39.995 
39.986 
39,986 
39.939 


79.0 
78.0 
77*0 
77.0 
77.0 
77.0 
77.0 
76.0 
76.5 
77.0 
77.5 
81.0 


86.0 
77.0 
74.6 
70.0 
67.0 
67.0 
67.6 
78«9 
93.0 
84.0 
87.0 
94.0 


84.0 
83.0 
78.6 
76.0 
74.0 
73.0 
70.0 
73.0 
77.0 
80.0 
83.0 
84.0 


JUNE  39,  1848. 


1  36  38 

39.989 

81.0 

86.0 

84.0 

1  35  43 

39.940 

79.0 

76.0 

81.0 

1  33  46 

39.946 

78.5 

73.0 

79.0 

1  34  17 

39.945 

78.5 

70.6 

77.0 

1  36  48 

39.946 

78.5 

68.0 

76.0 

1  36  46 

30.036 

78.0 

68.0 

74.0 

1  31  50 

30.086 

77.5 

75.0 

73.0 

1  30  19 

80.066 

77.5 

87.0 

74.0 

1  38  31 

30.108 

79.0 

83.0 

79.3 

I  37  39 

30.116 

81.S 

86.6 

84.0 

1  80  07 

30.130 

83.6 

88.5 

88.0 

1  38  31 

80.103 

84.5 

93.0 

88.0 

Mtfimum  at  SO  hmm 
MiDimnm  nt  14  koun 
Mean 


1  39  69 
1  33  83 
1  30  16.5 


Mttiawmflt  18h0aff-  I  80  04 
Minimum  at  14  Imnbb  -  1  30  16 
Mean  -        -        -  I  35  10 


Maxinwli  at  30  boon  -  1  80  07 
MinimmB  atUlioiin-  1  80  19 
Mean         -        -        -  1  36  13 
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OMBRTATIOirs   AT  WASHIHOTOM — 1843. 


C  172] 


JUNB  80»  184S. 


0  00  00 

5  00  00 
4  00  00 

6  00  00 
8  00  00 

10  60  00 

14  00  00 
16  00  00 
18  00  00 
80  00  00 
S8  00  00 


/    // 

86  34 
86  41 
86  08 

83  40 

84  88 
1  88  36 
1  81  18 

81  47 
84  83 
30  64 
81  43 
80  06 


huheg. 
30.116 
30.116 
80.116 
30.116 
80.116 
80.138 
80.140 
80.136 
30.186 
30.180 
80.076 
80.060 


Tnmiioni6l8Ak 


I 


86.0 
83.0 
81.0 
80.0 
80.0 
79.0 
79.0 
78.8 
81.0 
88.6 
84.6 
86.6 


i 


91.0 
86.0 
78.0 
76.0 
74,0 
74.0 
74.6 
66.0 
87.6 
89.6 
98.0 
97.0 


I 


if 


88.0 
86.0 
86.0 
88.0 
81.0 
78.0 
76.0 
78.0 
88.0 
84.0 
87.0 
89.0 


// 


Maziiiiiim  at  80  houn  -  1  81  48 
Mimimim  at  18  homs  •  1  81  18 
Meui  -  I  96  88 


TERM  DAY  OBSERVATIONS 


OV  THB 


DECLINATION   AT   WASHINGTON, 


FROM  SEPTEMBER,   1840.  TO  JUNE,   184S. 


I  172] 
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TIKK  OAT  OBMETATIONS  AT  WAtBOTOTOH — 1840. 


SBFrJfiMBBB  83  and  84^  1840. 

• 

• 
f 

DfwJmitiflii  BMffietBBiHtr. 

Noon. 

1P.M. 

8  P.  M. 

8  P.M. 

.4  P.M. 

6  P.M. 

O          /         ff 

O         f          ff 

0         f          ff 

0   /   // 

0   /   // 

o   /   // 

0 

1  16  86 

1  16  89 

1  80  06 

1  83  16 

1  86  88 

6 

1  16  86 

1  16  60 

1  80  80 

1  S3  11 

1  86  19 

10 

I     14  09 

1  16  04 

1  16  48 

1  80  61 

1  S3  11 

1  86  SI 

16 

1  14  09 

I  17  17 

1  16  89 

1  81  00 

1  81  44 

1  86  80 

SO 

I  16  17 

1  17  09 

1  17  07 

1  80  31 

1  88  S3 

1  36  81 

t6 

1  16  09 

1  17  09 

1  17  84 

1  80  84 

1  88  68 

1  86  88 

ao 

1  .16  09 

1  17  09 

1  17  87 

1  80  49 

1  83  68 

1  34  47 

36 

1  16  38 

1  16  89 

1  19  18 

1  80  44 

1  S3  18 

1  34  47 

40 

1  16  16 

1  16  19 

1  18  86 

1  81  OS 

1  88  11 

1  34  89 

46 

I  16  69 

1  16  69 

1  18  48 

1  SO  19 

1  84  86 

1  34  64 

60 

1  16  19 

1  10  69 

1  80  10 

1  SO  15 

1  84  86 

1  34  64 

66 

1  16  84 

1  16  43 

1  19  01 

I  81  81 

1  86  46 

1  34  88 

0 

6  P.  M. 

7  P.M. 

8  P.M. 

9  P.M. 

10  P.  M. 

11  P.  M. 

i  84  89 

I  86  86 

1  80  4V 

i  19  48 

1  18  88 

1  06  43 

6 

1  84  84 

1  88  19 

1  19  17 

1  19  86 

1  10  46 

1  10  15 

10 

1  84  07 

1  88  80 

1  19  18 

1  19  87 

I  10  01 

1  10  59 

16 

1  83  81 

1  88  48 

1  19  14 

1  18  37 

1  08  40 

1  13  01 

SO 

1  88  49 

1  83  07 

1  19  06 

1  19  48 

1  09  09 

1  16  37 

S6 

1  S3  17 

1  S3  17 

1  19  88 

1  19  41 

1  09  83 

1  16  48 

80 

1  88  87 

1  83  17 

1  80  17 

1  19  13 

1  07  07 

1  17  87 

86 

1  81  87 

1  88  46 

1  80  13 

1  19  09 

I  06  47 

1  18  08 

40 

1  81  08 

1  88  81 

1  SO  18 

1  19  07 

1  04  69 

1  19  19 

46 

1  80  48 

1  88  31 

1  80  47 

1  19  07 

1  04  10 

1  30  09 

60 

1  81  49 

1  81  47 

,  1  19  47 

1  16  89 

1  06  08 

1  19  40 

66 

1  88  49 

1  81  68 

1  19  48 

I  18  39 

1  06  06 

1  30  46 

0 

lifidnight 

1A.M. 

S  A.  M. 

8  A.M. 

4A.  1^ 

6  A.M. 

1  81  09 

I  81  84 

I  18  89 

1  17  81 

1  SO  64 

1  18  19 

6 

1  81  09 

1  80  81 

1  14  19 

1  17  SO 

1  18  66 

1  17  58 

10 

1  80  31 

1  19  11 

1  13  31 

1  17  87 

1  17  36 

1  17  58 

16 

1  80  84 

1  18  18 

1  13  81 

1  18  49 

1  18  86 

1  17  49 

80 

1  80  U 

1  17  88 

1  13  H 

1  19  14 

1  SO  89 

1  17  31 

86 

1  19  39 

1  16  80 

1  16  19 

1  19  39 

1  SO  07 

1  17  89 

80 

1  19  86 

1  16  19 

1  18  89 

1  19  39 

1  SO  09 

1  18  84 

86 

1  19  61 

1  15  01 

I  14  09 

1  19  17 

1  19  46 

1  19  13 

40 

1  SO  41 

1  18  06 

1  16  46 

1  SO  34 

1  SO  48 

1  18  86 

46 

1  80  49 

1  18  06 

1  16  19 

1  88  58 

1  80  48 

1  18  15 

60 

1  81  08 

1  08  69 

1  16  49 

1  88  38 

1  80  89 

1  18  14 

66 

1  81  08 

I  07  69 

1  17  81 

1  88  SO 

1  18  68 

1  18  09 
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Omj 


TMtiU  PAT  OWKAVATIOVS  AT  WASBIlMMrOV — 1840. 


8BFTEM1ER  38  attd  34»  1840. 

• 

• 

•o 

• 

.  - 

Dsduwlioii  BUM 

fDMBQIAiV* 

^  6A.  M.  ^ 

7A.  M. 

8  A.M. 

9  4.M. 

10  A.  M. 

11  A.  M. 

0   /   // 

o   /   // 

O         f          ff 

o   /   // 

0        f         ff 

Off 

0 
6 

1  16  69 
1  19  19 

1  SO  17 
1  30  33 

\     30  19 
1  30  10 

1  1%  30 

1  1^  13 

I     36  38 

1  36  38 

1  38  30 
1  37  §7 

10 

1  19  43 

1  31  09 

1  19  68 

1  19  37 

1  36  0» 

1  36  80 

16 

1  30  18 

1  81  39 

1  19  31 

1  30  11 

1  36  1» 

1  38  39 

30 

1  30  31 

1  33  59 

1  18  64 

1  31  19 

1  37  3» 

1  33  30 

36 

1  30  03 

1  33  89 

1  18  89 

1  3l'  31 

1  38  3» 

1  83  89 

80 

1  19  16 

1  33  39 

1  18  34 

1  33  48 

1  39  30 

1  33  10 

86 

1  19  39 

1  33  67 

1  18  31 

1  33  03 

1  33  19 

40 

1  33  06 

1  33  89 

1  18  31 

1  33  11 

1  39  44 

1  33  48 

46 

1  30  43 

1  31  66 

1  18  31 

1  38  43 

1  39  40 

1  33  44 

60 

1  .33  00 

1  31  66 

1  17  37 

1  34  07 

1  80  44 

1  33  39 

66 

I  33  00 

1  31  06 

1  17  14 

1  35  10 

1  39  68 

1  36  40 

0 

Noon* 

1P.M. 

8  P.M. 

8  P.M. 

4  P.  M. 

6V.  M. 

1  36  13 

1  37  34 

1  18  47 

1  33  04 

1  34  14 

1  34  SO 

6 

1  36  14 

1  37  09 

1  19  39 

1  33  44 

1  .36  19 

1  34  39 

10 

1  36  09 

1  36  37 

1  19  34 

1  38  49 

1  36  08 

1  34  14 

16 

1  36  39 

1  36  18 

1  30  06 

1  36  89 

1  36  08 

1  33  39 

30 

1  37  87 

I  35  31 

1  18  86 

1  38  44 

1  35  ^51 

1  38  89 

36 

1  38  39 

1  33  37 

1  18  36 

1  34  89 

1  30  39 

1  33  49 

30 

1  89  00 

1  31  53 

1  18  14 

1  35  34 

1  37  34 

1  33  49 

36 

I  38  41 

1  30  61 

1  17  44 

1  36  49 

I  38  04 

1  33  49 

40 

1  30  39 

1  19  09 

1  18  89 

1  36  49 

1  37  39 

1  33  49 

46 

1  36  44 

1  18  31 

1  18  39 

1  36  49 

1  36  04 

1  33  49. 

60 

I  37  34 

1  16  59 

1  19  19 

1  36  49 

1  34  89 

1  33  49 

66 

1  37  34 

1  17  36 

1  30  59 

1  34  34 

1  34  39 

1  33  49 

0 

6  P.  M. 

7  P.M. 

8  P.M. 

9  P.  M. 

10  P.  M. 

11  P.  M. 

1  38  49 

1  34  39 

I  33  68 

1  14  61 

1  17  47 

1  17  87 

5 

1  33  69 

1  34  39 

1  33  39 

1  16  39 

1  17  47 

10 

1  34  19 

1  34  39 

1  31  14 

1  16  64 

I  IT    47 

15 

1  33  54 

1  34  39 

1  33  19 

1  17  16 

1  17  47 

1  10  39 

30 

I  34  03 

1  33  39 

1  30  49 

1  17  19 

1  17  31 

36 

1  34  03 

1  33  36 

1  19  48 

1  17  48 

1  17  30 

1  11  39 

30 

1  34  03 

1  34  41 

1  18  13 

1  18  04 

1  17  30 

1  10  44 

36 

1  34  03 

1  34  17 

(  17  34 

1  18  36 

1  17  49 

1  11  09 

40 

1  33  44 

I  34  17 

1  16  39 

1  18  36 

<1  17  37 

46 

1  34  14 

1  34  16 

1  16  64 

1  18  36 

1  17  37 

1  11  34 

60 

1  34  14 

1  33  46 

I  16  34 

1  17  59 

1  17  37 

• 

66 

1  34  14 

1  33  33 

1  14  54 

1  17  58 

1  17  37 

1  00  00 

[17*3 
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TXBH  DAT  OBSEKTATIONS   AT  WASHIirOTOir — 1840. 


OCTOBBR  31  flfid  33,  1840. 

■ 

• 
• 

f 

DceBnilkm  nwgnetoincter. 

10  P.  M. 

11  P.  M. 

Midniglit 

1A.M. 

SA.JM. 

3  A.M. 

Q         f          tf 

O        t          ft 

0    /    /' 

o      r        tr 

Q        f          ft 

o   r   /f 

0 

i  34  04 

1  SO  08 

1  31  44 

I   13  30 

i     18  10 

1  16  58 

6 

1  34  08 

I  31  86 

1  31  63 

1  16  44 

1  18  10 

1  16  68 

10 

1  34  01 

I  31  86 

1  18  69 

1  14  44 

1  18  10 

1  19  87 

16 

1  34  01 

1  31  86 

1  18  59 

1  16  48 

1  18  10 

1  19  37 

30 

1  34  01 

1  19  84 

1  18  69 

1  16  48 

1  18  18 

1  19  37 

M 

1  34  01 

1  19  34 

1  18  69 

1  16\48 

1  18  18 

1  19  37 

80 

1  38  66 

1  30  30 

I  16  30 

1  16  19 

1  19  34 

1  18  87 

96 

1  31  64 

1  30  Si8 

1  16  30 

1  16  19 

I  18  18 

1  18  37 

40 

1  31  03 

1  30  88 

1  17  06 

1  16  19 

1  18  13 

1  16  87 

46 

1  18  36 

I  SO  38 

1  16  00 

1  17  16 

I  16  69 

1  18  47 

60 

1  18  36 

I  31  49 

1  13  30 

1  17  16 

1  16  59 

1  17  06 

66 

1  19  31 

1  31  49 

1  13  80 

1  17  89 

1  16  58 

1  17  06 

0 

4  A.M. 

6  A.M. 

6  A.M. 

7  A.  M. 

o  A.  Al. 

9  A.  M. 

I  14  48 

1  18  66 

1  17  01 

\     r8  38 

1  16  50 

1  83  49 

6 

1  11  87 

1  17  48 

1  16  67 

1  18  38 

1  18  41 

1  33  49 

10 

I  11  37 

1  17  48 

1  16  67 

1  18  38 

1  18  41 

1  88  49 

16 

1  11  37 

1  17  43 

1  16  67 

1  18  38 

1  19  88 

1  81  80 

90 

1  16  59 

1  17  49 

1  17  16 

1  18  38 

1  19  49 

1  81  36 

S6 

1  31  63 

1  18  67 

1  17  34 

1  18  38 

1  80  56 

1  81  36 

90 

1  31  68 

1  18  67 

I  17  34 

1  18  10 

1  81  05 

1  81  38 

86 

I  33  58 

t  18  67 

I  17  34 

1  16  63 

1  88  18 

I  81  88 

40 

I  33  00 

t  18  67 

1  17  34 

1  16  58 

1  88  05 

1  80  80 

46 

1  S3  00 

1  18  67 

1  17  84 

1  16  68 

1  84  37 

1  19  01 

60 

1  SO  16 

1  18  67 

1  18  49 

1  16  68 

1  33  49 

t  19  01 

66 

1  SO  49 

1  16  89 

1  19  08 

1  16  68 

1  38  49 

1  18  36 

0 

10  A.  M. 

11A.M. 

Noon. 

1P.M. 

8  P.M. 

3  P.M. 

1  18  18 

1  19  17 

1  17  44 

1  16  10 

1  15  36 

I  17  03 

6 

1  18  18 

I  19  17 

1  17  48 

1  16  09 
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1  18  38 
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1  17  48 
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1  15  45 

1  19  06 

36 
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1  17  31 

1  16  17 
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I  19  17 

30 

1  19  17 

1  19  08 

1  16  55 

1  16  17 

1  16  39 

1  80  84 

86 

1  19  17 

1  19  03 

1  16  56 

I  ro  17 

1  16  48 

I  80  59 

40 

1  19  17 

1  19  03 

1  16  55 

1  16  33 

1  15  17 

1  81  03 

46 

1  19  17 

1  19  03 

1  16  55 

1  16  88 

1  16  01 

1  81  03 

50 

1  19  17 

1  18  18 

1  IB  23 
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1  16  06 
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OCTOBER  n  wad.  S9»  1840. 


m 

a 

• 
• 

f 

1 
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4  P.  M. 

5  P.  M. 

6  P.M. 

7  P.M. 
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9  P.M. 
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f 
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// 
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0 

20 

59 

25 

44 

1  23  03 

\     28  38 

23 

81 

1  33  68 

5 

21 

29 

26 

03 

1  23  57 

1  22  23 

23 

16 

1  83  68 

10 

22 

46 

26 

08 

1  23  67 

1  22  69 

23 

60 

1  33  30 

15 

23 

58 

26 

08 

1  23  60 

.1  22  41 

83 

60 

1  23  19 

20 

« 

23 

43 

25 

18 

1  23  48 

1  22  38 

23 

60 

1  83  Ij^ 

25 

23 

28 

24 

64 

1  23  56 

1  22  48 

23 

68 

1  23  13 

30 

23 

60 

24 

24 

1  23  56 

1  22  50 

23 

64 

1  23  01 

36 

23 

41 

24 

28 

1  23  21 

1  23  60 

23 

64 

1  22  46 

40 

23 

53 

24 

23 
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34 
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NO 
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42 
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07 
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24 
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21 
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1  20  34 
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56 
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23 
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21 
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1  20  34 

20 
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21 
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03 

1   31  23 

1  20  23 

20 

20 
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21 

28 
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1  20  43 
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21 
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• 
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1  18  64 
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20 
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1  21  06 

18 

49 

1  18  64 
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1  20  24 

1  20  20 

18 
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1  18  64 
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20 

01 
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1  20  24 
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18 

48 

1  18  64 
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01 

20 

35 

I   20  24 
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18 

48 

1  18  88 
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20 

01 
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35 

1  20  24 

1  20  18 

18 

48 

1  18  19 
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19 

47 

20 

35 
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- 

NOVEMBER  27  and  28,  1840. 

• 

Dedination  magnetoiiMter. 

10  A.  M. 

U  A.M. 

NOOQ. 

1P.M. 

8  P.  M. 

8  P.M. 

0   /   // 

0         f          ff 

0       f        ff 

0         f            ff 

o       f       ff 

0         f         ff 

0 

1  18  06 

1  19  06 

1  17  66 

1  19  86 

I     17  66 

1  18  08 

fi 

1   16  06 

1  19  06 

1  17  66 

1  18  62 

1  17  64 

1  17  25 

10 

1  18  06 

1  19  06 

1  17  65 

1  19  38 

1  17  64 

1  18  60 

16 

1  18  08 

I  21  02 

I   17  65 

1  19  44 

1  17  14 

1  19  19 

90 

1   18  08 

1  20  68 

1  18  38 

1  80  25 

1  16  10 

1  21  25 

26 

1  18  08 

1  20  10 

1  16  86 

1  20  25 

1  16  60 

1  21  25 

80 

1  18  08 

I  20  16 

1  16  17 

1  20  87 

1  17  02 

1  22  04 

86 

1  18  83 

1  19  82 

1  19  38 

1  17  33 

1   17  11 

1  22  25 

40 

1  18  23 

1  17  66 

1  19  33 

1  16  26 

I  16  27 
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1  18  28 

1  17  66 

1  19  26 

1  17  26 

1  17  06 

I  82  85 
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1  18  16 

1  17  66 

1  21  42 
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0 

4  P.M. 
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5 

1  22  37 
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I  24  89 
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1  SI  61 
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DECEMBER  98  and  84,  1840. 
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1  28  19 

1  17  18 

86 

1  27  68 

1  25  38 

1  24  44 

1  20  22 

1  26  49 

1  17  18 

80 

1  27  49 

1  26  42 

1  25  19 

I  19  05 

1  34  42 

I  17  18 

36 

1  27  28 

1  26  62 

1  26  16 

1  17  64 

1  24  68 

I  19  10 

40 

1  27  81 

1  26  08 

1  26  16 

1  18  13 

1  24  32 

1  19  47 

46 

1  27  31 

1  24  64 

1  25  51 

I  20  06 

1  22  27 

1  19  47 

60 

1  87  52 

1  25  86 

1  25  24 

1  20  61 

1  20  69 

1  18  34 

66 

1  88  06 

1  26  44 

1  23  44 

1  21  05 

1  20  14 

1  19  11 

«61 


[  172] 


TSmM  DAT  OBSJiftVATIOHS  AT  WA8HIVOT0V — 1840. 


DECEMBER  U  and  84»  1840. 
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• 

• 

DediiiatLon  magnetometer. 
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1  80  40 
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I  81  26 
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I  88  68 

1  83  18 
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1  18  86 
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1  83  30 
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I  81  14 

10 

1  81  64 

1  88  88 

1  88  81 

1  80  46 

1  19  18 

1 
1 

16 

1  80  68 

1  88  88 

1  83  86 

1  80  46 

I  18  48 

SO 

1  19  68 

1  86  07 

1  83  86 

1  81  80 

1  17  56 

86 

1  80  48 

1  84  58 

1  83  86 

1  80  80 

1  17  66 

80 

1  31  89 

1  88  47 

1  83  19 

1  80  00 

1  18  49 
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86 
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1  83  47 
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1  19  48 

1  80  06 

I 

40 

1  88  68 

1  83  47 

1  38  30 

1  19  48 

1  19  58 

46 

1  23  66 

1  84  08 

1  83  30 

1  19  43 

1  19  58 

& 

60 

1  88  66 

1  84  56 

1  33  34 

1  31  16 

1  19  58 

66 

I  88  66 

1  28  86 

1  33  03 

1  30  44 

1  19  68 
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1  35  11 
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1  31  49 
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1  86  09 
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1  83  81 

I  35  30 
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1  27  14 

1  86  09 

SO 

1  88  37 
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1  84  86 

1  86  19 

1  86  09 

36 

1  10  44 

1  88  39 

1  36  51 

1  83  56 

1  86  19 

1  34  14 

80 

1  80  04 

1  88  18 

1  85  37 

1  36  80 

1  86  19 

1  34  14 

86 

1  80  16 

1  88  47 

1  35  87 

1  86  11 

1  86  19 

1  84  14 

40 

1  88  86 

1  85  83 

I  85  80 

1  86  19 

1  84  14 

45 

1  84  11 

1  35  28 

1  86  00 

I  86  19 

1  84  06 
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1  84  08 

1  36  38 
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JANUARY  20  and  21»  lUU 

i 

• 
• 

Deoliiiation  magnetoiHeier. 

10  P.  M. 

11  P.  M. 
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1  A.  M. 

8  A.  M. 
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o   /   /f 
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I     83  59 
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1  21  20 

1  21  06 

1  19  40' 

1  19  41 

6 

1  83  54 

1  21  11 

1  21  08 

1  21  05 

1  19  60 

I  18  34 

)0 

1  38  64 

1  21   11 

1  21  08 

1  20  20 

1  19  50 

1  17  31 

15 

I  38  18 

1  21   11 

1  21  08 

1  20  20 

1  19  54 

1  16  IS 

2% 

I  30  31 

1  21  11 

1  21  08 

1  20  20 

1  19  57 

1  14  49 

2? 

1  20  14 

1  21  11 

1  21  08 

1  20  10 

1  19  57 

1  14  01 

30 

1  20  02 

1  21   11 

1  21  08 

1   19  41 

1  80  09 

I  13  59 

86 

1   19  42 

1  21  U 

I  21  08 

1  19  41 

1  80  58 

I  13  50 

40 

1  19  20 

1  21  44 

1  21  08 

1  19  41 

1  80  58 

1  16  31 

45 

I  19  22 

1  21  44 

1  21  08 

1  19  41 

1  19  32 

1  17  34 

50 

1   19  54 

1  21  20 

I  21  08 

1   19  34 

1  19  32 

1   17  31 

55 

1  30  09 

1  21  20 

1  21  05 

1  19  49 

1  19  32 

1   17  36 

0 

4  A.M. 

5  A.M. 

6  A.  M. 

7  A.  M. 

8  A,  M. 

9  A.  M. 

1  17  45 

1  20  25 

1  20  30 

1  30  34 

1  19  54 

1  30  9T 

5 

1  18  05 

1  20  41 

1  20  39 

1  20  10 

1  19  54 

1  S»  37 

10 

1  18  32 

1  30  41 

1  30  39 

I  30  10 

1  19  54 

1  20  47 

15 

1  19  38 

1-  20  00 

I  30  39 

1  30  10 

1  19  54 

1  20  4Y 

20 

1  20  00. 

1  20  16 

1  30  39 

1  19  59 

1  19  47 

1  80  47 

25 

1  20  22 

1  20  23 

1  30  39 

I   19  52 

1   19  47 

1  30  47 

30 

1  20  37 

1  20  23 

1  20  39 

1   19  55 

1   19  54 

1  30  38 

35 

}  20  43 

1  30  30 

1  30  39 

1   19  56 

1  19  40 

1  30  88 

40 

1  20  35 

I  20  39 

1  30  39 

1  19  41 

1  19  40 

1  80  88 

45 

1  20  18 

1  30  39 

I  20  56 

1  19  41 

1  20  18 

1  80  18 

50 

1  19  69 

1  30  39 

1  20  34 

1  19  41 

I  20  23 

1  80  89 

65 

1  20  06 

1  20  39 

1  20  34 

1  19  44 

1  20  37 

1  80  08 

0 

10  A.  M. 

11  A.  M. 

Noon. 

IP.  M. 

2  P.  M. 

3  P.M. 

1  20  09 

1  30  13 

1   19  50 

1  19  18 

1  18  47 

1  17  48 

5 

1  20  09 

1  30  12 

1  19  50 

I  19  18 

1  18  47 

1  17  49 

m 

1  20  09 

1  30  13 

1  19  60 

1  19  18 

1   18  47 

1  17  49 

16 

1  20  09 

1  30  12 

1  19  50 

1   19  18 

1   18  47 

1  17  49 
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1  19  50 
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1   17  37 
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1  17  37 
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I   17  59 
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35 

1  20  14 
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1  19  32 

1  18  42 
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1  20  28 
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1  18  34 
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1  17  18 
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1  20  28 
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1  19  47 

1  18  34 

1  17  49 

1   17  13 

50 

1  20  12 

1  19  50 

1  19  38 

1  18  27 

1  17  49 
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56 
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I  19  50 
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1  18  27 

1   17  49 
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JANUARt  20  and  21,  1841. 

si 

-O 

O 

• 
• 

] 

Ptdmilioin  magmlometto. 

4  P.  M. 

8  P.M. 

6  P.  M. 

7  P.  M. 

8  P.  M. 

9  P.M. 

f 

O    /     /f 

Off/ 

O          t           ff 

o   /   // 

O          t           ft 

O    /    1/ 

0 

1   17  56 

1   18  32 

I  20  44 

1  24  26 

1  25  49 

I  28  19 

ft 

1   17  19 

I  18  32 

1  21  50 

1  24  68 

1  25  48 

1  27  ^1 

10 

1   17  19 

1   18  32 

1  21  60 

1  25  41 

1  25  48 

1  26  09 

15 

1   17  58 

1  18  32 

I  22  67 

1  24  49 

1  85  49 

1  26  29 

30 

1  17  53 

1  18  33 

1  23  21 

1  24  27 

1  25  48 

1  24  ^h 

26 

I   17  53 

1  18  48 

1  23  58 

1  24  54 

1  25  49 

1  24  46 

30 

1  17  53 

1  18  48 

1  24  26 

1  24  64 

1  25  49 

I  24  46 

36 

I  17  58 

1  18  48 

1  24  26 

1  24  54 

1  26  81 

1  24  21 

40 

1   18  32 

1  19  23 

1  24  26 

1  24  54 

1  26  31 

1  24  21 

45 

1   18  32 

1  19  43 

1  24  26 

1  24  30 

1  27  08 

1  24  2) 

50 

I   18  32 

1  20  44 

1  24  26 

1  24  30 

1  28  56 

1  24  21 

56 

1  18  32 

1  20  44 

1  24  26 

1  24  30 

1  28  56 

1  23  54 

FB 

BRUARY  26  1 

ind27,  1841. 

0 

10  P.  M. 

11  P.  M. 

Midnight. 

1  A.  M. 

2  A.  M. 

3  A.  M. 

1  21  68 

I  21  27 

1  22  14 

1  09  40 

i  18  16 

1  16  26 

5 

1  21  48 

1  22  16 

1  22  07 

1  09  44 

1  17  52 

1  15  02 

10 

1  22  16 

1  22  39 

1  22  46 

1  08  24 

1  18  03 

1  13  01 

15 

1  22  52 

1  22  39 

1  23  00 

1  07  44 

1  18  11 

1  13  16 

20 

1  22  52 

1  22  30 

1  22  42 

1  08  56 

1  17  50 

1  IS  20 

25 

I  22  32 

1  23  25 

1  22  21 

1  09  48 

1  17  40 

I  17  52 

30 

1  22  34 

1  23  48 

1  22  12 

1  12  00 

1  17  63 

1  21  25 

35 

I  21  55 

1  23  57 

1  22  06 

1  13  67 

1  18  02 

1  20  06 

40 

\     21  42 

1  24  03 

1  22  42 

1  17  07 

1  18  14 

1  15  56 

45 

I  20  59 

1  23  07 

1  21  36 

1  18  09 

1  18  02 

1  13  53 

50 

1  20  52 

1  22  27 

]  19  03 

1  18  52 

1   17  59 

1  11  57 

55 

1  20  55 

1  22  04 

1  13  15 

1  18  16 

1  17  44 

1  08  44 

0 

4  A.M. 

6  A.M. 

6  A.  M. 

7  A.M. 

8  A.  M. 

V  A.%   aV» 

1  06  54 

1  17  67 

1  19  06 

1  19  16 

I  20  30 

1  19  96 

5 

1  07  29 

1  18  14 

1  19  67 

I  18  47 

1  19  38 

1  21  10 

10 

I  10  30 

1  17  64 

1  20  01 

1  19  16 

1  19  28 

1  21  04 

15 

1  13  27 

1  17  38 

1  19  46 

1  21  66 

1  19  38 

1  21  28 

20 

1  14  22 

1  17  44 

1  19  10 

1  23  07 

I  19  16 

1  21  61 

26 

1   14  63 

1  17  36 

1  19  10 

1  22  62 

1  19  26 

1  22  61 

30 

1  15  53 

1  17  17 

1  19  26 

1  22  34 

1  19  66 

1  22  61 

36 

1  16  41 

I  17  36 

1  19  26 

1  21  38 

I  19  28 

1  22  17 

40 

1  17  60 

1  17  44 

1  18  42 

1  21  06 

t  19  28 

1  21  40 

46 

1  18  10 

1  17  28 

1  17  16 

1  21  34 

1  19  16 

1  20  68 

50 

1  18  03 

1  17  48 

1  17  44 

1  21  18 

1  19  16 

1  20  28 

56 

1  17  59 

I  18  32 

1  18  48 

1  21  02 

1  19  01 

1  19  68 

[  172  ] 


254 


TERM   DAT   OBSEBVATIOHS   AT    WASHINGTON— 1841- 


FEBRUARY  26  and  27»  1841. 

9k 

• 

• 

f 

Dedmation  magnetometer. 

10  A.  M. 

11  A.  M. 

Noon. 

IP.  M. 

2  P.M. 

1  P.  M. 

o   /   // 

0         f          ff 

0   /   // 

O          f          /f 

O    t         If 

o   / 

tr 

0 

1  19  41 

1  17  52 

1  18  03 

1  17  32 

1  15  28 

1  15 

28 

» 

1  19  88 

1  17  62 

1  18  03 

1  17  32 

1  16  20 

1  l« 

•7 

10 

1  19  26 

1  17  52 

1  18  03 

1  17  12 

1  15  20 

1  16 

87 

16 

1  19  09 

1  17  46 

1  18  03 

1  16  56 

1  16  42 

1  16 

87 

SO 

1  19  00 

1  *  17  46 

1  18  03 

1  16  56 

1  16  42 

1  U 

48 

S6 

1  18  26 

1  17  46 

1  18  24 

1  16  34 

I  15  57 

1  If 

47 

ao 

1  18  09 

1  17  46 

1  18  24 

1  15  58 

1  15  46 

1  16 

64 

36 

I  18  09 

1  17  46 

1  18  24 

1  15  46 

1  15  28 

I  16 

64 

40 

1  18  09 

1  17  46 

1  18  18 

1  15  16 

1  16  28 

1  16 

64 

46 

1  18  20 

1  17  46 

1  18  18 

1  14  61 

1  15  28 

1  16 

66 

60 

1  18  20 

I  17  46 

1  18  00 

1  15  20 

1  15  28 

1  16 

04 

66 

1   17  62 

1  17  46 

1  17  48 

1  15  20 

1  15  28 

1  16 

16 

0 

4  P.M. 

5  P.M. 

6  P.M. 

7  P.M. 

8  P.M. 

9  P.M. 

1   16  87 

1  19  89 

1  22  03 

1  23  39 

1  25  34 

1  M 

16 

6 

1  16  89 

1  19  41 

1  22  02 

1  23  44 

1  26  19 

1  28 

09 

10 

]  16  80 

1  20  04 

1  22  02 

1  23  57 

1  26  07 

1  28 

09 

16 

1  16  44 

1  20  39 

1  22  12 

1  24  00 

1  24  42 

1  23 

09 

20 

1  17  06 

1  30  5i 

1  22  24 

1  24  02 

1  24  00 

1  28 

09 

26 

1  17  11 

1  21  04 

1  22  27 

1  24  02 

1  24  00 

1  28 

07 

80 

1  17  29 

1  31  37 

1  22  27 

1  24  06 

1  24  00 

1  28 

07 

86 

1  17  49 

1  21  84 

1  22  81 

1  24  19 

1  24  00 

1  28 

07 

40 

1  18  19 

1  21  84 

1  22  49 

1  24  39 

1  24  00 

1  28 

64 

46 

1  18  34 

1  21  34 

1  23  04 

1  24  49 

1  23  58 

1  22 

49 

60 

1  18  49 

1  21  39 

1  23  24 

1  25  07 

1  23  34 

1  22 

44 

66 

1  19  24 

1  21  59 

1  23  34 

1  25  22 

1  23  34 

1  22 

37 

MARCH  24  ai 

id  25,  1841. 

0 

10  P.  M. 

11  P.  M. 

Midnight. 

1  A.  M. 

2  A.M. 

8  A.M. 

1  24  28 

1  24  06 

1  23  38 

1  11  19 

1  16  68 

1  16 

4B 

6 

1  24  27 

1  24  06 

1  23  27 

1  10  45 

1  16  16 

1  16 

48 

10 

1  24  26 

1  24  06 

1  23  24 

1  11  19 

1  14  20 

1  16 

61 

16 

1  24  23 

1  24  08 

1  23  20 

1  12  54 

1  18  09 

1  16 

67 

20 

1  24  28 

1  23  60 

1  23  16 

]  14  24 

1  14  16 

1  16 

69 

26 

1  24  10 

1  23  66 

1  22  10 

1  14  24 

1  16  00 

1  17 

08 

80 

1  24  19 

1  23  54 

1  20  39 

1  14  64 

1  16  06 

1  17 

08 

86 

1  24  18 

1  28  49 

1  19  19 

1  14  69 

1  16  00 

1  17 

24 

40 

1  24  16 

1  23  44 

1  18  09 

1  15  04 

1  16  16 

1  17 

39 

46 

1  24  15 

I  28  44 

1  17  12 

1  16  02 

1  16  f6 

1  17 

46 

60 

1  24  09 

1  23  89 

1  14  56 

1  17  00 

1  16  80 

1  17 

69 

66 

1  24  06 

1  23  87 

1  12  18 

1  17  25 

1  16  86 

1  18 

06 

Sd5 
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T£itM    DAT  OftSSRVATIOirS    AT    WASHIKOTON — '1841. 


■ 

MARCH  24  and  25,  1841. 

§ 

o 

m 

Eh 

m 

* 
1 

Dedmition  magnetometer. 

( 

4  A.  M. 

5  A.  M. 

6  A.  M. 

7  A.M.  ^ 

8  A.  M. 

9  A.M. 

o       1        n 

O    /     '/ 

o   /   // 

O         1           II 

o      1       n 

0         1          II 

0 

1  18  09 

1  18  08 

1  18  09 

1   18  08 

1   18  09 

1  18  08 

5 

1   18  08 

1  18  08 

1  18  08 

1  18  08 

1  18  08 

1  18  08 

10 

1  18  08 

1  18  08 

1  18  08 

1  18  08 

1  18  08 

1  18  10 

15 

I  18  08 

1  18  08 

1  18  08 

1  18  08 

1  18  08 

1  18  12 

20 

1  18  08 

1  18  08 

1  18  08 

1  18  08 

1  18  68 

1  18  18 

25 

1  18  08 

1  18  08 

1  18  08 

1  18  08 

1  18  08 

1  18  21 

30 

1  18  08 

1  18  08 

1  18  08 

1  18  08 

1  18  08 

1  18  22 

35 

1  18  08 

1  18  08 

1  18  08 

I  16  06 

1  18  08 

1  18  26 

iO 

1  18  08 

1  18  08 

1  18  08 

1  18  08 

1  18  08 

1  18  26 

45 

1  18  08 

1  18  08 

1  18  08 

1  18  08 

1  18  08 

1  18  26 

50 

1  18  08 

1  18  08 

1  18  08 

1  18  08 

1  18  08 

1  18  29 

65 

1  18  08 

1  18  08 

1  18  08 

1  18  08 

I  18  08 

1  18  29 

0 

10  A.  M. 

11  A.  M. 

Noon. 

1P.M. 

2  P.M. 

8  P.  M. 

1  18  24 

1  18  08 

1  18  09 

1  17  00 

1  16  Oft 
1  16  1> 

1  16  10 

5 

1  18  19 

1  18  08 

1  18  08 

1  16  02 

1  16  29 

10 

1  18  16 

1  18  08 

1  18  J3 

I  16  17 

1  10  41 

1  16  40 

15 

1  18  12 

1  18  08 

1  18  16 

1  16  46 

1  16  37 

1  16  49 

20 

1  18  12 

1  18  08 

1  18  16 

1  16  46 

1  16  2Q 

1  16  52 

25 

1  18  12 

1  18  08 

1  18  21 

1  16  53 

I  16  15 

1  16  50 

30 

1  18  09 

1  18  08 

1  18  21 

1   16  53 

1  16  06 

1  17  05 

35 

1  18  08 

1  18  08 

1  18  19 

1  16  17 

1  16  04 

1  17  06 

40 

1  18  08 

1  18  08 

1  18  19 

1   16  26 

1  16  04 

1  17  06 

45 

1  18  08 

1  18  08 

1  17  42 

1  16  23 

1  16  04 

1  17  06 

50 

1  18  08 

I  18  08 

1  17  26 

1   16  31 

1  15  51 

1  17  06 

55 

1  18  08 

1   18  08 

1  17  10 

1  16  39 

1 

1  16  08 

1  17  06 

• 

4  P.M. 

5  P.  M. 

6  P.  M. 

9 

7  P.M. 

8  P.  M. 

9  P.M. 

0 

1  17  08 

1  19  56 

1  23  15 

1  26  27 

1  27  -05 

1  24  68 

5 

1  17  12 

1  20  29 

1  24  07 

1  26  27 

1  27  05 

1  24  60 

10 

I  17  18 

1  20  45 

1  24  29 

1  26  31 

1  27  08 

1  24  46 

15 

1  17  24 

1  20  54 

I  24  40 

1  26  39 

1  26  56 

1  24  86 

30 

1  17  49 

1  21  00 

1  24  52 

1  26  39 

1  26  49 

1  24  10 

25 

1  18  oe 

1  21  00 

1  25  07 

1  26  44 

1  26  41 

1  24  06 

30 

1  18  19 

1  21  00 

1  25  24 

1  26  50 

1  26  20 

1  24  08 

35 

1  18  40 

1  21  20 

1  25  36 

1  26  50 

I  26  00 

1  24  08 

40 

1  18  52 

1  21  28 

I  25  52 

1  26  58 

1  25  49 

1  24  04 

45 

1  19  01 

1  21  41 

1  26  06 

1  27  00 

1  25  18 

1  24  04 

;  50 

1  19  08 

1  21  58 

1  26  15 

1  27  05 

1  25  10 

1  24  04 

;  65 

1  19  29 

1  22  24 

1  26  24 

1  27  05 

1  25  03 

1  24  04 

[  lu  3 


%e 


TXRM  .BAY   OfiSJBRVATIONS   AT    WASHINaTON — 1841,. 


APRIL  21  and  32,  1841. 

•o 
O 

• 

■ 

9 

Declination  magnetometer. 

• 

10  P. 

M. 

UP.  ] 

M[. 

Midnight. 

1A.M. 

2  A.M. 

3  A,.  M- 

o 

/ 

f/ 

o        f 

// 

o         /          // 

Off/ 

0       / 

// 

O          ' 

// 

0 

32 

40 

1     17 

64 

1     18    30 

1     19     11 

1     18 

21 

1      18 

08 

5 

23 

40 

1      16 

23 

1     19     16 

1     19     34 

1     18 

21 

1     18 

30 

10 

22 

40 

1     15 

43 

1     19     34 

1     .19    34 

1     18 

19 

1     18 

29 

15 

22 

40 

1      14 

37 

1     19    55 

1     19     34 

1     18 

15 

1     18 

38 

90 

22 

40 

I      15 

11 

I     19     65 

1     19    09 

1     18 

14 

1     18 

60 

36 

22 

62 

1     16 

17 

1     20     02 

1     19     34 

1     18 

09 

1     18 

64 

30 

22 

47 

1     16 

45 

1     20     03 

1     20     11 

I      18 

06 

35 

22 

49 

1     16 

45 

1     20     10 

1     20    44 

1     17 

60 

40 

22 

46 

1     17 

51 

1     30     10 

1     20     67 

1      17 

50 

45 

22 

49 

1     18 

10 

1     19     63 

1     20     38 

1     17 

46 

50 

22 

19 

1      18 

20 

1     19     26 

1     19     22 

1     17 

49 

1      19 

00 

66 

21 

24 

1     18 

20 

1     19     11 

1     J9     00 

1      18 

02 

1     20 

03 

0 
6 
10 
16 
30 
36 
30 
36 
40 
46 
60 
56 


0 

10 
16 
30 
36 
30 
36 
40 
46 
60 


4  A.  M.     6  A.  M. 


1  20  03 

1  19  09 

1  19  09 

1  19  00 

1  19  16 

1  19  24 

1  19  11 

1  18  58 

1  18  50 

1  18  39 

1  18  33 

i  18  36 


1  19  01 

1  19  20 

1  19  32 

1  19  49 

1  20  09 

1  20  18 

1  20  20 

1  20  22 

1  30  22 

1  30  23 

1  30  24 

1  20  39 


6  A.  M. 


1  20  31 

1  30  36 

1  30  36 

1  20  36 

1  20  36 

1  20  36 

1  20  36 

1  20  36 

1  30  36 

1  20  36 

1  20  36 

1  30  36 


7  A.  M. 


8  A.  M. 


1  20  36 

1  20  40 

1  20  43 

1  20  43 

1  20  29 

1  20  20 

1  20  14 

1  20  12 

1  20  09 

1  20  09 

I  20  09 

1  20  09 


1  20  09 

1  20  09 

1  30  09 

1  20  09 

1  20  09 

1  20  09 

1  20  09 

1  20  09 

1  30  28 

1  20  42 

1  20  66 

1  21  05 


9  A.  M. 


1  21 

1  21 

1  21 

1  31 

]  31 

1  21 


1 
1 


22 

22 


1  22 

1  22 

1  33 

1  22 


19 
30 
38 
50 
6& 
59 
06 
OS 
19 
19 
19 
36 


10  A.  M. 


1  32  86 

1  23  10 

1  21  39 

1  21  30 

1  20  36 

I  19  69 

1  19  18 

1  18  40 

1  18  10 

1  17  64 

1  17  36 

i  17  20 


11  A.  M. 


1  17  11 

1  17  11 

t  17  11 

1  17  06 

1  17  06 

1  17  06 

1  17  00 

1  16  57 

I  16  49 

1  16  43 

1  16  42 

1  16  43 


Noon. 


16  39 

16  39 

16  48 

16  56 

16  68 

17  02 
17  09 
17  09 
17  09 
17  09 
17  09 
17  09 


1  P.  M. 


1  U  09 

1  17  09 

1  17  09 

1  17  38 

1  17  41 

1  17  56 

1  18  20 

1  18  35 

1  18  50 

1  19  00 

1  18  48 

I  18  29 


2  P.  M. 


18  24 

18  33 

18  20 

18  24 

18  49 

19  09 
19  04 
19  14 
19  07 
18  54 
18  54 
18  54 


9  P.  M. 


18  64 

18  37 

18  27 

19  U 
19  14 
19  14 
19  14 
19  54 
19  54 
19  64 
19  51 
19  54 


^7 


t  IW  j 


TXIM  DAY  OBSBBTATIOMS  Al^  #A9lhM'eT0l( — 1M1\ 


• 

o 

• 

as 

APtaL81aiMl'S8»  1841. 

l)9c)!haAm  vDitffMUittkgtBt. 

% 

4  P.  M. 

5  P.M. 

6  P.M. 

7  P.M. 

8P:m. 

9  p;  yt. 

1       ■• 

o      /       // 

0         /          // 

Of// 

0       /       // 

o       r       ff 

o         /          // 

a 

1     40     14^ 

1     84.  5t^ 

1     87    04' 

1     87    81 

1     86    31^ 

\ti 

5 

1     30    84 

1     84    48" 

1    tr    04 

1     87    81 

1     85    311' 

10 

1    80    $4r 

1     84    48^ 

1     87     04 

1     Ih     14' 

1     85    38 

1  i€  fi%; 
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39 

I     36     13 

1     35    49 

1     36     88 

1     86    81 

30 

1     33 

42 

1     36    83 

1     85     66 

1     86     83 

1     86    81 

35 

1     83 

42 

1     85 

20 

1     86     33 

1     26     85 

1     86     34 

1     36     06 

40 

1     32 

59 

1     26 

34 

1     26    29 

1     86    34 

1     86     46 

1     86     06 

45 

1     23 

00 

1     25 

41 

1     26     83 

1     36     19 

1     86    45 

1     36    03 

50 

1     38 

15 

1     86 

41 

1     86     83 

1     26     16 

1     86    87 

1    86    03 

55 

1     33 

89 

1     35 

41 

1     86     32 

1     86     15 

1     36    37 

1     86    08 

A 

U(HJ6T  27  an 

i  28»  1841. 

f 

\ 

0 

10  P.  M. 

11  P.] 

M. 

Mulnight 

1  A.  M. 

• 

2  A.M. 

8  A.  M* 

I     88 

68 

1     25 

13 

1     88     59 

I     16     61 

1     80     86 

1     83     83 

5 

1     33 

88 

I     25 

06 

1     88    06 

1     10     61 

t     80    47 

1     88    49 

10 

1     38 

18 

1     84 

44 

4     88     51 

1     10     61 

1     81     86 

1     83    87 

15 

1     34 

88 

1     84 

81 

1     88    48 

I     07     02 

1     88     10 

1     83    87 

SO 

1     83 

66 

1     88 

69 

1     88    48 

I     08    81 

1     88    46 

1    88    46 

35 

1     84 

18 

1     23 

88 

1     88     00 

1     10    69 

1     88    41 

1     88    09 

30 

I     85 

01 

1     88 

01 

1     88     68 

1     13    88 

I     88    61 

1     88    68 

35 

I     85 

18 

1     82 

88 

I     83     37 

I     16     60 

I     83    48 

1     88    07 

40 

1     35 

68 

I     82 

88 

1     88    03 

I     16    38 

1     88    04 

1    83    00 

45 

1     35 

58 

1     22 

18 

1     88     83 

1     18     08 

1     83    49 

t     88    48 

60 

1     26 

01 

1     22 

18 

1     23     83 

1     10     88 

I     38     31 

1     83    48 

65 

I     35 

48 

1     22 

33 

1     83     33 

1     80     18 

1     88     18 

1     88    86 

P 

4  A.M. 

5  A.  M. 

6  A*  M. 

7  A.  M. 

6  A.  M» 

.0  A.M. 

1     33 

19 

1     88 

06 

1     84    04 

1     30    87 

1     81     03 

1    SO    00 

5 

I     81 

86 

1     38 

18 

1     34    60 

1     19     55 

1     80    48 

1     80    89 

H> 

1     31 

31 

1     88 

29 

1     36    33 

I     19     60 

1     80    48 

1     81     00 

1^ 

I     81 

08 

1     83 

48 

1     88     85 

1     19     21 

1     80    48 

1     31     00 

V> 

1     31 

81 

1     81 

47 

1     80     41 

1     18    28 

I     81     83 

1     80    86 

%& 

1     81 

08 

1     16 

44 

1     39    06 

1     17     30 

1     80    06 

1    80    11 

30 

1     81 

38 

I     16 

66 

1    38    00 

1     17     16 

1     80    06 

1     19    88 

35 

1     31 

46 

1     17 

31 

1    86    31 

1     17    56 

1     19     66 

1     19    86 

40 

1     83 

08 

1     19 

60 

1     84    58 

1     18     87 

1     19    88' 

1     16    48 

46 

1    88 

02 

1     82 

04 

1     34    07 

1     19    37 

1     19    40 

1     18    57 

50 

1     32 

34 

1    32 

68 

1     88    03 

1     81     08 

1     10    34 

1     19     88 

i:  172] 
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TBSM  DAT  OBSBRyATtORS  At  WASHHrOTOtf — 1841. 


AUGUST  87  and  88,  1841. 

• 

« 

1 

Dedituttion  magiMtoiiietsr. 

10  A.  tiL, 

11 

A.M. 

Noon. 

1  P.  M. 

.   2  P.  M. 

3  P.  M. 

0   r       ft 

o 

t       n 

0          t          tf 

o       t       ff 

0   /   ff 

o       f        rf 

0 

1  19  51 

29  48 

I  31  83 

1   18  18 

1  14  39 

1  16  8) 

6 

1  30  29 

80  06 

1  30  08 

1   13  13 

1  13  49 

1  16  45 

10 

I  20  49 

80  17 

1   18  55 

1  13  36 

1  13  58 

1  16  48 

16 

1  20  48 

80  17 

1  16  44 

1   13  36 

1  13  13 

I  17  20 

80 

1  21  00 

80  80 

1  15  35 

1  13  36 

1  13  13 

1  17  80 

25 

1  21  28 

80  24 

1   16  45 

I  13  83 

I  12  52 

1  17  38 

80 

1  22  82 

29  16 

1  ?6  45 

1   13  56 

1  14  06 

1  18  4d 

85 

1  23  01 

28  58 

1  14  59 

1   13  31 

I  14  51 

1   18  55 

40 

1  28  41 

27  58 

1  14  15 

1  18  03 

1  15  24 

1  20  06 

45 

1  25  15 

26  00 

1  14  15 

1  14  39 

1  15  24 

1  20  06 

50 

1  26  40 

24  25 

1  14  33 

I  14  39 

1  14  42 

I  20  06 

55 

1  28  22 

28  08 

1  14  07 

1  14  16 

1  15  48 

1  20  06 

0 

4  P.  M. 

1 

5  P.M. 

6  P.  M. 

7  P.M. 

8  P.  M. 

9  P.  M. 

1  20  06 

28  26 

1  36  55 

1  80  88 

1  27  14 

1  87  38 

5 

1  20  48 

83  65 

1  37  03 

1  80  38 

1  27  14 

I  86  42 

to 

1  21  24 

24  07 

1  27  01 

1  89  58 

I  27  14 

1  86  11 

16 

1  21  58 

84  33 

1  86  40 

1  39  35 

1  27  14 

1  85  47 

80 

1  28  34 

24  53 

1  36  55 

1  38  54 

1  27  46 

1  85  87 

85 

1  23  27 

25  13 

I  87  01 

1  88  47 

1  27  58 

1  35  83 

30 

I  23  87 

85  17 

1  87  88 

1  28  35 

1  28  23 

1  86  88 

35 

1  88  87 

85  86 

1  87  51 

1  38  88 

1  28  08 

1  85  35 

40 

1  88  11 

85  86 

1  38  33 

1  89  16 

1  27  37 

1  85  66 

45 

1  38  05 

85  56 

1  89  09 

1  39  08 

1  27  18 

1  85  51 

50 

1  88  66 

86  05 

1  89  31 

1  39  00 

1  37  28 

1  85  33 

55 

1  88  17 

ft  • 

86  37 

1  39  38 

1  37  48 

1  27  28 

1  85  03 

SEF 

TfiMBER  88 

and  33,  1841. 

1 

0 

10  P.  M. 

11  P.  M. 

Midnight. 

1  A.  M. 

2  A.  M. 

3  A.  M. 

1  81  08 

34  03 

1  24  03 

1  83  40 

1  28  10 

1  88  56 

5 

1  81  11 

84  05 

1  34  03 

1  83  40 

1  23  27 

1  88  56 

10 

1  31  89 

84  05 

1  34  04 

1  33  35 

1  88  10 

1  88  56 

15 

1  81  51 

24  05 

1  34  03 

1  23  38 

1  28  10 

1  88  56 

20 

1  81  58 

24  06 

1  24  03 

1  33  28 

1  28  10 

^  83  30 

25 

1  88  84 

24  05 

1  23  41 

1  88  08 

1  28  10 

1  83  08 

80 

1  88  16 

24  18 

1  23  29 

1  33  11 

1  28  08 

1  88  08 

35 

1  84  10 

24  13 

1  33  29 

1  83  16 

1  22  58 

1  88  08 

40 

1  88  28 

24  18 

1  28  29 

1  83  87 

I  28  10 

1  83  08 

45 

1  U  10 

84  18 

1  28  29 

1  83  84 

1  83  10 

1  83  08 

50 

1  84  10 

84  18 

1  33  40 

1  88  10 

1  23  08 

1  88  08 

55 

1  84  16 

34  18 

1  38  40 

1  83  10 

1  88  08 

1  83  08 

im 
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TEBM   DAY  OBSEBVATIONS   AT   WASHtNOTDN-^1841. 


• 

SEFrEMBER  22  and  28,  1841. 

/ 

- 

■i 

9k 

m 

• 

Deeltiiation  magnetometer. 

• 

4  A.  M. 

5  A.  M. 

6  A.  M. 

7  A.  M. 

8  A.  M. 

9  A.M. 

O         f          ff 

Q         f          ff 

O         f          ff 

o    /    /' 

0         t          ff 

O          '          ff 

0 

1  23  02 

1  22  26 

I  21  12 

1  21  25 

1  20  51 

1  21  05 

5 

I  22  44 

1  21  47 

1  21  12 

1  21  07 

1  21  04 

1  21  05 

10 

1  22  48 

1  21  47 

1  21   12 

1  20  48 

1  21  04 

1  21  14 

15 

1  22  48 

1  21  47 

1  21  82 

1  20  58 

1  20  56 

1  21  17 

20 

1  22  48 

1  21  58 

1  21  42 

1  ^0  58 

1  20  56 

1  21  64 

25 

1  22  48 

1  22  07 

1  21  42 

1  20  86 

1  20  49 

1  22  07 

80 

1  22  54 

1  22  05 

1  21  38 

1  20  50 

1  20  49 

1  22  07 

35 

1  22  54 

1  21  57 

1  21  01 

1  20  82 

1  20  49 

1  22  07 

40 

1  22  54 

1  21  50 

1  21  01 

1  20  32 

1  20  49 

1  22  44 

45 

1  22  32 

1  21  48 

1  21  20 

1  20  54 

1  20  49 

1  22  30 

50 

t  22  19 

1  21  48 

1  22  10 

I  21  02 

1  20  54 

1  22  11 

55 

1  22  26 

1  21  11 

1  22  10 

1  20  51 

1  21  06 

1  22  11 

0 

10  A.  M. 

il  A.  M. 

Noon. 

IP.  M. 

2  P.M. 

3  P.M. 

1  22  11 

1  22  18 

1  20  58 

1  21  00 

•  * 

1  19  25 

1  19  12 

5 

1  22  11 

1  22  13 

1  20  50 

1  19  49 

1  19  38 

1  19  12 

10 

1  22  11 

I  22  18 

1  20  50 

1  19  49 

1  19  88 

1  20  07 

15 

1  22  11 

1  22  18 

1  20  48 

1  19  38 

1  19  38 

1  19  20 

20 

1  21  44 

1  21  53 

1  20  48 

I  18  58 

1  19  88 

1  19  14 

25 

1  21  10 

1  21  56 

1  20  85 

1  19  82 

1  19  38 

1  19  05 

30 

1  20  56 

1  21  56 

1  21  00 

1  19  44 

1  19  19 

1  19  12 

35 

1  20  56 

1  21  56 

1  19  51 

1  19  51 

1  19  T9 

1  19  33 

40 

1  21  84 

1  21  66 

1  19  51 

1  19  34 

1  19  19 

1  19  82 

45 

1  21  84 

1  21  66 

1  19  34 

I  19  84 

1  20  04 

1  19  52 

50 

1  21  34 

1  21  37 

1  21  00 

1  19  34 

1  18  46 

1  20  38 

55 

1  21  34 

1  21  18 

1  21  00 

1  19  42 

1  18  46 

1  21  13 

0 

1 

4  P.M. 

5  P.M. 

6  P.  M. 

7  P.M. 

8  P.M. 

9  P.M. 

1  20  56 

1  21  50 

1  22  55 

1  24  86 

I  24  83 

1  24  27 

5 

1  21  09 

1  22  03 

1  22  55 

1  24  86 

1  24  83 

1  24  27 

10 

1  21  14 

1  22  03 

1  28  02 

1  24  41 

1  24  33 

1  24  27 

15 

1  21  24 

1  22  03 

1  28  07 

1  24  41 

1  24  83 

1  24  27 

SO 

1  21  24 

I  22  03 

1  23  07 

1  24  41 

I  24  27 

1  24  22 

25 

1  21  24 

1  22  03 

1  23  43 

1  24  41 

I  2i  27 

1  24  22 

80 

1  21  24 

1  22  20 

1  24  01 

1-  24  41 

1  24  27 

1  24  22 

85 

1  21  24 

1  22  20 

1  24  13 

1  24  41 

1  24  27 

1  24  22 

40 

1  21  34 

1  22  09 

1  24  18 

1  24  45 

1  24  27 

1  24  22 

45 

1  21  84 

I  22  41 

1  24  18 

1  24  38 

1  24  27 

1  24  27 

50 

1  21  47 

1  22  41 

1  24  36 

1  24  83 

1  24  27 

I  24  13 

55 

1  21  47 

1  22  50 

1  24  86 

1  34  33 

1  24  27 

1  24  16 

TV^ai  J>AX  OBSBRVATIOVa    AT   WABKIK^KTOH-— 1841. 


• 

OCTOBER  90  and  91,  1641. 

• 

Gutt 

DeoUnation  magikBtometor. 

•1 

m 
• 

/ 

10  P.  M. 

11  P.  M. 

Midnight. 

1  A.  M. 

9  A.M. 

3  A.M. 

o      /       // 

0        /        /' 

o        /         // 

0         f         ff 

0      t       tt 

• 

0       f       rt 

Q; 

1     95    40 

1     95     10 

1     95     01 

1     24    05 

1     07    57 

0} 

1     96    40 

1     94     08 

1     95     21 

1     24    03 

1     19    96 

xa 

1     96    09 

1     93     55 

1     95     21 

1     23    44 

1     15    80 

15 

1     96    08 

1     23    39 

1     95     28 

1     93    44 

1     18    07 

90 

1     96     19 

1     96    08 

1     93     01 

1     94    55 

1     99    02 

1     90    01 

S6 

1     96     18 

1     96     19 

r   92    36 

1     95     04 

1     91     04 

1     20    61 

80 

1     95    06 

1     96     15 

L    99     U 

1     94     30 

1     18     50* 

1     21     41 

80 

1     95    51 

I     96     15 

1     92     87 

1     94    24 

1     18     47 

1     21     65 

40 

1     95    58 

1     86     21 

1     93     17 

1     24    08 

I.    07     30 

1     21     09 

40. 

1     S5    81 

1     96     86 

1     93    89 

1     23    48 

1     09    45 

1     19    87 

50 

1     95    90 

1     36    38 

1     94     18 

1     24    03 

1     09    46 

1     18    64 

56 

1     95    31 

1     96     19 

1     95    01 

Vibrating 

1     04     2L 

1     18    02 

0 

4  A.M. 

5  A*  M. 

6  A.M. 

7  A.  M. 

8A.  M. 

9  A«  Ml. 

1     18     01 

1     90    01 

1     16    57 

1     18    61 

1     17     51 

1     10     01 

5^ 

1     18     89 

1     19     85 

1     13     21 

1     18    21 

1     19    08 

10 

1     18    89 

1     18    47 

1     18    37 

1     10     16 

1     19    97 

ir 

1     18     18 

1     18    47 

1     17     16 

1     14    58 

1     20     36 

1     19    51 

90 

1     18     10 

1     18    47 

1     17     16 

1     17     00 

1     20    46 

1     19     24 

a5 

1     19    61 

1     18    91 

1     15     19 

1     19     06 

1     21     05 

1     19     19 

80 

1     90    58 

1     17     31 

1     18     OOf 

1     20     25 

1     21     55 

1     18     37 

80 

1   91   9r 

1     17    58 

1     11     41 

1     20    46 

1     21     40 

1     19     U8 

40 

1     91     Oi 

1     17     58 

1     09     01 

1     90    46 

1     21     40 

1     91     30 

45 

1     91     04. 

1     17     58 

1     06     06 

1     17    46 

1     20     51 

1     93     28 

50 

1     90    54 

I     18     08 

i     08    90 

1     16     57 

1     19     04 

1     24     49 

5& 

1     19     50 

1     17    51 

1     19    31 

1     16    57 

1     19     04 

1    25     18 

0 

10  A.  M. 

11  A.  M. 

Noon. 

1P.M. 

9  P.M. 

8  P.M. 

1     97    46 

1     95     18 

1     98     17 

VibraUng 

1     98    95 

1     25     80 

5 

Vibrating 

1     94    81 

1     94     18 

]     21     16 

1     29     00 

I    25    48 

10 

Do 

1     99    41 

1     93    98 

1     92    56 

1     29     11 

1     24     53 

15 

Do 

1     99    41 

1     98     00 

1     24     10 

1     29     11 

1     25     13 

90 

Do 

1     92     51 

I     93    00 

1     25     24 

1     29     17 

1     95     97 

95 

1     97    09 

1     93     51 

I     98     26 

1     26    23 

1     29    46 

1     25     9H 

80 

1     97    09 

1     92    51 

1  -92     30 

1     26    23 

1     28    47 

1     26    01 

89 

1     96    89 

1     98     10 

1     91     53 

1     27    46 

1     27    89 

1     26    86 

40 

1     96    09 

1     99    88 

I     90    44 

1     38     12 

1     27    39 

1    96    49 

45 

Vibivting. 

1     99     88 

1     90     10 

1     27    43 

1     26    49 

1    27    51 

50 

Do 

1     99     88 

Vibrating. 

1     97    4a 

1     26    25 

1    98     07 

56 

1     95    48 

1     98    90 

Do 

1     27     31 

1     26     01 

1     97     99 

*  An 

aniora  vinble. 

f  Appearance 

of  aneuiora. 
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TERM  DA7  OBSEBVATIONS   AT  WASHINGTOM— 1841. 


OCTOBER  80  and  81,  1841. 

« 

Declination  magnetometer. 

4  P.  M. 

5  P.M. 

6  P.M. 

7  P.M. 

8  P.M. 

9  P.M. 

o   /   // 

0   /   // 

O    /    ff  ^ 

0    /    '/ 

e   / 

tf 

o   /   // 

0 

1  87  It 

1  81  09 

I     86  80 

1  86  54 

1  85 

87 

1  85  27 

5 

1  87  81 

1  84  37 

1  86  85 

1  86  05 

1  85 

80 

1  25  87 

10 

1  S6  51 

1  84  84 

1  86  87 

1  85  58 

1  85 

08 

1  85  27 

15 

1  86  51 

1  84  51 

1  86  87 

1  85  51 

1  85 

08 

1  25  11 

20 

1  86  01 

1  84  57 

1  86  37 

I  85  88 

1  85 

08 

1  25  18 

25 

1  84  83 

1  85  88 

1  86  08 

1  85  02 

1  84 

54 

1  85  18 

80 

1'  84  18 

1  85  51 

I  86  43 

1  85  15 

1  85 

08 

1  84  51 

85 

1  84  84 

1  85  59 

1  85  48 

1  85  08 

1  85 

07 

1  84  56 

40 

1  83  37 

1  85  48 

1  85  19 

1  85 

13 

1  81  52 

45 

1  83  81 

1  86  56 

1  85  88 

1  85 

03 

1  84  47 

50 

1  83  88 

1  86  55 

I  85  19 

1  84 

57 

1  24  47 

55 

1  84  81 

• 

I  86  88 

1  85  87 

1  85 

18 

1  25  00 

N( 

)VEMB£R  86 

and  27,  1841. 

• 

1 

0 

10  P.  M. 

UP,  M. 

Midnight. 

1  A.  M. 

8  A.M. 

8  A.M. 

■ 

1  88  11 

1  88  11 

1  88  11 

1  tl     16 

1  81 

16 

1  20  46 

6 

1  88  11 

1  88  11 

1  88  11 

1  81  16 

1  81 

16 

1  21  11 

10 

1  88  a 

1  88  11 

1  88  11 

1  81  J6 

1  81 

86 

1  21  46 

15 

1  88  11 

1  88  11 

1  88  11 

1  81  16 

1  81 

86 

1  21  40 

SO 

1  88  11 

1  88  11 

1  88  11 

1  81  16 

1  81 

11 

1  22  21 

2t 

1  S3  11 

1  88  11 

1  88  11 

1  81  16 

1  21 

01 

1  22  41 

90 

1  88  U 

1  88  U 

1  88  11 

1  81  16 

1  20 

51 

1  22  41 

85 

1  88  11 

1  88  11 

1  82  11 

I  81  16 

1  20 

14 

1  22  41 

40 

1  88  11 

1  88  11 

1  28  U 

1  81  16 

1  19 

58 

1  28  41 

45 

1  88  11 

1  88  11 

1  89  11 

1  81  16 

1  19 

58 

1  22  31 

50 

1  88  11 

1  :S8  11 

1  88  U 

1  81  16 

1  20 

86 

1  tl    81 

55 

1  88  U 

1  88  11 

1  89  11 

1  81  16 

1  80 

86 

1  28  31 

0 

4  A.M. 

5  A.M. 

6  A.M. 

7  A.M. 

8  A*  M. 

9A,  M. 

1  88  81 

1  81  68 

1  82  80 

1  21  49 

1  22 

86 

1  22  1:5 

6 

1  88  81 

1  21  59 

1  88  96 

1  28  11 

1  22 

07 

1  22  15 

10 

1  88  81 

1  88  10 

1  88  11 

1  88  88 

1  22 

07 

1  22  15 

15 

1  88  16 

1  88  10 

I  88  11 

1  82  28 

1  22 

07 

1  22  15 

to 

1  88  16 

1  88  88 

1  81  51 

1  22  88 

1  28 

07 

1  24  Ik 

SS 

1  88  08 

1  88  88 

1  81  61 

1  22  86 

1  88 

07 

X    22  15 

80 

1  81  58 

1-98  88 

1  81  41 

1  28  86 

1  88 

07 

f  1  28  15 

86 

1  81  58 

1  88  31 

1  81  41 

1  22  86 

1  88 

07 

1  28  15 

40 

1  81  58 

1  28  81 

1  21  81 

1  22  86 

1  88 

07 

1  28  15 

46 

1  81  59 

1  28  81 

1  21  81 

1  22  26 

1  88 

15 

1  22  15 

60 

1  81  59 

1  U    41 

1  81  81 

1  22  26 

1  88 

15 

1  28  15 

66 

1  Jtl  59 

1 

1  88  41 

1  21  81 

1  *28  86 

1  88 

15 

1  22  15 

34 
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TERM   DAT   OBSBBVATIONS   AT    WASHINGTON — 1841. 


o 
CD 

• 
• 

NOVEMBER  36  and  27,  1841 . 

a 

Declination  magnetometer. 

10  A.  M. 

11  A.M. 

Noon. 

IP.  M. 

3  P.  M. 

3  P.  M. 

O         1           If 

O        /          If 

O    /    // 

o       r        II 

O         1           fl 

Q         f          If 

0 

i     23  14 

1  21  61 

1  21  46 

1  21  51 

1  30  46 

1  30  31 

6 

1  22  14 

I  21  61 

1  31  45 

1  31  51 

1  30  46 

1  30  31 

10 

1  22  14 

1  21  49 

1  31  40 

1  31  31 

1  30  46 

1  30  13 

16 

I  22  14 

1  21  49 

i  1  31  40 

1  31  31 

1  30  46 

1  30  10 

20 

1  21  51 

1  21  43 

1  21  40 

1  31  14 

1  30  31 

1  30  10 

36 

1  21  51 

1  21  45 

1  31  40 

1  31  14 

1  30  31 

1  30  10 

80 

1  21  51 

1  21  45 

1  31  31 

1  31  14 

1  30  81 

1  SO  17 

86 

1  21  61 

1  31  46 

1  31  31 

1  31  01 

1  30  31 

1  30  17 

40 

1  21  61 

1  21  46 

1  31  31 

1  30  54 

1  30  81 

1  30  17 

45 

1  21  51 

1  21  45 

1  31  81 

I  30  54 

I  20  31 

1  30  83 

60 

1  21  51 

1  21  45 

1  31  31 

1  30  39 

1  30  31 

1  20  33 

56 

1  21  61 

1  21  46 

1  31  31 

1  30  39 

1  30  31 

1  30  32 

0 

4  P.  M. 

5  P.  M. 

6  P.  M. 

7  P.  M. 

8  P.  M. 

9  P.M. 

I  20  47 

1  22  53 

1  34  47 

1  35  17 

1  36  07 

1  24  31 

5 

1  20  63 

1  23  10 

I  34  54 

1  35  17 

1  35  03 

1  34  10 

10 

1  31  00 

1  23  27 

I  34  47 

1  35  33 

1  34  68 

1  34  03 

16 

1  21  06 

1  23  29 

1  36  04 

1  35  31 

.  1  34  53 

1  3d  60 

20 

1  21  11 

1  28  45 

I  36  04 

1  35  31 

1  34  -44 

1  23  60 

35 

1  21  28 

1  23  52 

1  36  04 

1  35  31 

1  34  36 

1  33  55 

30 

1  21  41 

1  23  52 

1  35  15 

1  35  31 

1  34  36 

1  38  40 

36 

1  21  64 

1  34  18 

1  35  15 

1  35  10 

1  34  35 

1  33  28 

40 

1  22  12 

1  34  41 

1  35  15 

1  34  58 

1  34  35 

1  38  17 

45 

1  22  21 

1  34  41 

1  35  15 

1  34  58 

1  34  35 

1  33  S3 

50 

1  22  35 

1  34  41 

1  35  15 

1  34  58 

1  34  38 

I  33  14 

55 

1  22  45 

1  34  47 

1  35  15 

1  35  18 

1  34  31 

1  SS  56 

" 

DE 

CEMBER  33 

and  28,  1841. 

0 

10  P.  M. 

UP.  M. 

Miabight 

1  A.  M. 

«  A.  M. 

dA.  M. 

1  33  36 

.  1  21  41 

1  S3  14 

1  SO  66 

6 

1  33  09 

1  33  11 

1  31  46 

1  SO  56 

10 

1  31  46 

1  S3  34 

1  31  41 

1  80  66 

15 

1  31  38 

1  33  49 

1  31  41 

1  80  66 

30 

1  31  38 

1  33  49 

1  31  41 

1  30  51 

35 

1  31  38 

1  83  87 

i  31  41 

1  30  61 

80 

1 

1  81  19 

I  33  81 

1  31  41 

1  80  61 

86 

1  31  87 

1  33  47 

1  31  41 

1  30  51 

40 

1  31  38 

1  23  10 

1  31  41 

1  30  51 

46 

1  31  19 

1  S3  61 

1  31  41 

1  SO  61 

60 

1  31  19 

1  32  83 

1  31  41 

1  80  51 

66 

r  31  19 

1  33  88 

1  31  01 

1  30  51 
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9 

TfiRM   DAT  OBSJSHVATXONS    Ai;^  WASHINOTOIT — 1841. 


Eh 


0 
5 
10 
15 
30 
35 
30 
d5 
40 
45 
60 
56 


0 
5 
10 
15 
30 
35 
30 
35 
40 
45 
50 
65 


DKCEMBSR  33  ^  33,  1841. 


\ 


IXtelinitiaii  magnfironwiter. 


4  A,»  M* 


O  I  99 

1  30  51 

1  30  51 

1  30  51 

i  30  61 

1  30  51 

1  30  51 

1  SO  61 

1  30  61 

1  30  61 

1  20  61 

1  30  «51 

i  30  51 


6  A*  M> 


0  t  ff 

1  30  51 
1  20  51 
1  30  61 
1  30  61 
1  20  61 
1  30  61 
1  120  61 
1  31  06 
1  21  00 
1  31  06 
1  31  06 
1  21  06 


6  A>  M. 


7  A.  M. 


1 
1 
1 
1 
i 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 


21  06 

21  06 

21  06 

21  06 

21  06 

21  06 

20  36 

20  06 

20  06 

20  16 

20  46 

21  16 


/» 


1 
1 
1 
1 
1 


10  A.  M. 


U  A.  M. 


1  20  II  I 

1  30  11  ; 

1  20  U 

1  20  U  j 

1  20  11  • 

1  20  11 

1  30  U 

1  21  31 

i  21  31 

1  21  31 

1  21  31 

1  21  31 


1  21  31 

1  20  86 

1  20  36 

1  20  36 

1  30  36 

1  30  86 

1  23  01 

I  23  01 

1  23  01 

1  21  31 

1  21  81 

I  21  31 


0 
5 
10 
15 
30 
35 
80 
85 
40 
45 
50 
55 


4P,  M. 


1  32 

1  22 

]  22 

1  22 

1  23 

1  23 

1  23 

1  23 


I 
1 
1 
1 


22 
23 
22 
22 


U 
09 
07 
06 
16 
83 
34 
34 
34 
34 
34 
24 


6  P.  M. 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 


33  34 

22  34 

22  41 

23  59 
33  41 
33  49 
23  59 
23  59 

23  59 

24  10 
24  39 
24  29 


Noon. 

1  21 
1  31 

31 

81 

SO  46 

30  16 

31  06 

32  06 

33  00 
1  23  36 
1  24  06 
1  34  56 
1  36  06 
1  25  86 
1  36  86 
1  37  00 


o  A*  M< 


0  t  ft 

1  37  06 
1  37  36 
1  36  36 
1  35  36 
1  34  36 
I  ^  31 
1  33  31 
1  33  31 
1  23  31 
1  31  51 
1  31  51 
1  31  51 


9  A.  M. 


0  /  // 

1  31  61 
1  31  61 
1  31  61 
1  31  61 
1  31  51 
1  31  61 
1  31  51 
1  30  11 
1  30  11 
1  30  11 
1  30  11 
1  30  11 


1  31  31 

1  31  81 

1  21  31 

1  21  31 

1  21  31 

1  81  31 

J  21  81 

1  21  31 

1  21  31 

1  21  81 


6  P.  M. 


1  24  39 

1  24  39 

1  24  89 

1  24  89 

1  34  43 

1  34  43 

1  34  51 

1  34  51 

1  35  01 

1  25  29 

1  25  39 

1  25  39 


1  P.  M. 


I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 


21 
21 
21 


81 
31 
11 


21.  11 
21  11 


21 
31 
31 
31 
21 
21 
31 


11 
11 
U 
11 
11 
11 
11 


7  P.  M. 


1  35  40 

1  35  49 

1  36  00 

1  36  03 

1  26  09 

1  26  09 

1  26  09 

1  26  09 

1  26  09 

1  26  09 

1  25  59 

1  25  59 


2  P.  M. 


1  31  11 

1  SO  51 

1  20  51 

1  30  49 

1  30  48 

1  20  44 

1  30  44 

1  30  41 

1  30  41 

1  30  41 

1  31  00 

1  31  17 


3  P.  M. 


1  31  31 

1  31  13 

1  20  57 

1  31  09 

1  31  11 

1  31  30 

1  SI  51 

1  21  51 

1  31  61 

1  31  61 

1  33  03 

1  33  11 


8  P.  M. 


1  25  41 

1  25  86 

1  35  86 

1  25  36 

1  35  36 

1  25  31 

1  25  16 

1  35  16 

1  35  16 

1  24  56 

1  34  66 

I  34  56 


9  P.M. 

1  34 

66 

1  34 

66 

1  34 

66 

1  24 

43 

1  24 

48 

1  24 

48 

1  34 

89 

1  34 

36 

1  34 

86 

1  34 

10 

I  34 

10 

1  34 

18 
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YBBM  SAT  OBMaVATIOVS  AT  WASBni«TOir— 1648. 


FEBBUABY  26  and  26,  1842L 

*1 

• 

/ 

Bariiitttiop  magnetometer^ 

10  P.  M. 

U  P.  M. 

Midni^t 

lA.  M. 

8  A.M. 

3  A.M. 

9        f         ti 

e   /   // 

o   /   // 

O    /     '/ 

0       1        ft 

o    /    /' 

0 

1  87  88 

1  28  07 

1  26  68 

1  25  04 

6 

1  27  02 

1  27  02 

1  27  18 

1  85  06 

10 

1  27  02 

1  26  87 

1  26  33 

1  25  26 

16 

I  27  28 

1  26  20 

1  26  62 

1  25  60 

80 

1  86  58 

1  27  23 

1  26  22 

1  26  52 

1  26  82 

25 

1  87  18 

1  27  86 

1  86  80 

1  86  42 

1  26  12 

80 

1  87  48 

1  27  43 

1  86  86 

1  26  28 

1  26  66 

85 

1  87  48 

1  S3  16 

1  26  48 

1  85  42 

1  86  68 

40 

1  87  48 

1  88  16 

1  26  88 

I  25  42 

1  27  17 

45 

1  87  48 

1  27  67 

1  86  88 

1  25  42 

I  27  81 

50 

1  87  46 

I  27  67 

1  26  39 

1  25  44. 

I  86  63 

56 

1  87  84 

1  28  00 

I  26  88 

1  25  47 

1  27  04 

0 

4  A.M. 

6  A.  M. 

6  A.M. 

• 

7  A.M. 

8  A.  M. 

0A.M. 

1  86  85 

1  27  42 

1  87  48 

1  87  04 

1  88  06 

1  26  07 

5 

1  87  20 

1  27  86 

I  27  S4 

1  27  11 

1  27  12 

1  26  84 

10 

1  87  10 

1  28  08 

1  27  04 

I  26  44 

1  27  12 

1  26  30 

15 

1  25  48 

1  27  48 

1  26  38 

1  26  66 

1  27  02 

1  25  84 

20 

1  86  87 

1  27  89 

1  27  56 

1  26  54 

1  27  02 

1  25  07 

85 

1  27  00 

1  28  12 

1  26  87 

1  27  08 

1  26  27 

1  85  61 

80 

1  26  82 

1  28  07 

1  86  18 

1  27  07 

1  26  25 

1  25  00 

85 

1  26  42 

1  27  55 

1  26  29- 

1  27  07 

1  26  25 

1  25  81 

40 

1  27  14 

1  27  50 

1  26  08 

1  29  00 

1  26  42 

I  35  88 

45 

1  27  17 

1'  25  56 

]  26  08 

1  30  02 

1  26  41 

1  26  66 

50 

1  87  01 

1  25  26 

1  26  25 

1  29  89 

1  26  68 

1  26  46 

6^ 

1  26  *  55 

1  27  12 

t  26  40 

1  88  52 

1  26  87 

1  26  67 

0 

10  A.M. 

11  A.  M. 

Noon. 

1  P.  M. 

8  P.M. 

8  P.  M. 

1  26  11 

1  27  00 

1  26  10 

1  24  47 

I  22  26 

1  88  46 

6 

1  26  28 

1  26  44 

1  25  62 

1  25  07 

1  21  87 

1  22  87 

10 

1  87  26 

1  26  86 

1  25  89 

1  24  45 

1  21'  50 

1  28  18 

16 

1  27  26 

1  26  29 

1  25  81 

1  24  61 

I  21  60 

1  83  88 

80 

1  27  68 

1  26  27 

1  85  83 

1  24  50 

1  21  63 

1  22  68 

85 

1  86  06 

1  26  28 

1  25  12 

1  24  81 

1  21  42 

I  22  66 

80 

1  26  60 

1  26  04 

1  25  26 

1  24  29 

I  21  35 

1  22  45 

85 

1  28  00 

1  25  43 

)  25  49 

I  24  28 

I  21  45 

1  22  57 

40 
46 

60 
66 

1  27  49 
1  27  86 

1  27  18 
1  27  06 

1  86  02 
1  25  82 
1  26  84 

1  ^26  61 

1  25  28 
1  25  44 
1  25  01 
1  26  08 

1  24  22 
1  24  06 
1  22  02 
1  21  58 

1  21  44 
1  22  07 
1  22  21 

1  21  60 

1  23  11 
1  22  53 
1  23  14 
1  28  46 

999 


C  i^«3 


tSBX  l>AT  OB6MVATIOV8  AT  WASBOMITOir— 18^ 


FBBRUART  35  «d4  26,  1848. 

« 

• 

*o 
O 

• 
• 

• 

Deelinatioa  magnstometer. 

4  P.  M. 

6  P.M. 

6  P.  M. 

7  P.M. 

8  P.  M. 

9P.  M 

• 

O    /    V 

0         f          ff 

o   /   // 

o        f         ft 

O          f          tf 

0    ' 

tf 

0 

I  83  88 

1  25  30 

1  87  48 

1  28  14 

1  89  68 

1  27 

66 

5 

1  82  67 

1  35  66 

1  87  55 

1  28  14 

1  89  58 

I  37 

66 

10 

1  23  61 

1  35  66 

1  25  51 

1  28  14 

1  28  38 

1  27 

66 

16 

1  83  68 

1  24  48 

1  25  68 

1  28  47 

1  38  38 

1  87 

60 

80 

1  84  01 

1  25  08 

1  86  08 

1  28  35 

1  88  33 

1  27 

83 

1 

86 

1  24  44 

1  84  63 

1  86  08 

1  28  86 

1  88  82 

1  37 

38 

M 

1  85  08 

1  35  15 

1  26  17 

1  29  68 

1  28  17 

1  27 

88 

BA 

1  84  88 

1  35  40 

I  36  49 

i  89  58 

1  28  17 

1  27 

88 

40 

1  35  18 

1  86  31 

1  27  28 

1  29  68 

1  88  18 

1  87 

88 

46 

1  84  66 

1  36  48 

J  87  69 

1  29  68 

1  88  18 

1  87 

88 

60 

1  S5  08 

1  36  69 

1  27  69 

1  29  68 

1  88  18 

.1  37 

18 

1 

66 

1  86  88 

1  27  18 

1  88  14 

1  89  58 

1  87  57 

1  36 

67 

lU 

EAROH  83  and 

i  34,  1843. 

0 

10  P.  M. 

11  P.  M. 

Midnigfat 

1  A.  M. 

2  A.  M. 

3  A.  M.. 

1 
1  27  11 

1  25  43 

1  84  34 

1  05  44 

1  81  07 

1  24 

10 

6 

1  87  38 

1  26  29 

-  1  38  55 

1  07  08 

1  88  30 

I  84 

18 

10 

1  28  04 

1  26  13 

1  3i  84 

1  09  00 

1  88  66 

1  84 

16 

16 

1  87  80 

1  35  66 

1  84  04 

1  13  06 

1  88  56 

1  84 

81 

80 

1  28  04 

1  85  00 

1  83  06 

1  14  60 

1  28  58 

1  84 

37 

85 

1  27  37 

I  34  65 

1  83  16 

1  15  86 

1  83  04 

1  84 

17 

30 

1  86  46 

1  84  61 

1  80  86 

I  16  18 

1  33  09 

1  34 

01 

85 

I  36  46 

1  35  08 

I  20  15 

1  16  08 

1  33  48 

1  83 

54 

40 

I  86  08 

1  35  13 

I  19  84 

1  17  13 

1  33  48 

1  88 

48 

45 

1  86  40 

1  25  39 

1  16  53 

1  19  13 

1  83  45 

1  23 

37 

60 

1  85  55 

1  26  04 

I  13  00 

1  19  57 

1  83  50 

1  23 

43 

56 

1  85  50 

1  83  52 

1  09  02 

1  88  33 

1  84  13 

1  83 

16 

1  0 

4  A.M. 

5  A.M. 

6  A*  M. 

7  A.M. 

O  A*  BH» 

9  A.M. 

1  83  00 

1  80  80 

1  81  60 

1  21  60 

1  24  48 

1  33 

88 

6 

1  38  87 

1  19  04 

1  21  46 

1  81  88 

1  34  60 

1  83 

14 

i  10 

1  28  04 

1  18  00 

1  31  63 

1  81  88 

1  84  64 

1  88 

06 

15   1  S3  SQ 

1  17  37 

1  82  08 

1  21  40 

1  84  48 

1  81 

67 

SO   1  83  08 

1  17  63 

1  32  18 

1  81  58 

1  34  83 

1  81 

46 

<  t6  1  i  81  56 

1  19  11 

1  83  80 

1  88  13 

1  84  14 

1  81 

41 

^  i  80  i  1  28  06 

'   I  19  83 

1  23  86 

1  88  58 

1  84  06 

1  81 

86 

86  1  I  8a  18 

1  80  14 

1  I  82  46 

1  83  16 

I  83  47 

1  81 

88 

40 

1  81  67 

1  31  16 

i  1  32  80 

1  83  80 

1  83  37 

1  31 

18 

45 

1  21  88 

1  81  83 

1  22  18 

1  83  37 

1  83  13 

I  81 

10 

60 

1  31  80 

1  81  67 

'  1  82  10 

1  83  60 

1  32  53 

1  SI 

16 

66 

1  80  60 

1  31  48 

i  1  91  67 

1 

1  84  18 

1  83  87 

1  81 

80 

C  n2  3 
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TEEM  DAY  OB8£RVATION9  AT  WA'SHINOTO*— 1842* 


MARCH  23  and  24,  1848. 

1 

1 

« 
• 

Dedinatioa  magiMtoDwter. 

10  A.  M. 

11  A.  M. 

Noon. 

1P.M. 

8  P.  M. 

3  P.  M. 

Off/ 

o        f         ff 

0         f          ff 

o       f       ff 

O          f          ff 

o      f       ff 

0 

1  21  53 

1  84  52 

1  23  23 

I     18  26 

1  18  87 

1  19  48 

6 

1  22  07 

1  25  06 

1  23  03 

1  18  26 

1  18  29 

1  80  00 

10 

1  22  20 

1  24  52 

1  22  47 

1  18  26 

1  19  01 

1  20  04 

15 

1  22  43 

I  24  43 

1  21  55 

1  18  26 

1  19  01 

1  20  32 

20 

1  23  01 

1  24  35 

I  21  28 

1  18  26 

1  19  01 

1  20  30 

25 

'  1  23  n 

I  24  24 

1  20  55 

1  18  26 

1  19  07 

1  20  37 

80 

1  23  27 

1  24  18 

1  20  25 

1  18  26 

1  18  84 

1  20  86 

35 

1  23  47 

1  24  02 

1  20  03 

1  18  26 

1  19  16 

1  20  38 

40 

1  23  57 

1  24  01 

1  19  53 

1  19  19 

1  19  86 

1  21  00 

45 

I  84  07 

1  23  54 

1  19  55 

1  1^  18 

1  19  26 

1  81  17 

50 

1  24  07 

I  23  51 

'  1  18  28 

1  18  08 

1  19  44 

1  21  31 

55 

I  24  27 

1  28  48 

1  18  26 

1  18  08 

1  19  48 

1  81  34 

0 

4  P.M. 

5  P.  M. 

6  P.M. 

7  P.M. 

8  P.  M. 

9  P.  M. 

1  21  27 

1  24  44 

1  27  04 

1  28  16 

1  87  16 

i  83  33 

5 

1  22  11 

1  24  57 

1  26  53 

1  28  17 

1  27  17 

1  22  47 

10 

1  22  18 

1  25  36 

1  26  53 

I  28  02 

1  87  87 

1  22  83 

15 

1  22  18 

1  25  58 

1  27  04 

1  27  58 

1  27  25 

1  22  87 

20 

1  22  40 

1  26  17 

1  27  21 

1  28  02 

i  27  87 

1  22  27 

25 

1  22  53 

1  26  41 

1  27  49 

1  28  02 

1  27  56 

1  22  33 

80 

1  23  20 

1  26  56 

1  28  01 

1  28  02 

1  28  18 

1  22  30 

35 

1  24  02 

1  27  11 

1  27  59 

1  28  02 

1  28  18 

1  22  58 

40 

I  23  28 

1  27  02 

1  28  02 

1  28  00 

1  27  53 

1  23  57 

45 

1  23  47 

1  27  07 

1  28  04 

1  28  03 

1  26  07 

1  23  36 

50 

1  24  27 

1  26  58 

1  28  10 

1  27  47 

1  85  02  . 

1  84  80 

55 

1  24  45 

1  27  10 

1  28  16 

1  27  44 

1  21  08 

1  24  13 

APRIL  20  end  21,  1842. 

0 

10  P.  M. 

11  P.  M. 

Midnight. 

1  A.  M. 

2  A.M. 

3  A«  M* 

I  27  28 

1  27  10 

1  26  02 

1  25  06 

1  24  59 

1  85  80 

5 

1  27  28 

1  27  10 

1  25  34 

1  24  57 

1  24  88 

1  83  89 

10 

1  27  88 

1  27  10 

1  25  08 

1  24  44 

1  24  85 

1  20  35 

15 

1  27  38 

1  26  54 

1  25  16 

1  24  86 

1  24  49 

1  81  04 

20 

1  27  38 

1  26  54 

1  25  84 

1  21  55 

1  25  85 

1  81  06 

25 

1  27  88 

1  27  04 

1  25  34 

1  21  08 

1  25  48 

1  80  80 

30 

I  27  28 

1  27  11 

1  25  35 

1  20  24 

1  25  49 

1  30  08 

85 

1  27  28 

1  26  50 

1  25  22 

1  21  02 

1  25  49 

1  88  39 

40 

1  27  15 

1  26  50 

1  24  09 

1  21  41 

1  24  54 

n     84  58 

45 

1  27  15 

1  26  18 

1  24  57 

1  23  22 

1  24  89 

1  36  31 

50 

1  27  15 

1  26  28 

1  24  57 

1  23  85 

1  25  14 

1  89  88 

55 

1  27  10 

1  26  02 

1  24  40 

1  24  21 

1  25  04 

1  89  93 

^ 
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T£BM  DAY  OBSERVATIOVS  AT  WASHIN«TON^rl843, 


APHTL  90  and  21,  1842. 

• 

/ 

r 

] 

9ee]iii«tio&  magnetometer. 

4  A.M. 

6  A.  M. 

6  A.M. 

7  A.  M. 

0  A*  Al. 

9  A*  M. 

0         f          ft 

o 

/      // 

0       /       // 

Off/ 

Off/ 

Of// 

0 

I     27     63 

1 

20    29 

1     24    01 

I     26     18 

1     36    03 

1     24    66 

6 

I     26    42 

1 

21     06 

1     24    01 

1     25    82 

1     83     37 

1     24     28 

10 

1     23     16 

1 

21     12 

1     23     48 

1     26    82 

1     82     23 

1     24     00 

16 

1     16     60 

1 

21     18 

1     23     60 

1     26     26 

1     30    40 

1     23     03 

20 

1     11     14 

1 

21     89 

1     23     60 

1     26     68 

1     29     58 

1     22    36 

35 

1     09     11 

1 

22     07 

1     23    60 

1     26    28 

1     29     62 

1     22     18 

30 

1     09     14 

1 

23     18 

1     24    03 

1     26     10 

1     29     11 

1     21     30 

35 

1     11     47 

I 

24    01 

1     24    28 

1.   27     68 

1     27     88 

1     21     26 

40 

1     14    60 

1 

24    23 

1     24    28 

1     80     06 

1     27    08 

1     21     24 

46 

1     16     30 

1 

24     38 

1     24     44 

1     32    22 

1     27     08 

1     21     22 

60 

1     17     28 

I 

24    40 

1     24     63 

1     84     49 

1     26     27 

1     21     18 

66 

1     19     16 

1 

24     89 

1     26    00 

1     86     01 

1     26     88 

1     21     (6 

0 

10  A.  M. 

11 

A.  M« 

Noon. 

1P.M. 

2  P.  M. 

8  P.M. 

1     21     13 

1 

19    48 

1     27    22 

1     23    40 

1     23     26 

1     26     19 

6 

1     21     13 

1 

19    48 

1     27    03 

1     23     28 

1     23     21 

1     27     16 

10 

1     20    43 

1 

20     03 

I     26     29 

1     28    28 

1     23     18 

1     27    49 

16 

I     20    68 

I 

20    68 

1     25    40 

1     23     88 

1     93    22 

1     26     19 

20 

1     21     23 

1 

22    27 

t     26    46 

1     23    86 

1     23     26 

1     26     01 

26 

I     20     88 

1 

28     18 

I     26    64 

1     88     38 

1     23    40 

1     25    48 

30 

1     20    28 

1 

24     88 

I     26     17 

1     28    47 

1     23    84 

1     25     88 

36 

1     19     48 

1 

26     03 

I     26    01 

1     23     63 

1     23     89 

1     25    44 

40 

I     19    38 

1 

27     21 

1     26  -31 

1     28     10 

1     24    06 

1     86     08 

46 

1     19    33 

1 

27    26 

1     26     10 

1     23     34 

1     24     80 

1     27     01 

60 

1     19     28 

1 

27    46 

1     24    46 

1     22     09 

1     26     06 

1     27    28 

66 

1     19     28 

1 

28     06 

1     24     If 

1     22     23 

1     25     36 

1     27     16 

a 

4  P.M. 

6  P.  M. 

1 

6  P.  M. 

7  P.M. 

8  P.M. 

9  P.M. 

1     27    24 

27     66 

1     26    24 

1     29    40 

I     26     86 

1     25    45 

6 

1     27    09 

27     68 

1     26     37 

1     29     61 

1     25    46 

1     25     85 

10 

1     26    60 

28    08 

1     27     16 

l'    29    61 

1     26    26 

1     26     19 

16 

1     26    60 

28     01 

1     27    08 

1     29     66 

1     27    00 

1     26     16 

20 

1     27     10 

27     62 

1     27     16 

1     29    68 

1     27    08 

I     25    08 

26 

I     27     20 

27    40 

1     27     21 

1     29     86 

1     26     49 

1     26    08 

80 

1     27     20 

27    47 

1     27    29 

1     29     16 

1     26    42 

1     25    08 

36 

1     27     18 

27     28 

1     27     89 

1     28    68 

1     26    42 

1     26    08 

40 

1     26    87 

26     68 

1     28    09 

1     27    08 

I    S6    42 

1     26    08 

46 

1     26    88 

26     68 

1     28    44 

1     26     29 

1     26    29 

1     26     08 

60 

1     27     28 

26     60 

1     29     16 

1     26    66 

1     26     18 

1     26     16 

56 

1     27     61 

26    60 

1     29     26 

1     26     39 

1     26     68 

I     25     18 
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TERM  DAT  OBSSRVATIOKS  AT  WASHIITOTOM — 1842* 


MAY  27  and  28, 

1648. 

• 

/ 

Dedfaitttioa  msgiMloiMter. 

10  P.  M. 

11  P.  M. 

•  Midnight. 

1 

A.  M. 

8  A.  M. 

8  A.M. 

O          f          ff 

o    z'   // 

O          f          ff 

o 

/   /^ 

O          f          ff 

Off/ 

0 

I     87  U 

1  86  88 

1  86  18 

84  60 

1  85  46 

1  86  09 

6 

1  87  01 

1  86  8a 

1  86  16 

84  46 

1  85  46 

n  26  58 

10 

1  86  50 

1  86  88 

1  86  03 

84  48 

1  86  18 

1  26  66 

16 

1  86  48 

1  86  18 

1  85  63 

25  06 

1  26  10 

1  85  83 

20 

1  86  48 

1  86  10 

1  85  58 

85  08 

1  26  06 

1  84  54 

86 

1  86  58 

1  26  06 

1  85  59 

25  08 

1  26  08 

1  84  61 

80 

1  86  41 

1  86  08 

I  26  08 

25  83 

1  25  66 

1  84  66 

85 

1  86  51 

1  86  08 

1  85  47 

85  10 

1  25  66 

1  85  18 

40 

1  86  66 

1  86  15 

1  25  28 

25  81 

1  26  08 

1  85  81 

45 

1  86  56 

1  86  80 

1  25  05 

85  81 

1  26  00 

1  25  88 

50  J 

I  86  51 

1  26  80 

I  24  38 

85  81 

1  85  48 

1  25  43 

66 

1  86  88 

1  26  20 

1  24  50 

85  88 

1  25  15 

1  25  50 

0 

4  A.M. 

6  A.M. 

6  A.  M. 

7  A.M. 

6  A.  M. 

9  A.  M. 

1  85  63 

1  86  86 

I  26  41 

1 

89  85 

1  28  86 

1  26  49 

6 

1  85  58 

1  26  86 

1  26  48 

1 

29  28 

1  28  86 

1  86  48 

10 

1  85  31 

1  26  88 

1  86  46 

1 

28  46 

1  26  Of 

1  86  88 

IS 

1  86  18 

1  86  89 

1  86  68 

1 

27  56 

1  27  48 

1  86  40 

80 

1  86  81 

1  26  10 

1  26  60 

1 

27  28 

1  87  10 

1  86  40 

85 

1  86  88 

1  86  17 

1  86  48 

1 

26  58 

1  20  58 

1  86  40 

80 

1  86  86 

1  26  88 

1  87  84 

1 

26  48 

1  86  86 

1  86  88 

86 

1  86  16 

1  86  89 

1  28  18 

1 

27  16 

1  26  40 

1  27  01 

40 

1  86  18 

I  86  87 

I  28  88" 

1 

27  48 

1  26  45 

1  87  88 

46 

1  86  88 

1  86  60 

I  88  48 

I 

28  16 

1  27  06 

1  87  54 

50 

I  86  88 

1  26  81 

1  29  18 

1 

28  29 

I  27  01 

1  28  08 

56 

1  86  88 

1  26  88 

1  89  84 

1 

28  86 

1  86  66 

1  28  08 

0 

10  A.  M. 

11  A.  M. 

Noon. 

1  P.  M. 

f 

8  P.M. 

• 

8  P.M. 

1  88  08 

1  85  68 

I  88  08 

1 

21  18 

1  21  06 

1  88  66 

6 

1  87  40 

1  25  40 

1  83  14 

1 

20  64 

1  20  46 

1  23  08 

10 

1  87  88 

1  25  40 

I  28  89 

1 

21  i^ 

1  80  48 

1  28  10 

15 

1  87  15 

1  26  80 

1  28  03 

1 

21  27 

1  21  08 

1  83  88 

80 

1  87  00 

1  26  28 

I  88  88 

1 

81  27 

1  21  06 

1  83  85 

85 

1  86  54 

1  25  86 

1  28  80 

1 

21  44 

1  21  64 

1  28  46 

80 

I  86  88 

1  84  84 

1  88  10 

1 

2)  06 

1  21  41 

1  84  80 

85 

I  86  81 

1  24  80 

1  21  60 

1 

21  08 

1  21  66 

1  24  48 

40 

1  86  06 

1  24  06 

1  SI  46 

1 

21  43 

1  21  28 

1  25  08 

45 

I  86  00 

1  83  66 

I  81  87 

1 

21  85 

1  21  49 

1  85  80 

60 

1  86  06 

1  23  40 

1  21  11 

I 

81  18 

1  22  26 

1  85  48 

55 

1  86  00 

1  28  88 

1  81  16 

1 

30  69 

1  22  60 

1  25  61 

* 
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TSRX  DAT  OBSBBVATIONS  AT  WASHHtOTOK — 1848/ 


MAY  37  and  38,  1848. 

• 
• 

Dedintttkm  magnetometer. 

4  P.  M. 

6  P.  M. 

6  P.  M. 

7  P.  M. 

8  P.M. 

9  P.M. 

f 

o    /    // 

o 

/   // 

o   /   ;/ 

o   /   // 

o   ^   // 

o   /   '// 

0 

1  86  06 

88  38 

1  30  13 

1  31  67 

1  82  85 

1  31  87 

6 

1  86  48 

88  88 

1  30  04 

1  38  08 

1  38  88 

1  31  89 

10 

1  86  58 

88  03 

1  30  86 

1  81  68 

1  38  10 

1  31  81 

16 

1  87  14 

88  87 

1  30  66 

1  88  11 

1  33  16 

1  81  11 

SO 

1  87  86 

88  84 

1  30  49 

1  32  83 

1  38  10 

1  31  11 

86 

1  27  88 

88  80 

1  31  01 

1  38  89 

1  33  10 

1  31  06 

SO 

1  27  40 

38  66 

1  31  04 

1  38  48 

1  .38  10 

1  31  14 

86 

I  88  16 

39  01 

1  31  11 

1  33  44 

1  33  19 

1  80  46 

40 

1  28  88 

29  85 

1  31  81 

1  33  68 

1  33  18 

1  80  84 

45 

1  88  84 

89  43 

1  31  89 

1  32  38 

1  33  18 

1  30  16 

60 

1  88  89 

39  60 

1  31  46 

1  83  88 

1  31  51 

I  30  06 

66 

1  88  48 

80  14 

1  31  68 

1  38  33 

1  31  48 

I  89  66 

JUNE  88  and  < 

83,  1848. 

« 

0 

10  P.  M. 

U 

P.  M. 

Midnight. 

1  A.  M. 

X  A*   AA« 

3  A.  M. 

1 

1  80  61 

30  03 

1  89  10 

1  84  03 

1  86  48 

1  18  48 

6 

1  80  46 

89  59 

1  89  18 

1  83  38 

1  86  61 

1  18  06 

10 

1  80  39 

89  48 

1  89  07 

1  86  34 

1  86  16 

1  18  86 

16 

1  80  88 

* 

89  40 

1  89  05 

1  36  47 

1  86  45 

1  13  39 

20 

1  80  46 

89  34 

1  88.  43 

1  87  85 

1  87  28 

1  15  47 

86 

1  80  41 

89  88 

1  88  08 

1  87  38 

1  87  10 

1  17  13 

80 

1  80  36 

89  81 

1  87  35 

1  87  67 

1  86  87 

1  17  23 

85 

1  80  89 

89  18 

1  87  16 

1  88  18 

1  86  80 

1  J8  09 

40 

I  80  87 

89  07 

1  86  65 

1  88  83 

1  84  39 

1  19  88 

46 

1  80  10 

89  06 

1  86  53 

1  87  04 

1  19  47 

1  19  40 

60 

1  80  08 

89  86 

1  85  09 

1  86  40 

1  16  28 

1  81  84 

66 

1  80  13 

29  26 

1  84  38 

1  86  84 

1  13  84 

1  88  86 

0 

4  A.M. 

6  A.  M. 

1 

6  A.M. 

7  A.M. 

o  A.  M* 

9  A.  M. 

1  88  88 

21  38 

1  16  40 

1  37  48 

1  86  48 

1  84  14 

6 

1  88  53 

83  08 

1  17  38 

1  87  48 

1  86  40 

1  84  14 

10 

1  88  16 

83  18 

1  80  16 

1  87  58 

1  87  04 

1  84  26 

16 

1  81  68 

80  03 

1  81  83 

1  87  41 

1  86  58 

1  88  46 

20 

1  88  81 

19  01 

I  88  00 

1  86  43 

1  86  46 

1  88  84 

86 

1  81  48 

80  38 

1  88  06 

1  86  41 

1  86  86 

1  88  84 

80 

1  81  18 

80  15 

1  84  88 

1  86  00 

1  86  18 

1  83  84 

85 

1  80  18 

81  41 

1  86  44 

1  84  88 

1  85  66 

1  88  18 

40 

1  19  83 

80  35 

1  87  13 

L  84  88 
f  34  80 

I  87  44 

•  1  83  08 

46 

1  19  09 

19  18 

1  87  80 

1  81  16 

1  88  07 

60 

1  19  44 

17  14 

1  87  36 

1  86  09 

1  88  88 

1  30  64 

66 

I  80  48 

16  35 

1  87  48 

1  86  14 

1  83  38 

1  80  46 

36 
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TBBM  DAT  OBSB&VATIONS  AT   WA8HIN€frT0N'-1842. 


JUNE  22  and  28, 

1842. 

1 

» 

• 

• 

X 

f 

DeclinatioQ  magneUniMlBr. 

10  A.  ] 

M. 

11  A.  M. 

Noon. 

IP.  M. 

2  P.  M. 

8  P.  M. 

0   / 

ff 

o 

/ 

// 

0      1      If 

o 

/   // 

o   ♦ 

It 

o 

/    91 

0 

I  80 

00 

24 

46 

1  21  62 

1 

26  07 

1  24 

27 

24  00 

A 

1  29 

28 

24 

04 

1  23  24 

1 

24  14 

1  24 

49 

34  47 

10 

1  28 

89 

23 

28 

1  24  19 

1 

26  88 

1  24 

11 

26  10 

16 

1  28 

80 

28 

06 

1  24  41 

1 

24  48 

1  24 

81 

26  00 

80 

1  27 

88 

23 

06 

1  24  84 

1 

25  28 

1  24 

86 

24  18 

36 

I  27 

83 

28 

18 

1  28  67 

1 

26  16 

1  24 

26 

24  02 

80 

1  26 

36 

28 

48 

1  23  11 

1 

25  26 

1  24 

08 

25  16 

86 

1  26 

18 

28 

48 

1  23  24 

1 

26  12 

1  23 

88 

26  17 

40 

1  26 

68 

24 

08 

1  23  22 

1 

25  12 

1  28 

68 

26  20 

46 

1  26 

47 

23 

46 

1  24  84 

1 

26  08 

1  24 

26 

26  28 

60 

1  26 

10 

22 

84 

I  24  44 

1 

26  13 

1  23 

66 

26  68 

66 

1  26 

10 

22 

11 

1  26  07 

1 

24  58 

1  24 

84 

25  60 

0 

4  P.M. 

5  P.M. 

6  P.M. 

7  P.M. 

8  P.  M. 

9  P.M. 

1  26 

29 

28 

02 

1  28  18 

1 

29  27 

1  82 

28 

81  08 

6 

I  26 

29 

27 

61 

1  29  18 

1 

29  68 

1  82 

19 

81  26 

10 

1  26 

14 

27 

68 

1  29  88 

1 

80  80 

1  81 

68 

81  88 

15 

1  27 

16 

28. 

27 

1  29  68 

1 

30  36 

1  31 

30 

81  20 

20 

I  27 

84 

28 

08 

1  29  47 

1 

81  00 

1  81 

31 

81  21 

25 

1  27 

13 

"8 

36 

1  29  36 

1 

81  10 

1  80 

48 

81  22 

30 

1  27 

54 

28 

42 

1  29  20 

1 

31  08 

I  80 

20 

81  14 

35 

1  27 

49 

28 

32 

1  29  09 

1 

81  44 

1  30 

10 

81  10 

40 

I  27 

40 

28 

44 

1  28  62 

1 

81  27 

1  80 

07 

30  41 

45 

1  27 

56 

28 

34 

1  29  02 

1 

31  38 

1  80 

83 

80  22 

50 

I  28 

03 

28 

15 

1  29  14 

1 

82  22 

1  80 

23 

30  29 

65 

1  28 

i 

08 

28 

06 

1  29  31 

1 

32  16 

1  SO 

41 

80  27 

EXTRAORDINARY  OBSERVATIONS 


or  THX 


DECLINATION    AT    WASHINGTON, 


(From  Oh.  dOm.  P.  M.  to  %h»  P.  M.|  indtuhe,  Gottiiigaii  tmw,) 


COMMXFCING  NOVEMBER  2^  lB40y  AND  EKDINO  itm  20,  1841. 
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EXTRAOBDINART   OBSERVATIONS    AT    WASBINaTOIT. 


1840. 

• 

Eh 

• 

Dedination  magnetometer. 

November  2. 

November  3. 

November  4. 

November  6. 

November  7. 

November  8. 

h*  m- 

/ 

// 

o 

/ 

// 

o       /        fr 

o   / 

// 

o   / 

ff 

o 

/ 

n 

0  30 

22 

18 

18 

40 

1  19  49 

1  16 

86 

1  17 

08 

19 

13 

0  85 

21 

63 

18 

40 

1  19  40 

1  16 

36 

1  16 

68 

18 

41 

0  40 

21 

41 

18 

30 

1  19  46 

1  17 

35 

1  16 

58 

17 

64 

0  45 

21 

13 

18 

19 

1  19  30 

1  16 

36 

1  16 

58 

17 

88 

0  50 

20 

43 

18 

22 

1  19  16 

1  16 

36 

1  16 

64 

17 

88 

0  65 

20 

41 

18 

10 

1  19  16 

1  16 

36 

1  16 

54 

17 

84 

1  00 

20 

33 

18 

06 

1  19  09 

1  16 

22 

1  16 

68 

17 

29 

1  05 

20 

21 

17 

69 

1  18  62 

1  16 

22 

1  16 

43 

17 

29 

1  10 

19 

63 

17 

65 

1  18  64 

1  16 

22 

1  16 

13 

17 

89 

1  15 

19 

18 

17 

45 

1  18  49 

1  16 

27 

1  16 

63 

17 

67 

1  20 

19 

13 

17 

34 

1  19  21 

I  16 

24 

1  16 

11 

19 

04 

1  25 

19 

23 

18 

14 

1  19  32 

1   16 

24 

I  15 

11 

19 

46 

1  30 

19 

27 

18 

28 

I  1^  67 

1  16 

02 

1  16 

15 

19 

45 

1  35 

19 

28 

1   19  67 

1  16 

38 

1  16 

43 

18 

28 

1  40 

19 

23 

1  20  06 

1  16 

39 

1  16 

13 

18 

31 

1  45 

19 

23 

1  20  09 

1  16 

63 

1  16 

33 

18 

89 

I  60 

19 

08 

I  20  09 

1  16 

53 

1  16 

33 

18 

22 

1  65 

19 

03 

I  20  20 

1  16 

53 

1  16 

68 

18 

12 

1840 — Continued. 

i 

• 
• 

Declination  magnetometer. 

November  10. 

November  11. 

November  12. 

November  13. 

November  14. 

November  15. 

0  30 

18 

69 

21 

32 

1  18  19 

1  18 

12 

1  20 

44 

26 

57 

0  35 

19 

20 

21 

33 

1  18  19 

1  17 

52 

1  20 

41 

24 

33 

0  40 

18 

69 

21 

09 

1  18  09 

1  17 

62 

1  20 

38 

24 

17 

0  45 

18 

63 

21 

23 

I  18  09 

1  17 

49 

1  20 

38 

24 

11 

0  60 

18 

20 

21 

40 

1  18  26 

1  16 

49 

1  20 

21 

25 

89 

0  66 

18 

08 

21 

40 

1  18  26 

1  16 

14 

1  20 

09 

25 

33 

1  00 

17 

22 

21 

40 

I  18  26 

1  16 

07 

1  19 

49 

25 

88 

1  05 

17 

24 

21 

40 

I  17  66 

1  16 

40 

1  19 

41 

25 

32 

1  10 

17 

12 

21 

40 

1  18  65 

I  16 

40 

1  19 

41 

23 

50 

1  16 

16 

46 

18 

36 

I  17  46 

1  16 

24 

1  19 

41 

26 

09 

1  20 

15 

69 

18 

41 

1  17  46 

1  16 

2i 

1  18 

49 

. 

25 

15 

1  25 

16 

63 

19 

36 

I  17  26 

1  16 

24 

1  18 

41 

26 

46 

1  30 

16 

41 

19 

33 

1  17  16 

1  16 

15 

1  18 

86 

27 

44 

1  36 

16 

31 

19 

84 

1  16  49 

1  16 

66 

1  18 

36 

26 

34 

1  40 

16 

19 

20 

37 

1  17  13 

1  17 

27 

1  18 

36 

25 

48 

1  45 

16 

36 

18 

26 

1  17  13 

1  18 

06 

1  18 

36 

24 

41 

1  60 

15 

69 

18 

26 

1  17  13 

1  18 

25 

1  18 

26 

23 

15 

1  56 

16 

29 

18 

18 

1  17  13 

1 

1  18 

44 

1  18 

25 

23 

19 

27t 
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SXTRAOSXHNAmT  OBSULVATIOHS  AT  WASHIKOTOM. 


1 

1840 — Continued. 

• 

El 

• 

Dtciination  magnetometer. 

rtowoiMrlo* 

November  17. 

November  18. 

November  19. 

November  20. 

November  21. 

h»  tn . 

Q   , 

f 

tt 

e       f 

// 

o      /       // 

O          ' 

// 

0          f 

// 

o 

/       tt 

0  SO 

19 

24 

1     19 

58 

1     18    47 

1     20 

11 

1     19 

27 

23     18 

0  85 

19 

24 

1     19 

23 

1     18     53 

1     19 

32 

1     19 

15 

28    24 

0  40 

18 

47 

1     18 

38 

1     18    49 

1     19 

28 

1     19 

14 

22     51 

0  45 

17 

44 

1     18 

58 

1     18    49 

1     19 

25 

1     19 

31 

21     49 

0  50 

18 

43 

1     19 

58 

1     19     08 

1     19 

25 

1     19 

48 

20     18 

0  65 

20 

16 

1     19 

58 

1      19     09 

1     19 

17 

1     19 

34 

17     35 

1  00 

20 

50 

1     19 

33 

1     19     09 

1     19 

38 

1     19 

41 

21     30 

1  05 

21 

52 

1     19 

38 

1     18     46 

1     19 

38 

1     19 

41 

20     07 

1   10 

22 

38 

1     19 

23 

1     18     22 

1     19 

26 

1     19 

35 

21     57 

I   15 

24 

29 

1     19 

23 

1     18     21 

1     19 

12 

1     19 

18 

19     32 

1  20 

24 

29 

1     19 

33 

1     18     21 

1     19 

12 

1     19 

18 

19     32 

1  25 

25 

00 

1     19 

88 

1     18     19 

1     19 

12 

1     18 

58 

19     32 

1  30 

24 

12 

1     19 

83 

1     18     02 

1      19 

12 

I      18 

29 

19     25 

1  85 

21 

34 

1     19 

13 

1     17     64 

1     18 

46 

1     18 

06 

20-   00 

1  40 

22 

20 

1     19 

03 

1     17     54 

1     18 

29 

1     18 

06 

20     00 

1  45 

21 

29 

1     19 

03 

1     17     41 

1     18 

32 

1     17 

54 

20     00 

1  50 

10 

49 

1      19 

43 

1     17     32 

1     18 

26 

1     18 

39 

20     35 

1  55 

19 

35 

1     19 

48 

1     17     32 

1     19 

00 

1     19 

17 

21     40 

1840 — Continued. 

m 
• 

I 

^linstion  magnetometer. 

1 

No*«mber22. 

November  28. 

November  24. 

November  25. 

November  26. 

November  27. 

0  80 

21 

89 

1     21 

24 

1     19    21 

1     19 

10 

1     19 

23 

19     36 

0  85 

22 

01 

1     21 

40 

1     19    29 

1     19 

32 

1     19 

28 

19     08 

0  40 

22 

83 

1     20 

59 

1     19    32 

1     18 

54 

1     19 

23 

18     50 

0  45 

23 

39 

1     20 

29 

1     19    49 

1     18 

54 

1     19 

23 

19     00 

0  50 

24 

49 

1     19 

49 

1     20     20 

1     18 

59 

1     19 

23 

19     00 

0  55 

26 

00 

1     19 

83 

J     20     09 

1     18 

59 

1     19 

28 

19     06 

1  00 

26 

18 

1     18 

59 

1     20     22 

1     18 

59 

1     19 

23 

18     51 

1  06 

26 

49 

1      19 

31 

1     21     41 

1     18 

59 

1     19 

23 

18     51 

1  10 

27 

24 

1     19 

17 

1     21     38 

I     18 

14 

1     19 

23 

18     51 

1  15 

27 

69 

1     18 

50 

1     21     38 

I     18 

18 

I     19 

19 

18     44 

1  20 

28 

15 

1     18 

55 

1     21     38 

1     18 

18 

1     19 

36 

18     44 

1  25 

28 

29 

1      18 

55 

1     21     40 

1     18 

18 

1     20 

00 

18     44 

i  80 

28 

09 

1     19 

21 

1     21     40 

1     18 

18 

I     19 

09 

18     22 

1  85 

27 

55 

1     19 

16 

1     21     40 

1     18 

18 

1     19 

02 

18     22 

1  40 

27 

39 

1     20 

12 

1     21     25 

1     17 

35 

1     18 

49 

18     49 

1  45 

27 

06 

I     19 

59 

1     21     12 

1     17 

35 

1     18 

31 

18     19 

1  50 

25 

59 

1     19 

04 

1     20     34 

1     18 

24 

1     18 

12 

18     45 

I  55 

24 

58 

1     19 

06 

1     20     47 

1      18 

02 

1     18 

12 

17     87 
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XXTIUOBOINABT  OBBIBVATIOSS  AT  WASSUSTOV. 


1840 — Continued. 

• 

■ 
■ 

Declination  magaslometer 

NftTcmberSa. 

November  29, 

December  1. 

Decembers. 

December  8. 

DeoBniber4. 

h.  m. 

0          / 

// 

o        / 

n 

o          /          // 

0        / 

// 

o 

f 

// 

o 

f 

If 

0  80 

1     20 

33 

I     19 

36 

1     20     18 

1     20 

14 

19 

26 

20 

09 

0  35 

1     20 

15 

1     19 

34 

1     20     17 

1     20 

14 

20 

34 

20 

09 

0  40 

1     20 

15 

1     19 

34 

1     20     24 

1     20 

14 

19 

13 

20 

09 

0  45 

1     20 

15 

1     19 

34 

1     20     11 

1     20 

19 

19 

13 

20 

09 

0  50 

1     19 

4i 

1     19 

32 

1     20     09 

1     20 

21 

19 

13 

20 

06 

0  55 

1     19 

87 

1     19 

11 

1     20     09 

1     20 

21 

20 

32 

19 

33 

1  00 

1     19 

37 

1     18 

39 

1     20     09 

1     20 

21 

20 

82 

19 

18 

1  05 

1     19 

39 

1     18 

34 

1     20     09 

1     20 

21 

20 

29 

18 

55 

1  10 

1     19 

39 

1     18 

36 

1     20     05 

1     20 

06 

19 

27 

18 

65 

1   15 

1     20 

03 

1     18 

36 

1     20     05 

1     20 

06 

19 

06 

18 

55 

1  20 

1     20 

03 

1     18 

36 

1     20     18 

1     20 

05 

19 

06 

18 

55 

1  36 

1     20 

03 

1     18 

13 

1     20     24 

1     20 

05 

18 

46 

18 

80 

1  30 

1     20 

03 

1     18 

06 

1     20     24 

1     20 

05 

16 

46 

18 

30 

1  85 

1     20 

03 

1     18 

06 

1     20     02 

1     20 

05 

18 

42 

19 

26 

1  40 

1     19 

67 

1      18 

11 

1     19     56 

1     19 

47 

19 

33 

19 

25 

1  45 

1     19 

57 

1     18 

11 

1      19     49 

I      19 

47 

19 

83 

19 

29 

1   50 

1     19 

57 

1     18 

00 

1     19     49 

1     19 

47 

18 

53 

19 

29 

1  55 

1     19 

57 

1     18 

00 

1     19     41 

1     19 

69 

18 

58 

19 

89 

_ 

1840— Cont 

inued. 

■ 
• 

D 

BcUnation  magn 

etometer. 

DeoeiiiberO. 

December  7. 

Deonuber  8* 

December  9. 

December  10. 

December  11. 

0  30 

1     19 

55 

1     21 

08 

1     20    47 

1    20 

59 

20 

27 

20 

16 

0  36 

1     20 

02 

1     20 

52 

1     20    47 

1     20 

43 

20 

27 

19 

68 

0  40 

1     20 

02 

1     20 

62 

1     20    47 

1     20 

43 

20 

27 

19 

49 

0  46 

1     20 

08 

1     20 

62 

1     20     47 

1     20 

43 

20 

27 

19 

49 

0  50 

1     20 

09 

1     20 

31 

1     20    47 

1     20 

43 

20 

27 

1 

19 

45 

0  65 

1     20 

09 

1     20 

31 

1     20    47 

1     20 

43 

'1 

20 

27 

^ 

19 

40 

1  00 

1     20 

09 

1     20 

50 

1     20    47 

1     20 

56 

20 

21 

20 

06 

1  05 

1     20 

11 

1     20 

31 

1     20    47 

1     20 

67 

20 

21 

19 

36 

1   10 

1     20 

20 

I     20 

24 

1     20    47 

1     20 

57 

* 

20 

21 

19 

80 

1  15 

1     20 

03 

I     20 

36 

1     20    47 

1     20 

57 

20 

21 

19 

18 

1  20 

1     20 

08 

1     20 

28 

1     20     47 

1     20 

57 

20 

18 

19 

18 

1  85 

1     20 

08 

1     20 

28 

1     20    47 

1     20 

45 

20 

18 

19 

16 

1  80 

1     20 

11 

1     20 

28 

1     20    47 

1     20 

45 

20 

18 

19 

00 

1  35 

1     20 

11 

1     20 

19 

1     20     47 

1     20 

45 

20 

18 

19 

00 

1  40 

I     20 

09 

1     20 

39 

1     20     47 

1     20 

45 

20 

18 

18 

68 

1  45 

1     20 

15 

1     20 

17 

1     20    47 

1     20 

46 

20 

18 

16 

50 

1  50 

1     20 

15 

1     20 

17 

1     20     39 

1     20 

42 

20 

00 

18 

80 

1  55 

1     20 

15 

1     19 

46 

1     20    22 

1     20 

42 

20 

00 

18 

81 

379 
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1840 — Continued. 


•o 

DrliiMtioB  magnetoMrter. 

DMtmborlS. 

DMBBiberlS. 

Deeembw  14. 

December  15. 

Deoember  17. 

Deoember  18. 

A.  flk 

O    / 

ft 

o 

/ 

n 

o 

/    H 

o   / 

// 

o 

/ 

//, 

o 

/ 

It 

0  30 

1  33 

02 

21 

44 

21  55 

1  21 

18 

21 

45 

22 

20 

0  86 

1  33 

28 

21 

44 

21  20 

1  21 

17 

21 

45 

22 

20 

0  40 

1  38 

39 

21 

44 

21  07 

1  21 

17 

21 

20 

22 

20 

0  45 

1  32 

89 

21 

44 

21  27 

1  21 

17 

21 

51 

20 

56 

0  50 

1  32 

19 

21 

44 

21  27 

1  21 

17 

21 

57 

20 

50 

0  55 

1  31 

36 

21 

44 

20  40 

I  21 

10 

22 

17 

20 

36 

1  00 

1  31 

01 

21 

44 

20  46 

1  21 

10 

22 

29 

20 

26 

1  05 

1  30 

43 

21 

44 

20  21 

1  21 

06 

23 

00 

20 

26 

1  10 

1  31 

09 

20 

07 

20  21 

1  21 

04 

23 

26 

20 

26 

I   15 

1  31 

09 

20 

07 

" 

20  21 

1  21 

04 

1 

23 

48 

20 

38 

1  20 

1  20 

38 

20 

07 

20  30 

1  20 

52 

24 

07 

20 

38 

1  25 

1  28 

06 

19 

35 

• 

20  30 

1  20 

56 

24 

47 

20 

33 

1  30 

1  27 

04 

10 

85 

19  53 

1  20 

41 

25 

37 

20 

38 

I  35 

1  26 

38 

21 

19 

19  53 

1  20 

41 

24 

89 

20 

38 

1  40 

1  26 

38 

21 

46 

19  58 

1  20 

41 

24 

39 

20 

38 

1  46 

1  26 

88 

20 

45 

19  53 

1  20 

29 

24 

01 

20 

47 

1  50 

1  26 

53 

19 

25 

19  53 

1  20 

25 

24 

01 

20 

47 

I  56 

1  26 

58 

19 

25 

19  58 

1  20 

18 

28 

17 

20 

47 

1 

1840— Cont 

inued. 

o 

• 
• 

.  D 

eclinstMA  pwgf 

uMomeler. 

« 

- 

Deoember  19. 

Deoember  20. 

Deaeinber21. 

Deeember23. 

Deoember  24. 

Deoember  26. 

0  30 

1  26 

84 

32 

06 

42  12 

1  22 

01 

22 

19 

20 

20 

0  35 

1  26 

06 

32 

09 

41  36 

1  22 

01 

22 

20 

20 

20 

0  40 

1  25 

53 

32 

09 

40  13 

I  22 

01 

22 

20 

20 

29 

0  45 

1  24 

24 

32 

13 

37  42 

1  22 

01 

22 

20 

20 

39 

0  50 

.1  24 

28 

32 

19 

36  21 

I  22 

32 

22 

24 

20 

89 

0  55 

1  24 

09 

32 

19 

36  08 

1  22 

32 

22 

02 

20 

39 

1  00 

1  24 

09 

32 

19 

34  16 

1  22 

32 

21 

25 

20 

45 

1  05 

1  23 

42 

32 

21 

33  22 

1  21 

54 

20 

45 

20 

45 

I  10 

I  28 

09 

32 

49 

38  05 

1  21 

54 

20 

45 

20 

45 

1  15 

1  22 

19 

32 

49 

32  SO 

1  21 

54 

20 

45 

20 

49 

1  20 

1  22 

09 

33 

05 

31  38 

1  21 

54 

21 

20 

20 

58 

1  35 

1  22 

09 

33 

19 

81  09 

1  21 

54 

20 

30 

20 

54 

1  SO 

1  23 

20 

33 

19 

30  16 

1  20 

12 

20 

00 

20 

57 

1  35 

1  23 

20 

34 

09 

29  40 

1  20 

12 

19 

48 

20 

57 

1  40 

1  23 

29 

34 

09 

28  26 

1  20 

12 

19 

43 

20 

57 

1  45 

1  28 

42 

34 

09 

27  21 

1   19 

34 

19 

48 

20 

58 

1  50 

1  24 

40 

34 

89 

27  10 

1  19 

31 

21 

10 

20 

58 

I  55 

1  24 

40 

34 

89 

25  39 

1  19 

31 

20 

14 

20 

58 

C  iw] 


380 


EXTBAOBDIITABT  OBSERVATIOITS    AT    WASBXHOWnf* 


1840«— Continued. 

1 

O 

• 

Eh 

• 

Decimation  magnetometer. 

December  26. 

Decembers?. 

December  28. 

LPeeemDei 

29. 

// 

December  30. 

A.  fR> 

O          f 

// 

o         / 

// 

Of// 

o       / 

o      / 

// 

o      / 

// 

0  30 

I     21 

09 

1     20 

08 

1     20     28 

1     28 

49 

1      19 

05 

1     21 

29 

0  86 

1     21 

09 

I     20 

08 

1     20     28 

1     27 

43 

1     19 

05 

1     21 

29 

0  40 

I     21 

09 

1     20 

12 

1     20     21 

I     26 

52 

1     19 

08 

1     21 

27 

0  46 

1     21 

09 

1     20 

12 

1     20     16 

1     25 

89 

1     19 

01 

1     21 

27 

0  50 

1     21 

09 

1     20 

12 

1     20     09 

I     25 

46 

1     19 

00 

1     21 

27 

0  55 

I     21 

09 

1     20 

12 

I     20     09 

1     25 

05 

I     18 

59 

1     21 

21 

1  00 

1     21 

09 

1     19 

43 

1     20     06 

1     24 

42 

1     18 

57 

1     21 

15 

1  05 

1     21 

09 

1     19 

36 

1     20     02 

I     24 

42 

1     18 

67 

1     21 

15 

1   10 

1     21 

09 

1     19 

21 

1     20     02 

1     24 

41 

1     18 

57 

1     21 

12 

1    15 

1     21 

09 

1     19 

05 

I     20     02 

1     24 

41 

1     18 

57 

1     21 

12 

1  20 

1     20 

41 

1     19 

01 

1     20     02 

1     24 

10 

1      18 

55 

1     21 

06 

1  25 

1     20 

41 

1     19 

01 

1     19     53 

1     24 

00 

1     18 

66 

1     21 

06 

1  80 

1     20 

41 

I     19 

03 

I     19     53 

1     28 

52 

1     18 

65 

1     21 

06 

1  35 

1     20- 

41 

1     19 

15 

1     19     53 

1     24 

21 

I     18 

65 

1     20 

48 

1  40 

1     20 

45 

1      19 

15 

1     19     53 

1     24 

21 

1     18 

65 

1     20 

42 

1  45 

1     20 

45 

1     18 

44 

1     19     53 

1     24 

21 

1     18 

67 

1     20 

80 

1  50 

I     20 

45 

1     18 

29 

1     19     53 

I     23 

06 

1     19 

03 

1     20 

23 

1  55 

1     20 

45 

1      18 

20 

1     19     53 

1     23 

18 

1     19 

05 

1     20 

33 

1641. 

O 

• 

• 

Di 

idination  magn 

Btometer. 

January  1. 

January 

2. 

January  3. 

January 

4. 

January 

5. 

January  fi. 

0  80 

1     22 

29 

1     23 

26 

1     20    45 

1     20 

84 

1     21 

10 

I     21 

84 

0  85 

1     22 

29 

1     23 

26 

1     20    53 

1     20 

84 

1     21 

10 

1     21 

24 

0  40 

1     23 

08 

1     23 

26 

1     20     3i 

1     20 

34 

1    21 

10 

1     21 

24 

0  45 

1     28 

08 

1     24 

43 

1     20     34 

1     20 

84 

1     21 

10 

1     21 

24 

0  50 

1     28 

19 

1     24 

43 

1     20     34 

1     20 

S3 

I     21 

08 

1     21 

02 

0  55 

1     23 

81 

1     24 

43 

1     20     58 

1     20 

32 

1     21 

06 

1     21 

02 

1  00 

1     23 

87 

1     24 

48 

1     21     17 

1     20 

82 

1     20 

62 

1     21 

02 

1  05 

1     23 

47 

1     24 

48 

1     21     22 

1     20 

82 

1     20 

62 

1     21 

02 

1   10 

1     24 

20 

1     24 

48 

1     21     22 

1     20 

29 

1     20 

52 

1     21 

02 

1   15 

1     24 

50 

1     24 

46 

1     21     02 

1     20 

29 

1     20 

52 

1     21 

02 

1  20 

1     25 

01 

1     24 

00 

1     21     06 

1     20 

29 

1     20 

46 

1     21 

02 

1  25 

1     26 

01 

1     24 

00 

1     21     01 

1     20 

29 

1     20 

46 

1     21 

02 

1  80 

1     24 

81 

1     22 

49 

1     2a    84 

1     20 

29 

1     20 

89 

I     21 

03 

1  35 

1     24 

20 

1     22 

49 

1     20     29 

1     20 

29 

1     20 

89 

1     21 

03 

1  40 

1     23 

54 

1     22 

49 

I     20     22 

1     20 

29 

1     20 

38 

1    21 

03 

1  45 

1     28 

11 

1     21 

83 

1     20     11 

1     20 

26 

1     20 

83 

1     21 

02 

1  50 

1     22 

89 

1     21 

33 

1     20     11 

1     20 

26 

1     20 

88 

1     21 

02 

1  55      1     22 

19 

1     20 

03 

1     20     21 

1     20 

26 

1     20 

33 

1     21 

03 

9»l 
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MMnAontnARY  oBnutJLrumB  ay  wiumamna. 


IMl-^^ntrnaod. 


I 

m 


Awuuuwioii  BniymimnBicra 


A«  HI* 

0  30 

0  35 

0  40 

0  45 

0  60 
0  65 


1 
1 
1 
I 
1 


00 
06 
10 
15 
20 


1   25 


30 
35 
40 
1  45 
1  50 
I  66 


c 


7. 


/  // 

10  20 

10  20 

10  20 

10  20 

1ft  48 

19  43 

20  20 
20  40 
20  40 
20  40 
20  40 

20  40 

21  36 
21  36 
21  36 

21  36 

22  13 
22  13 


Juniarf  9* 


Jvnusrj  0. 


o 

f 

ff 

o 

27 

31 

27 

31 

27 

31 

27 

31 

27 

31 

26 

16 

26 

16 

24 

03 

23 

41 

23 

07 

22 

42 

21 

60 

tz 

05 

21 

50 

21 

27 

21 

27 

20 

•27 

20 

27 

16 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 


39 
39 
39 
39 
39 
30 
39 
39 
89 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
3^ 
39 
39 


Jtnuarf  10. 


16 
16 
15 
15 
15 
15 
15 
14 
14 
14 
14 
14 
13 
13 
13 
13 
13 
13 


// 

01 
01 
54 
54 
42 
32 
00 
61 
61 
51 
10 
10 
61 
30 
30 
30 
25 
25 


Jaanaiy  11. 


f  ft 

13  40 

13  49 

13  49 

13  49 

13  49 

13  40 

13  49 

13  49 

13  69 

13  61 

13  61 

13  61 

13  61 

13  61 

13  51 

13  51 

13  51 

13  61 


Itonaiy  12. 


'  If 

13  66 

13  5« 

13  66 

13  56 

13  34 

13  34 

13  84 

13  84 

13  14 

13  14 

13  04 

13  04 

13  04 

13  04 

12  30 

V2  30 

11  47 

11  37 


1841 — Continued. 


s 


06raiMitt(Mi  umgDotonicCcr* 


0  30 
0  35 
0  40 
0  45 
0  50 

0  55 

1  00 
1  05 
1  10 
1  15 
1  20 
1  25 
1  30 
1  35 
1  40 
1  45 
1  50 
1  55 


ianoaiy  13. 


19  25 

19  25 

19  25 

19  25 

19  25 

19  25 

20  42 

21  02 
21  14 

21  86 

22  46 
21  33 

24  47 

25  53 

26  33 

27  32 
27  68 
27  58 


Jftiniaiy*H. 


21  31 

21  47 

21  55 

21  33 

21  00 

20  48 

20  30 

20  30 

20  30 

20  03 

20  13 

19  29 

19  23 

18  42 

18  29 

18  13 

18  18 

18  04 


Jairaaiy  15. 


19  42 

19  40 

19  29 

18  58 

18  58 

18  51 

18  46 

18  33 

18  20 

18  20 

18  20 

18  06 

18  03 

17  36 

17  40 

17  26 

17  21 

17  19 


Janoaiy  16. 


18  60 

18  59 

18  69 

18  59 

18  59 

18  59 

18  59 

18  59 

18  59 

18  59 

18  59 

18  59 

18  59 

18  59 

18  59 

18  59 

18  59 

18  50 


Jamuoy  17« 


19  29 

19  29 

19  29 

10  29 

19  29 

19  20 

19  29 

19  29 

19  29 

19-  29 

19  20 

19  29 

19  29 

10  20 

19  20 

19  20 

19  29 

19  29 


iaavoaiy  18. 


1  20  10 

1  20  00 

1  20  00 

1  10  40 

1  19  41 

1  10  96 

1  10  26 

1  19  26 

1  19  33 

1  10  34 

1  10  38 

1  10  41 

1  19  41 

1  10  48 

1  19  43 

1  10  48 

1  19  28 

1  19  19 
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1841 — Cominuad. 

1 

• 
• 

- 

Jsnitary 

19. 

Jmiiary  20. 

January  21. 

JaiMiary  22. 

January  jl3. 

Jaauary  24. 

o 

f 

// 

0       / 

// 

Of// 

o      /       // 

O         f 

/f 

o      »       //   . 

0  30 

19 

49 

1     22 

47 

1     19     50 

1     19     31 

1     20 

1     19    59 

0  36 

li 

49 

1     22 

42 

1     19     32 

1     19     31 

1     20 

1     19     59 

0  40 

19 

49 

1     22 

40 

1     19     32 

1     19     31 

1     20 

1     19    49 

0  45 

19 

49 

1     22 

31 

1     19    47 

1     19     31 

1     20 

1     19    49 

0  60 

19 

49 

1     22 

20 

1     19     32 

1     19     31 

1     20 

» 

1     19     47 

0  65 

19 

49 

1     22 

11 

1     19     18 

1     19     31 

1     20 

1     19     47 

I  00 

19 

48 

1     22 

38 

1     19     18 

1     19,31 

1     20 

1     19     42 

1  05 

19 

43 

1     22 

52 

1     19     18 

1     19     12 

1     20 

1     19     36 

1   10 

19 

.44 

1     23 

03 

1     19     18 

1     19     12 

1     19 

55 

1     19  *  36 

1  15 

19 

48 

1     23 

20 

1     18     57 

1     19     12 

1     19 

55 

1     19     32 

1  30 

19 

51 

1     23 

26 

1      18     57 

1     19     12 

I     19 

55 

1     19     32 

1  25 

19 

51 

1     23 

32 

1     18    67 

1     18     65 

1     19 

55 

1     19     32 

1  30 

19 

51 

1     23 

36 

1     18     49 

1     18     55 

1     19 

55 

1     19     29 

1  35 

19 

67 

1     23 

50 

1     18     42 

1     18     55 

I.    18 

SO 

1     19     26 

1  40 

21 

33 

1     24 

06 

1     18     34 

1     18     29 

1     18 

30 

1     19    24 

1  45 

21 

33 

1     24 

13 

1     18     34 

1,     18     29 

1     16 

30 

1     19     26 

1  50 

21 

33 

1     24 

15 

t     18     27 

1      18     29 

1     18 

30 

1     19   ,16 

1.55      1 

21 

33 

1     24 

24 

1     18     27 

1     18     29 

1     18 

30 

1     19     16 

1 
i 

1841 — Continued. 

• 

• 

« 

J 

jy 

eoHnarion  magnetometer. 

Janoaiy 

25. 

JuHiaiy  26. 

January  27. 

January  28. 

Januaiy 

29. 

JaaoaiySO. 

0  30 

19 

45 

1     18 

13 

1     20    31 

1     19    54 

1     18 

28 

1     19     U 

0  35 

19 

45 

1     18 

24 

1     20     31 

1     19    54 

1     18 

28 

1     19     11 

0  40 

19 

42 

1     18 

24 

1     20     31 

1     19     64 

1     18 

28 

1     19    09 

045 

19 

39 

i     18 

07 

1     20    45 

1     19     36 

1     18 

28 

1     19    09 

0  50 

19 

38 

1     18 

06 

1     20    45 

1     19     36 

1     18 

30 

1     19    09 

0  55 

19 

38 

1     18 

06 

1     21     21 

1     19     12 

1     18 

80 

1     19     09 

1  00 

19 

38 

1     18 

06 

1     21     24 

1     19     12 

1     18 

30 

1     19     05 

1  05 

19 

36 

1     18 

22 

1     21     24 

.1     18     66 

1     18 

30 

1     19    00 

1   10 

19 

33 

1     19 

05 

1     20    09 

1     18    56 

1     18 

30 

1     19    00 

1  16 

19 

33 

1     19 

59 

1     20     51 

1     18    35 

1     18 

30 

1     1«    56 

1  30 

19 

33 

1     20 

08 

1     20     45 

1     18     24 

1     18 

30 

1     18    53 

1  25 

19 

5(1 

1     20 

39 

1     20    31 

1     18     24 

1     18 

32 

1     18    63 

1  30 

19 

51 

1     20 

51 

1     20     31 

1     18     24 

1     18 

32 

1     18    44 

^1  85 

19 

53 

1     21 

04 

1     20     31 

1     18     24 

1     18 

32 

1     18    40 

1  40 

19 

57 

1     20 

41 

1     20     55 

1     18    24 

I     18 

32 

1     IS     38 

1  45 

20 

21 

1     20 

01 

1     20     57 

1     18     24 

1     18 

32 

1     18     30 

I  50 

20 

24 

1     19 

63 

I     21      11 

I     18     24 

1     18 

32 

I     18     22 

1  55 

20 

38 

1     19. 

28 

1     21     22 

• 

1     18     09 

I     18 

32 

1     18     16 

283 
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1841— Continued. 

• 

•g 

o 

• 

Deelmation  magnetometer.' 

Jmowy 

31. 

Februtiy  1. 

Fd[>iiiary  3. 

Februarj 

r3. 

February 

4. 

February  5. 

A.  w*. 

o 

/ 

ff 

o        / 

// 

O          f         It 

O           f 

// 

O          / 

n 

O 

/ 

II 

0  30 

19 

22 

1     SO 

00 

1     19     55 

1     19 

22 

1     19 

12 

19 

89 

0  85 

19 

22 

1     20 

00 

1     19     55 

1     19 

23 

1     19 

13 

19 

39 

0  40 

19 

13 

1     20 

03 

1     19     55 

1     19 

22 

1     19 

09 

4 

19 

39 

0  45 

L9 

01 

1     19 

45 

1     19     55 

1     19 

22 

1     19 

09 

1 

19 

39 

0  50 

18 

39 

1     19 

45 

1     19    55 

1     19 

23  V 

1     19 

09 

19 

30 

0  55 

18 

89 

1     19 

33 

1     19     55 

1     19 

33 

1     19 

06 

19 

19 

1  00 

18 

22  1 

1     19 

29 

1     19     55 

1     19 

33 

1     19 

00 

9 

19 

19 

1  05 

18 

10 

1     19 

21 

1     19    55 

1     19 

33 

1     19 

00 

19 

11 

1  10 

18 

22 

1     19 

03 

1     19     18 

1     19 

33 

1     19 

00 

18 

50i 

1   15 

18 

39  I 

1     19 

03 

1     19     31 

1     19 

33 

1     18 

53 

18 

39 

1  SO 

18 

39 

1     17 

16 

L     19     18 

1     19 

33 

1     18 

62 

18 

39 

i  25 

18 

39 

1     17 

16 

I      19     18 

1     19 

33 

1     18 

46 

18 

48 

1   30 

18 

19 

1     17 

16 

I     18     39 

1     19 

23 

1      18 

42 

1 

18 

48 

1  3.^' 

1? 

69 

I     17 

16 

1     18     39 

1     19 

32 

1      18 

39 

18 

36 

1  40 

17 

59 

1     16 

42 

1     18     39 

1     19 

22 

1     18 

37 

18 

23 

1  45 

ly 

48 

1     16 

42 

1     18     04 

1     18 

42 

1      18 

34 

18 

09 

I  50 

17 

19 

1     16 

42 

1     17    66 

1     18 

43 

I     18 

34 

18 

03 

1  «5 

16 

55 

1     16 

42 

1 

1     17    43 

1     18 

42 

1     18 

34     1 

17 

51 

1841 — ^Continued. 

• 

o 
O 

• 

« 

DecBnatioii  magnetometer 

■ 

Miruuy  B. 

• 

FyBbrnary 

7.»     fVlmiaryS. 

Febniary 

9.» 

FAruary 

10. 

February  11. 

0  30 

18 

27 

1     24 

55        I     23    89 

1     10 

28 

1     18' 

57 

19 

18 

0  35 

18 

27 

1     25 

48        1     23    39 

1     10 

28 

1     18 

67 

19 

18 

0  40 

18 

24 

1     27 

01  '     1     23    39 

1     10 

38 

1     18 

60 

19 

18 

0  45 

18 

24 

1     25 

60  '     1     23    39 

1     10 

10 

1     18 

48 

19 

18 

0  50 

18 

24 

1     25 

50  <     1     23     39 

1     11 

26 

1     18 

48 

19 

18 

0  55 

18 

24 

1     28 

21   >     1     23     39 

1     12 

56 

1     18 

45 

19 

18 

i  00 

18 

24 

1     29 

54  1     I     23    39 

1     14 

63 

1     18 

45 

19 

18 

1  05 

18 

24 

1     29 

54  1     1     23     39 

1     16 

56 

1     18 

45 

19 

18 

t   10 

18 

24 

I     31 

26  !     1     23     47 

1     19 

23 

1     18 

40 

19 

18 

1   15 

18 

24 

1     31 

44  i     1     23    47 

1     19 

47 

1     18 

38 

19 

18 

1  20 

18 

24 

1     31 

35        1     23     47 

1     18 

33 

1      18 

36 

19 

18 

1  25 

18 

19 

1     33 

42        1     23     47  '     1     19 

51 

1     18 

33 

19 

18 

1  30 

18 

19 

1     33 

43 

1     33    49 

1     22 

43 

1     18 

33 

19 

18 

I  35 

18 

19 

1     31 

48 

1     23     49 

1     24 

36 

1     18 

33 

19 

18 

1  40 

18 

14 

1     31 

39 

1     23     54 

I     27 

08 

I     18 

33 

19 

18 

1  45 

18 

14 

1     31 

09 

1     23     54 

I     28 

50 

1     18 

32 

19 

18 

1  50 

18 

14 

1     30 

17 

1     23     54 

1     27 

50 

1     18 

32 

19 

18 

1  65 

18 

14 

1     30 

17 

1     23     54 

1     28 

03 

1     18 

32 

19 

J8 

*  Followed  by  snow  itoims. 

• 

A 

C  172  3 
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• 

1841 — Continued. 

1 

i 

a 

Diyliniition  nmgnetoioeter* 

Fe]irt»ryl2. 

Febniarj 

13. 

Fdnraar7l4. 

February  |& 

Febmary  16. 

Febcaaryn. 

n-  ft*. 

o 

/ 

n 

O          f 

// 

o       r       *f 

o       / 

// 

o       / 

n 

o       / 

It 

0  80 

20 

49 

1     19 

89 

I     19     12 

I     18 

26 

1     16 

48 

1     17. 

87 

0  85 

20 

49 

1     19 

39 

1     19     16 

1     18 

26 

1     16 

48 

1     17 

87 

0  40 

20 

49 

1     19 

39 

I     19     16 

1     18 

33 

.   1     16 

48 

1     17 

87 

0  45 

20 

49 

1     19 

89 

1     19     16 

I     18 

38 

1     16 

48 

1     17 

87 

0  60 

21 

18 

1     19 

39 

1     19     16 

1     19 

42 

1     16 

48 

1     17 

37 

0  65 

21 

24 

1     19 

39 

1     19     16 

1     20 

28 

1     16 

48 

1     17 

87 

1  00 

21 

29 

1     19 

39 

1     19     18 

1     20 

12 

1     16 

81 

1     17 

06 

1  06 

21 

42 

1     19 

89 

1     19     18 

1     20 

12 

1     17 

11 

I     17 

06 

1   10 

21 

29 

1     19 

39 

1     19     18 

1     20 

12 

I     17 

11 

1     16 

63 

1   15 

20 

06 

1     19 

39 

1     19    21 

1     21 

00 

1     17 

23 

1     16 

63 

1  BO 

20 

29 

1     19 

39 

1     19    21 

I     21 

31 

1     17 

23 

1     16 

63 

1  26 

20 

08  < 

1     19 

39 

1     19    21 

1     22 

21 

1     16 

65 

1     16 

60 

I  80 

20 

08 

1     19 

39 

1     19     21 

1     22 

35 

I     16 

65 

1     16 

23 

I  86 

19 

49 

1     19 

39 

1     19     21 

1     22 

33 

1     16 

56 

1     16 

09 

1  40 

19 

49 

1     19 

39 

1     19     21 

1     23 

06 

1     16 

66 

1     16 

09 

1  46 

19 

17 

1     19 

39 

1     19     21 

1     24 

02 

I     17 

46 

1     16 

66 

1  50 

18 

46 

1     19 

39 

1     19     21 

1     24 

45 

1     17 

46 

1     16 

63 

1  65 

18 

12 

1     19 

39 

1     19    21 

1     24 

69 

1     17 

46 

1     16 

66 

1841 — Continued. 

1 

• 

• 

Uecliiutioa  KiagnetoiiMter 

k 

FebniaiylS. 

Febrnai7 

19. 

F«bniax7  20. 

Febnierf 

21. 

February 

22. 

Februry23. 

0  80. 

18 

18 

1     18 

20 

1     18    28 

1     16 

29 

1     17 

14 

1     15 

29 

0  86 

18 

28 

1     18 

20 

1     18     01 

1     16 

29 

1     16 

61 

1     16 

29 

0  40 

IS 

11 

1     18 

20 

1     17    66 

1     16 

29 

1     16 

61 

1     15 

29 

0  46 

16 

08 

1     18 

16 

1     17    40 

1     16 

27 

1     16 

61 

1     16 

89 

0  60 

18 

03 

I     18 

10 

1     17    40 

1     16 

27 

1     16 

51 

1     16 

89 

0  66 

18 

03 

1     18 

10 

1     17*61 

I     16 

27 

1     16 

61 

1     16 

64 

1  00 

17 

64 

1     16 

16 

1     17    61 

1     16 

26 

1     16 

61 

1     16 

64 

1  06 

17 

89 

1     18 

09 

1     18     14 

1     16 

25 

1     16 

61 

1     15 

64 

1  10 

17 

21 

1     18 

07 

1     18    22 

1     16 

25 

1     16 

61 

1     16 

64 

1   15 

17 

21 

1     18 

07 

1     18     22 

1     16 

19 

1     16 

07 

1     15 

05 

1  90 

17 

16 

1     18 

12 

1     18    22 

1     16 

19 

1     16 

41 

1     16 

06 

1  26 

17 

16 

1     18 

09 

1     18    22 

1     16 

19 

1     16 

08 

1     16 

41 

1  80 

17 

16 

1     18 

04 

1     18    00 

I     16 

19 

1     16 

08 

1     16 

2i 

1  86 

17 

16 

1     18 

08 

1     17    42 

1     16 

16 

1     16 

08 

1     17 

24 

I  40 

17 

87 

I     18 

04 

1     17    32 

1     16 

16 

1     16 

08 

1     17 

64 

1  46 

16 

46 

1     18 

04 

I     17     18 

1     16 

16 

1     16 

08 

1     18 

83 

I  CO 

16 

41 

1     18 

03 

1     17    06 

1     16 

16 

1     16 

08 

1     18 

S3 

1  66 

16 

41 

1     18 

02 

1     16    39 

1     16 

16 

1     16 

08 

1     18 

60 
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1841 — ^Codtinued. 

i 

• 

Decihialion  nagnetometer. 

F4fanuur7  94. 

• 

Fdbruvy 

83. 

Ftibnmrf  86. 

Fdnoaiy 

87. 

February 

88. 

March  1. 

A*  fn. 

o 

f 

// 

o   / 

rf 

O         f          ff 

O    f 

ff 

o   / 

// 

Q       t        rr 

0  30 

80 

41 

I  17 

18 

I     17  14 

1  18 

84 

1  17 

51 

0  36 

80 

84 

1  17 

18 

1  17  46 

1  18 

84 

1  17 

51 

1  19  49 

0  40 

80 

28 

1  17 

18 

1  18  44 

1  18 

18 

1  17 

51 

1  19  58 

0  46 

V 

30 

88 

1  17 

18 

1  18  44 

1  18 

18 

1  17 

61 

I  30  18 

0  60 

80 

80 

1  17 

18 

'1  18  61 

1  ,18 

00 

1  17 

51 

1  80  10 

0  66 

80 

81 

1  17 

18 

1  18  61 

1  17 

48 

1  17 

51 

1  80  38 

1  00 

30 

11 

1  17 

18 

1  19  10 

1  17 

38 

1  17 

59 

I  80  26 

1  06 

80 

00 

.  1  17 

18 

1  19  10 

1  17 

38 

1  17 

59 

1  20  41 

1  10 

J 

19 

61 

1  17 

18 

1  18  64 

1  17 

18 

1  17 

59 

1  80  60 

1  16 

•  1 

19 

46 

1  17 

18 

1  18  64 

1  16 

56 

1  18 

06 

1  81  06 

1  SO 

19 

46 

1  17 

18 

1  18  38 

1  16 

66 

I  18 

06 

1  31  07 

1  26 

19 

86 

1  17 

81 

1  18  83 

1  16 

84 

1  18 

05 

1  31  16 

1  80 

19 

16 

1  17 

21 

1  18  82 

U  16 

68 

1  18 

05 

1  31  18 

1  86 

1 

18 

68 

I  17 

81 

1  19  62 

1  16 

46 

1  18 

06 

1  81  80 

1*40 

18 

48 

1  17 

83 

1  20  09 

1  16 

16 

1  18 

06 

1  81  48 

1  46 

1 

18 

88 

1  17 

83 

1  20  40 

1  14 

51 

1  18 

06 

1  31  50 

1  60 

18 

87 

1  17 

23 

1  20  40 

1  15 

80 

1  18 

06 

1  28  06 

1  66 

18 

84 

1,  17 

23 

I  20  36 

1  16 

80 

1  18 

05 

1  22  20 

1841 — Continued. 

« 
• 

Dedmation  magnetoineter. 

March  8. 

March  3. 

March  4. 

March  5. 

March  6. 

March  7. 

X5 

• 

» 

e  so 

18 

63 

1  18 

03 

1  16  26 

1  18 

47 

1  18 

68 

1  16  89 

0  36 

18 

89 

1  18 

03 

1  16  26 

1  18 

47 

1  18 

60 

1  16  55 

0  40 

18 

26 

1  17 

61 

1  16  26 

1  18 

47 

1  18 

89 

1  16  26 

0  45 

18 

88 

1  17 

83 

1  16  26 

1  18 

47 

1  18 

89 

1  16  47 

0  60 

18 

17 

1  17 

22 

1  16  26 

1  18 

44 

1  18 

89 

1  14  09 

0  56 

18 

10 

1  17 

22 

1  16  26 

1  18 

44 

1  18 

80 

1  16  01 

1  00 

18 

00 

1  17 

04 

1  16  26 

1  18 

44 

1  18 

86 

1  16  80 

1  06 

17 

44 

1  17 

04 

r  17  05 

I  18 

44 

1  18 

10 

1  14  45 

1  10 

17 

81 

1  16 

21 

I  17  06 

1  18 

39 

1  18 

16 

I  14  87 

1  16 

17 

81 

1  16 

66 

I  17  06 

1  18 

89 

1  18 

16 

1  14  07 

1  30 

17 

81 

1  16 

05 

1  17  06 

1  18 

39 

1  18 

03 

1  18  18 

1  26 

17 

14 

1  16 

21 

1  17  06 

1  18 

39 

1  18 

00 

1  18  84 

1  80 

16 

41 

1  16 

44 

1  17  06 

1  18 

89 

1  17 

45 

1  14  86 

1  86 

16 

61 

1  16 

44 

1  17  06 

1  18 

89 

1  17 

40 

1  14  64 

1  40 

16 

51 

1  16 

37 

1  17  05 

1  18 

89 

1  17 

88 

1  16  05 

I  45 

16 

47 

1  16 

09 

1  17  08 

1  18 

89 

1  17 

18 

1  14  18 

1  50 

16 

47 

1  16 

68 

1  17  06 

1  18 

89 

1  17 

]l 

1  14  14 

I  55 

16 

38 

1  16 

20   1  17  06 

• 

1  18 

39 

1  17 

1  18  09 

C  17-4  3 
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1841~Continued. 

o 

• 

Declination  magnetometer. 

MaiciiS. 

March  9. 

March  10. 

Mafth  11. 

• 

March  12. 

M«ich  13. 

• 

y».  iit« 

o 

/ 

11 

o   / 

n 

o   /   // 

o   / 

t» 

o   / 

// 

o  t 

ti 

0  30 

17 

14 

1   16 

49 

1  19  30 

1  19 

09 

I  18 

89 

1  IS 

14 

0  85 

•17 

14 

1  16 

49 

I   19  80 

1   18 

68 

1  18 

39 

1  18 

14 

0  40 

17 

14 

1  16 

49 

1  19  13 

1   18 

13 

1   18 

61 

1  18 

14 

0  45 

17 

14 

1  16 

49 

1  19  13 

1  17 

43 

1  19 

09 

1  18 

14 

0  60 

16 

67 

1  16 

49 

^1  19  08 

1  17 

33 

1  19 

31 

1  17 

64 

0  65 

16 

09 

\     16 

49 

1  19  03 

1  17 

37 

1  19 

14 

1  17 

64 

I  00 

16 

09 

1  16 

47 

1  19  00 

1  17 

13 

1  20 

15 

1  17 

64 

1  05 

16 

09 

1  16 

47 

1  18  66 

1  17 

13 

1  31 

09 

1  17 

31 

I  10 

16 

09 

1  16 

47 

1   18  61 

I  17 

34 

1  20 

39 

1  17 

81 

1  16 

16 

00 

1  16 

47 

1  18  48 

1  17 

34 

1  30 

39 

1  17 

U 

1  30 

15 

64 

1  16 

47 

1  18  48 

1   17 

30 

1  30 

01 

1  16 

64 

1  25 

16 

64 

1   16 

43 

1  18  36 

1.  17 

20 

1  30 

01 

1  16 

64 

1  30 

15 

87 

1  16 

43 

1   18  40 

1  17 

39 

1  19 

45 

I  16 

54 

I  85 

15 

11 

1   16 

42 

1  18  26 

1  17 

61 

1  18 

89 

1  16 

64 

1  40 

14 

61 

1   16 

43 

1   18  18 

1  17 

38 

1  18 

89 

1  16 

64 

1  45 

14 

64 

1  16 

42 

1   18  19 

1  17 

03 

1   19 

14 

1  16 

54^ 

1  60 

14 

64 

1  16 

42 

1  16 

39 

1  18 

49 

1  17 

o.** 

1  65 

15 

49 

1  16 

42 

1  18  13 

1  17 

01 

I  18 

49 

1  17 

05 

1 

• 

1841— Continued. 

Declination  magfnetometer. 

17. 

March  18. 

Maitsh  19. 

March  14. 

March  15. 

March  16. 

March  i 

0  30 

1  16 

35 

1  16  18 

1  18 

89 

I  16 

86 

0  36 

18 

12 

1  16 

63 

1  16  18 

1  18 

39 

1  16 

14 

0  40 

18 

09 

1  16 

63 

1  16  18 

1  18 

37 

1  16 

07 

0  45 

18 

06 

•  I  16 

68 

1  16  18 

1  18 

37 

1  18 

23 

1   16 

07 

0  60 

18 

06 

1  16 

68 

1  16  18 

1  18 

87 

1  18 

16 

1  16 

07 

0  65 

18 

00 

1  16 

07 

1  15  18 

1  18 

84 

1   18 

09 

^  16 

33 

1  00 

17 

61 

1  16 

68 

I  16  18 

1  18 

33 

1  18 

09 

1   16 

40 

1  05 

17 

46 

1   17 

66 

I  14  43 

1  18 

33 

1   17 

56 

1  16 

34 

1  JO 

17 

40 

1  18 

38 

1  14  43 

1  18 

83 

1   17 

50 

I  16 

3t 

I  15 

17 

21 

1  19 

01 

1  14  43 

1  18 

33 

1   17 

43 

1  16 

34 

1  30 

17 

83 

1  16 

49 

1  14  43 

1  18 

33 

1  17, 

43 

1  16 

49 

1  35 

17 

24 

1   16 

45 

1  14  43 

1  18 

39 

1  17 

34 

1  17 

13 

1  30. 

17 

09 

1   16 

28 

I  14  43 

I  18 

29 

1  17 

33 

1  17 

13 

1  86 

17 

06 

1  16 

53 

1  14  43 

1  18 

29 

1  17 

30 

1  17 

04 

1  40 

* 

17 

00 

1  17 

07 

1  14  48 

1  18 

29 

1   17 

80 

1  17 

33 

1  45 

16 

63 

1   17 

17 

1  14  43 

1  18 

89 

1  17 

15 

1  17 

41 

1  60 

16 

69 

I  17 

34 

1  14  67 

1  18 

29 

1   17 

■  10 

1  17 

49 

1  66 

17' 

04 

1  17 

14 

1  14  69 

1  18 

29 

1  17 

04 

1   17 

05 

987 
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> 


1 

• 

1841 — ContinuecL 

0 

3 

m 

• 

Dedination  magnetoniater. 

March  20. 

March  S 

11. 
// 

March  22. 

Maich23. 

March  24. 

March  26. 

h.  m. 

o   / 

n 

O    f 

o        t         ft 

o   / 

". 

o  t 

// 

0 

» 

If 

0  80 

1  16 

23 

1  16 

07 

1  17 

33 

1  17 

09 

• 

0  35 

1  16 

83 

1  16 

07 

1  14  29 

1  17 

83 

1  17 

09 

18 

10 

0  40 

1  16 

23 

1  16 

07 

1  14  15 

I     17 

64 

1  16 

50 

18 

00 

0  45 

1  16 

23 

1  16 

07 

1  13  58 

1  17 

58 

1  16 

50 

1 

17 

48 

0  50 

1  16 

23 

1  16 

07 

1  17 

44 

1  15 

21 

17 

31 

0  55 

1  16 

23 

1  16 

07 

1  17 

49 

1  15 

05 

17 

28 

1  00 

1   16 

23 

1  16 

07 

1  18 

22 

1  14 

50 

17 

11 

1  05 

1  16 

16 

1  16 

07 

1  19 

03 

1  15 

48 

19 

08 

1  10   1  10 

16 

1  16 

07 

1  13  20 

1  19 

24 

1  15 

48 

18 

08 

1  15   1  16 

16 

1  16 

07 

1  13  09 

1  19 

55 

1  15 

48 

17 

41 

1  20  i  1  17 

10 

1  16 

07 

1   13  00 

1  20 

22 

1  15 

48 

17 

21 

1  25   1  17 

10 

1  16 

04 

1  12  49 

1  21 

02 

1  15 

48 

16 

56 

1  30 

1  16 

54 

I  16 

04 

1  12  89 

1  21 

51 

1  14 

57 

16 

36 

1  35 

1  16 

54 

1  15 

59 

1  12  26 

1  22 

06 

1  12 

13 

16 

20 

1  40 

1  17 

54 

1  15 

59 

1  12  15 

1  22 

17 

I  14 

19 

16 

20 

1  45 

1  18 

32 

1  15 

59 

1  '21 

56 

1  14 

19 

16 

11 

1  50 

1  19 

24 

1  16 

59 

1  21 

03 

1  15 

22 

15 

50 

1  55 

1  19 

24 

1  15 

59 

1  09  24 

1  20 

69 

1  15 

22 

15 

50 

• 

>t 

1841 — Continued. 

O 

• 
• 

D0cliiiati(m  magneUimeler. 

March  27. 

March  28. 

March  29. 

March  30. 

March  81. 

AprU 

1. 

0  30 

1  17 

41 

1  17 

33 

1  18  29 

• 

1  18 

46 

16 

38 

0  36 

1  17 

41 

1  17 

33 

1  18  28 

1  18 

46 

16 

88 

0  40 

1  17 

22 

1  17 

45 

1  18  22 

1  18 

46 

16 

38 

0  45 

1  17 

22 

1   17 

56 

1  18  22 

1  19 

00 

1  18 

46 

16 

38 

0  50 

1  17 

32 

1  17 

48 

1  18  19 

1  18 

56 

1  18 

46 

16 

29 

0  55 

1  17 

32 

1  18 

21 

1  18  14 

1  18 

49 

1  18 

46 

16 

26 

1  00 

1  17 

10 

1  17 

09 

1  18  10 

1  18 

45 

1  18 

46 

16 

17 

1  05 

1  16 

69 

1  16 

21 

1  18  07 

1  18 

48 

1  18 

19 

16 

17 

1  40 

1  16 

40 

1  15 

45 

1  18  00 

1  18 

43 

1  18 

23 

16 

09 

1  15 

1  16 

40 

1  15 

45 

1  18  00 

1  18 

38 

1  18 

34 

16 

08 

1  20 

1  16 

40 

1   15 

20 

1  17  56 

1  18 

38 

1  18 

34 

16 

06 

1  26 

1  16 

40 

1  15 

^0 

1  17  50 

1   18 

38 

1  18 

19 

15 

54 

1  30 

1  16 

17 

1   15 

20 

1  17  50 

1  18 

38 

1  18 

19 

15 

54 

I  35 

1  16 

26 

1  15 

20 

1  17  49 

1  18 

38 

1  18 

42 

15 

54 

1  40 

1  16 

43 

1  15 

20 

1  17  49 

I  18 

38 

1  18 

20 

16 

12 

1  45 

1  16 

07 

1  15 

20 

1  17  46 

1  18 

38 

1  18 

20 

15 

18 

1  60 

1  16 

02 

1   15 

33 

1  17  42 

1  18 

38 

1   17 

58 

15 

18 

1  55 

1  16 

02 

1  15 

32 

1  17  42 

1  18 

38 

1  18 

16 

16 

17 

Ci7«3 
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« 

« — 

1841— Cominiied. 

1 

• 

BmliiHitioa  mugiwtniiMtar. 

m 

April 

9. 

Aprin 

^ 

April  4. 

April  i 

April  1 

Bw 

April?. 

h'  171. 

0       / 

// 

0        / 

f/ 

o       '       // 

o      / 

O          f 

// 

Off/ 

0  80 

1     17 

49 

1     19    30 

1     17 

64 

1     17 

84 

0  85 

1     17 

64 

1     17 

40 

1     19    44 

1     17 

64 

1     17 

84 

0  40 

1     17 

48 

1     17 

61 

1.   19    44 

1     16 

01 

1     17 

34 

0  45 

1     17 

47 

1     17 

66 

1     19    64 

1     17 

38 

1     17 

34 

1     17    39 

0  60 

I     17 

37 

1     18 

08 

1     19     18 

I     17 

31 

1     17 

34 

1     17    39 

0  65 

1     17 

39 

1     18 

16 

1     19     03 

1     17 

01 

1     17 

34 

1     17     18 

1  00 

1      17 

34 

1     18 

36 

1     18    63 

1      17 

01 

1     17 

38 

1     17    06 

1  05 

1     17 

31 

1     18 

36 

1     18    63 

1     16 

61 

1     17 

28 

1     17    06 

1  10 

1     17 

19 

1     18 

47 

1     18    46 

1     16 

38 

1     17 

38 

1     17    04 

1  15 

1     17 

18 

1     19 

01 

1     19    05 

1     16 

19 

1     17 

38 

I     16     59 

1  30 

1     17 

16 

1     19 

3t 

1     19    31 

1     16 

19 

1     17 

34 

1     16    59 

1  25 

1     17 

10 

1     19 

62 

1      19     37 

1     17 

03 

.1     17 

24 

1     16    59 

1  30 

I     17 

09 

1     30 

07 

1     19    47 

1     17 

03 

1      17 

21 

1     16    69 

1  36 

1     17 

09 

1     30 

07 

1     19     49 

1     16 

17 

1     17 

24 

1     16*  59 

1  40 

1     17 

09 

1     30t 

■07 

1     19    49 

1     16 

26 

1     17 

24 

1     16     69 

1  45 

1     17 

06 

1     30 

07 

1     19     08 

1     16 

69 

I     17 

24 

1     16     59 

1  50 

1     17 

03 

I     30 

07 

1     18     63 

1     15 

39 

I     17 

24 

1     16    69 

1  55 

1     17 

03 

1     30 

07 

1     18     31 

1     16 

69 

1     17 

34 

1     16    59 

1841 — Continued 

• 

• 

i 

• 

Dediiuition  magnetometer. 

April 

8. 

April  9. 

April  10. 

AprU  11. 

April  13. 

April  13. 

0  80 

1     17 

36 

1     17    44 

r 

1     13 

35 

1     19     51 

0  35 

1     17 

10 

1     18 

06 

1     17    44 

1     13 

35 

1     17 

09 

1     19     36 

0  40 

1     16 

44 

1     17 

47 

1     17    44 

1     13 

35 

I     17 

09 

1     19     87 

0  45 

1     16 

63 

1     17 

47 

1     17    44 

1     13 

35 

1     17 

SO 

1      19     09 

0  60 

1     16 

63 

I     17 

47 

1     17     86 

1     13 

36 

1     17 

36 

1     19     34 

0  65 

1     16 

09 

1     17 

34 

1     17     86 

1     13 

35 

1     17 

OS 

1     19     43 

1  00 

1     16 

16 

1     17 

03 

1     17     17 

1     13 

35 

1     17 

00 

1     30     09 

1  05 

1     16 

39 

1     16 

46 

1     17     17 

1     13 

35 

1     17 

00 

1     30     47 

t   10 

1     17 

06 

1     16 

46 

1     17     17 

1     13 

35 

1     16 

49 

1     30  0&7 

1   16 

1     17 

34 

1     16 

46 

1     17     06 

1     13 

28 

1     16 

46 

I     32     08 

1  SO 

1     17 

68 

1     16 

46 

1     16     69 

1     13 

33 

1     16 

40 

1     81     54 

1  36 

1     18 

66 

1     16 

46 

1     16     69 

1     13 

39 

1     16 

40 

1     31     47 

1  80 

1     19 

67 

1     16 

46 

1     16    69 

1     13 

43 

1     16 

40 

1     33    41 

1  35 

I     19 

67 

1     16 

46 

1     16     69 

1     13 

69 

1     16 

40 

1     83     45 

1  40 

1     20 

34 

1     16 

46 

1     16     64 

1     13 

69 

1     16 

40 

1.    83     45 

1  46 

I     30 

34 

1     16 

06 

1     16     45 

1     14 

01 

1     16 

40 

X    33     53 

1  60 

1     30 

39 

1     15 

44 

\     16    46 

1     14 

01 

1     16 

40 

1     83     04 

1  66 

1     30 

39 

1     16 

44 

1     16     45 

1     14 

01 

1     16 

40 

1     31     47 

^89 
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1841 — Continued. 

• 

• 

1 

xiecBiMtion  imgnetometef * 

' 

April  1 

14. 

April  15. 

April  16.  ' 

April  17. 

April  18. 

April  19. 

A.  911. 

o 

/ 

// 

o      / 

ff 

O        f        tt 

O          ' 

tt 

o      / 

>t 

o 

/ 

H 

0  30 

18 

14 

1     18 

19 

1     17    49 

1     16 

11 

18 

04 

a36 

17 

54 

1     18 

10 

1     17    49 

1     17 

03 

1     16 

11 

18 

04 

0  40 

17 

54 

1     18 

04 

1     17    49 

1     17 

03 

1     17 

02 

18 

54 

0  4A 

17 

64 

1     18 

04 

1     17    49 

1     16 

58 

1     17 

37 

18 

54 

0  50 

17 

54 

1     17 

54 

1     18     07 

1     16 

58 

1     17 

37 

19 

04 

0  55 

17 

54 

1     17 

54 

1     18     07 

1     16 

58 

1     18 

03 

19 

04 

1  00 

17 

20 

1     17 

54 

1     18     07 

1     16 

58 

1     16 

29 

19 

04 

1  05 

17 

20 

I     17 

54 

1     18    07 

1     16 

58 

1     16 

53 

19 

04 

1   10 

17 

20 

1     17 

39 

1     18     07 

1     16 

50 

I     16 

14 

•1 

19 

29 

1   15 

17 

20 

1     17 

89 

1     18     09 

1     16 

50 

1     16 

34 

19 

29 

1  20 

17 

20 

1     17 

39 

1     18     09 

1     16 

46 

1     16 

38 

18 

24 

1  25 

17 

20 

1     17 

20 

1     18     09 

1     16 

46 

1     17 

17 

18 

04 

I  30 

16 

54 

1     17 

20 

1     18     10 

1     16 

46 

1     17 

06 

18 

04 

1  35 

16 

54 

1     17 

20 

1     18     10 

1     16 

46 

1     16 

44 

18 

04 

1  40 

1  1 

16 

54 

1     17 

20 

1     18     14 

1     16 

46 

1     16 

44 

17 

14 

1  45 

16 

43 

1     17 

20 

1     18    41 

1     16 

46 

I     17 

10 

17 

or 

1  50 

16 

43 

1     17 

20 

1     18     14 

1     16 

46 

1     17 

33 

17 

07 

1  55 

16 

43 

1     17 

20 

.  1     18     14 

1      16 

46 

1     17 

43 

16 

54 

1841 — Continued. 

• 

O 

m 

Eh 

Declination  magnetometer. 

April! 

W. 

April  21. 

April  23. 

April  24. 

April  25. 

April! 

16. 

0  30 

1     16 

07 

1     17     29 

1     10 

29 

0  35 

16 

54 

1     16 

07 

1     17    38 

1     19 

29 

1     19 

29 

18 

11' 

0  40 

17 

04 

1     16 

07 

1     17    41 

1     19 

29 

1     19 

29 

17 

5^ 

0  45 

17 

54 

I     16 

07 

1     17     33 

1     19 

29 

1     19 

29 

17 

5a 

0  50 

18 

34 

1     16 

07 

1     17     28 

1     19 

29 

1     19 

29 

17 

45 

0  55 

18 

34 

I      16 

07 

1     17    28 

1     10 

14 

I     19 

29 

17 

28- 

I  00 

18 

54 

1     15 

54 

1     17     28 

1     10 

14 

1     19 

05- 

17 

36 

.    1  05 

19 

04 

I      15 

54 

1     17     28 

1     19 

00 

1      19 

05 

17 

2d 

1   10 

18 

20 

1      15 

54 

1      17     01 

1     19 

00 

I     19 

16 

17 

09 

I   15 

17 

54 

1      15 

54 

1      18     41 

1     19 

00 

1      19 

16 

17 

30 

1  20 

17 

39 

1      15 

49 

I     16     45 

1     18 

49 

I      19 

16 

17 

3^ 

1  35 

IT 

24 

1      15 

49 

1      16     28 

1     18 

19 

1     18 

59 

17 

4i 

,   I  30 

17 

24 

1      15 

49 

1      16     28 

1      18 

19 

1      18 

29 

17 

43 

1  35 

15 

49 

1     15. 

49 

1      16     40 

1     18 

19 

1     18 

29 

17 

51 

1  40 

16 

14 

1      15 

43 

1     16     40 

1     18 

19 

I     18 

04 

18 

00 

1  45 

16 

14 

I     15 

43 

1     16     40 

I     18 

14 

1     17 

24 

18 

05 

I  50 

16 

14 

1     15 

43 

1     16     30 

1     18 

14 

1      17 

24 

« 

18 

oi) 

1  55 

16 

14 

• 

1      15 

43 

1      16     17 

1     18 

14 

1      17 

24 

18 

05 

37 


C  n«] 
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* 

1841 — Continued* 

i 

e 

I 

%. 

April  37. 

April  38. 

April  29. 

April  30. 

Mayl 

. 

May! 

&.'9n. 

0   / 

// 

o   / 

/f 

O         f          /f 

o         *         ff 

o   / 

/' 

0   / 

ft 

0  to 

1  16 

31 

1  19 

44 

1  14 

43 

I  17 

38 

0  36 

1  16 

37 

1  19 

44 

1  17  43 

1  17  39 

1  14 

58 

1  17 

37 

0  40 

1  16 

54 

1  19 

44 

1  17  43 

1  17  S6 

1  14 

49 

1  17 

88 

0  46 

1  16 

54 

•  1  19 

14 

1  .  17  40 

I  17  30 

1  14 

84 

1  17 

03 

0  60 

1  16 

36 

1  19 

14 

1  17  40 

1  17  31 

1  13 

44 

1  17 

03 

0  66 

1  16 

41 

1  19 

14 

1  17  40 

1  17  23 

1  13 

44 

1  16 

33 

1  00 

1  16 

41 

1  19 

14 

1  17  40 

1  17  23 

1  13 

35 

1  16 

33 

1  06 

1  16 

00 

1  19 

14 

1  17  34 

1  17  33 

1  13 

44 

1  16 

35 

1  10 

1  16 

41 

1  19 

14 

1  17  39 

1  17  33 

1  13 

56 

1  16 

19 

1  15 

1  15 

48 

1  19 

14 

1  17  19 

1  17  33 

1  18 

66 

1  16 

09 

1  20 

1  16 

18 

1  10 

19 

1   17  14 

1   17  30 

1  13 

56 

I  16 

09 

1  86 

1  16 

43 

1  19 

19 

1  17  12 

1  17  86 

1  14 

24 

1  16 

09 

1  30 

1  17 

09 

1  19 

31 

I  17  09 

1   17  86 

1  14 

30 

1  16 

09 

1  36 

1  17 

09 

1  19 

31 

1  17  09 

1  17  43 

1  13 

34 

1  16 

09 

1  40 

1  17 

09 

1  19 

64 

1  17  16 

1  17  43 

1  14 

38 

1   16 

04 

1  46 

1  17 

31 

1  19 

54 

I  17  04 

1  17  43 

1  14 

23 

1  16 

69 

•  1  60 

1  17 

40 

1  19 

54 

1   16  54 

1   17  43 

1  15 

28 

I   16 

51 

1  65 

1  17 

13 

1  19 

64 

1  17  09 

1  17  43 

1  14 

.32 

1  16 

64 

1841 — Continued. 

• 

• 

DediAatko  magneCoineter. 

Mtyj 

B. 

May  4. 

May  6. 

May  6. 

May? 

f 

ft 

Mayl 

8. 

0  30 

1  16 

08 

1  18 

34 

I  16  27 

1  16 

39 

0  85 

1  16 

08 

1  18 

09 

1  17  09 

I  14  49 

I  16 

04 

1  16 

39 

0  40 

1  15 

46 

I  17 

14 

1  17  30 

1  14  18 

1  16 

24 

1  16 

39 

0  45 

1  15 

46 

1   17 

14 

1  17  20 

1  14  33 

1  16 

64 

1  16 

39 

0  60 

1  15 

46 

1  16 

54 

1  17  06 

1   15  15 

1  16 

54 

1  16 

39 

0  66 

1  ]5 

16 

1  16 

54 

1  17  OS 

1  16  15 

1  16 

54 

1  16 

39 

1  00 

1  14 

54 

1  16 

64 

1   16  53 

1  16  15 

1  16 

47 

1  16 

39 

1  06 

1  14 

54 

I  17 

04 

1  16  48 

I  14  55 

1  16 

47 

1  16 

39 

1  10 

1  15 

16 

1  17 

19 

1  16  39 

1   14  37 

1  16 

15 

1  16 

39 

1  16 

1  14 

64 

1   16 

44 

1  16  33 

1   14  50 

1  16 

16 

1  16 

84 

1  SO 

1  14 

39 

1   18 

39 

I   16  36 

I  16  38 

1  16 

04 

1  16 

34 

1  86 

1  14 

69 

1   18 

49 

1   16  31 

1  15  38 

1  16 

04 

1   16 

34 

1  30 

i   14 

59 

1  18 

59 

1  16  09 

1  14  24 

1  16 

04 

1   16 

34 

1  36 

1  14 

59 

1   10 

04 

1  16  01 

1  14  34 

1  16 

29 

1   16 

34 

1  40 

1  14 

60 

1   10 

04 

1  15  60 

1   15  19 

1  16 

54 

1  16 

27 

1  46 

I  14 

18 

1  10 

04 

1  15  43. 

1   15  19 

1  16 

34 

1   16 

27 

1  60 

1  14 

18 

1   10 

04 

1  15  40 

1  15  19 

1   16 

22 

1   16 

37 

1  65 

1  13 

54 

1  19 

04 

1  15  31 

1  15  00 

1   16 

32 

1   16 

16 

291 
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6 

• 

L841 — Continued. 

• 
• 

DwiiiMlinn  magnetoawter. 

■ 

)l«f  9. 

May  10. 

• 

•May  11. 

May  13^ 

dtfayl8. 

May  14. 

n,  m. 

9    /  ' 

// 

9 

f 

ff 

O         /          f/ 

o  / 

ff 

o 

/ 

// 

o 

f      ff 

d  80 

11 

30 

I  16  38 

18  14 

•  85 

1  17 

30 

13 

06 

1  15  64 

1   18 

44 

17 

31 

18  14 

•  40 

I  17 

11 

14 

43 

1  15  54 

1  18 

84 

17 

19 

18  36 

0  46 

1  17 

00 

16 

51 

1  15  54 

1  18 

14 

17 

15 

18  35 

e  60 

1  16 

58 

17 

88 

1  •15  89 

1  18 

04 

\ 

17 

09 

18  35 

0  56 

1  16 

41 

17 

83 

1  15  89 

1  17 

84 

17 

09 

18  14 

1  00 

1  16 

39 

19 

14 

1  15  89 

1  16 

41 

16 

41 

18  14 

.  1  05 

1  16 

15 

33 

38 

1  15  89 

1  16 

89 

16 

58 

18  37 

1  10 

1  16 

08 

33 

65 

1  15  89 

1  16 

39 

16 

56 

18  37 
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00 

38 

43 

I  15  89 
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39 

17 

03 

18  84 
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1  15 

49 

26 

51 

1  15  89 

1  16 

54 

17 

06 

18  19 

1  25 

1  15 

43 

1 

36 

28 

1  15  89 

1  17 

04 

17 

13 

18  19 

1  80 

1  15 

88 

36 

33 

1  15  89 

1  17 

04 

17 

18 

18  19 

1  85 

1  15 

83 

37 

38 

1  15  89 

1  17 

04 

17 

19 

18  19 

1  40 

1  15 

80 

86 

30 

1  15  89 

1  17 

04 

17 

36 

18  37 

1  45 

1  15 

18 

36 

18 

1  15  89 

1  17 

04 

17 

89 

■  » 

18  37 

1  50 

1  15 

IS 

35 

53 

1  15  89 

1  17 

04 

17 

50 

18  80 

*l  56 

1  15 

04 

37 

24 

1*  15  89 

1  17 

04 
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17 

59 
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• 
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• 
• 

Bi 

BoHnatioa  magn 

i^flMiCor* 

Ukj  15. 

May  16. 

May  17. 

May  18. 

May  19;- 

Miy30. 

0  80 

16 

34 

1  32  24 

16 

59 

17  3i 

0  85 

1  17 

14 

16 

34 

1  33  34 

1  19 

16 

16 

35 

17  34 

0  40 

1  17 

14 

16 

03 

1  33  36 

1  19 

11 

16 

35 

17  04 

0  46 

1  17 

39 

16 

03 

1  33  36 

1  19 

13 

16 

46 

16  44 

0  50 

1  17 

39 

16 

03 

1  31  54 

1  19 

07 

16 

45 

16  89 

0  56 

1  17 

85 

16 

03 

1  31  84 

1  19 

01 

16 

45 

16  89 

1  00 

1  17 

85 

16 

14 

1  30  49 

1  18 

58 

16 

46 

16  34 

1  05 

1  17 

85 

16 

14 

1  30  04 

1  18 

46 

16 

36 

16  09 

1  10 

1  17 

49 

16 

34 

1  19  84 

1  18 

80 

16 

07 

16  09 

1  16 

1  17 

49 

16 

24 

1  18  54 

1  18 

30 

15 

55 

16  06 

1  30 

1  17 

49 

16 

34 

1  18  54 

1  18 

11 

16 

07 

16  06 

1  35 

1  17 

49 

16 

34 

1  19  04 

1  18 

11 

16 

34 

16  06 

1  80 

1  17 

58 

16 

39 

1  19  44 

1  17 

66 

16 

84 

15  84 

1  85 

1  17 

58 

16 

39 

1  19  44 

1  17 

43 

16 

84 

14  44 
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1  18 

06 

16 
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1  17 

85 

16 

40 

14  44 

1  45 

1  18 

06 

16 

39 

1  19  54 

I  17 

85 

16 
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1  50 

1  18 
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16 
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1  30  39 

1  17 

86 

16 

67 
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I  65 

1  18 

06 

16 

54 

1  31  09 

« 
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39^ 
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« 

[  IW] 


54»* 


£XTRA0»DIKA^T.OBft£|l  VAT  JONS   AT   WASaiiraTON< 


1 

1S41 — Continued* 

1 

DMlMMMkittl  OMgwibNivrtMV 

May  21. 

May  22. 

May  28. 

May  24. 

May  26. 

May  26. 

A.  in* 

o   / 

n 

o   / 

// 

o  r       rt 

o   / 

// 

O         f          ff 

o 

t 

// 

0  30 

1  17 

62 

1  16  44 

19 

18 

•  85 

I  18 

14 

I  16 

64 

I  17  26 

1  17 

62 

1  16  44 

19 

29 

0  40 

1  18 

14 

1  16 

34 

1  17  21 

1   17 

46 

1  16  44 

19 

11 

0  46 

1  17 

09 

1  16 

34 

1  17  21 

I  17 

09 

1  16  44 

18 

48 

•  60 

1  16 

42 

1  16 

14 

1  17  10 

.1  17 

09 

1  16  44 

18 

49 

0  66 

1  16 

64 

1  16 

14 

1  17  06 

1   17 

09 

1  16  64 

18 

49 

1  00 

1  17 

28 

1  16 

44 

1   17  00 

1  16 

88 

1  16  54 

18 

49 

1  06 

1  16 

57 

1  16 

04 

1  16  66 

1  16 

38 

1  16  64 

18 

21 

1  10 

1  16 

24 

1  16 

24 

1  16  21 

1  16 

36 

1  16  64 

18 

05 

1  16 

1  16 

30 

1  16 

64 

1  16  00 

1  16 

40 

1  16  54 

18 

14 

1  20 

I   16 

64 

1  16  62 

1  16 

63 

I  15  64 

18 

17 

1  26 

1   16 

14 

1  16  06 

1  17 

08 

1  16  64 

18 

17 

I  30 

1  16 

04 

1   16  20 

1  16 

69 

1  15  66 

18 

08 

1  36 

1  14 

64 

1  16  30 

1  17 

09 

1  16  64 

18 

00 

1  40 

1  14 

34 

1  16  42 

1  16 

41 

1  15  64 

17 

51 

1  46 

1  16 

24 

1  16  42 

1  16 

41 

1  16  44 

17 

38 

1  60 

1  16 

39 

1  16  63 

1  16 

48 

I  16  39 

17 

88 

1  66 

I  17 

19 

1  17  00 

X     16 

29 

1  16  49 

17 

46 

ft 

184l-^onUnii«d. 

• 

i 

o 

• 

• 

X 

May  27, 

May  26. 

May  30. 

May  31. 

June  1. 

JiinA2. 

«  30 

I  19 

64 

■ 

1  16 

39t 

X    16  14 

0  35 

]  18 

84 

I     15 

69 

1  16  09 

X     16 

39 

1  16  17 

17 

20 

0  4a 

1  18 

04 

I  16 

69 

1  16  09 

X     16 

37 

1  16  16 

17 

18 

a  45 

1  18 

04 

1  16 

61 

1  16  09 

\     16 

37 

1  15  24 

17 

11 

0  60 

1  18 

04 

1  16 

49 
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34 
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J  • 

17 

09 
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1  18 

04 

1  16 

46 

1  16  04 

\     16 

34 

1  16  14 

17 

09 
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1  17 

64 

1  15 

42 

1  15  69 

1  15 

34 

1  15  04 

17 

02 
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1  17 

29 

\     15 

39 
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17 
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1841 — Comittued. 

t 

* 

lO 

PUfilinaiiflB  mtgnelometer. 

Jiine  8. 

Jime  4 

I. 

JiUm6. 
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\. 

June  % 

r. 

■ ^ 

June  8. 

s 

■ 
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A*  m.  1 

o 

/ 

'/ 

o 

/ 

// 
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O    ' 

ft 

o   / 

// 

o 

/ 

ff 

•  30 

16 

83 

14 

81 

■ 

17 

04 

0  86 

16 

41 

14 

81 

1  17  39 

1  14 

44 

1  16 

36 

17 

38 

0  40 

16 

68 

13 

64 

1  17  39 

1  14 

44 

1  16 

36 

17 

88 

0  46 

17 

\b 

18 

19 

I.  17  33 

1  14 

84 

1  16 

16 

17 

35 

0  60 

\ 

17 

87 

13 

19 

1  17  07 

1  14 

34 

1  16 

06 

17 

06 

0  66 

17 

aa 

13 

19 

1  16  60 

1  U 

34 

1  15 

51 

16 

57 

1  00 

17 

86 

13 

19 

1  16  36 

1  14 

84 

1  15 

46 

17 

04 

1  06 

17 

86 

13 

39 

1  16  34 

1  14 

84 

1  15 

38 

17 

09 

1  10 

17 

86 

13 

54 

1  16  29 

i  14 

89 

1  15 

38 

17 

14 

1  16 

17 

86 

13 

64 

1  16  14 

1  15 

04 

1  15 

10 

17 

14 
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17 

38 

18 

54 

1  16  59 

1  15 

04 

1  14 

56 

17 

14 

1  36 

17 

88 

13 

64 

1  16  44 

1  16 

04 

1  14 

35 
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01 
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17 

44 

13 

64 

1  15  39 
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06 

1  14 
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17 

01 

i  86 

17 

44 

13 

64 

1  15  39 
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14 

1  14 

33 
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14 
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17 
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14 

14 

1  16  39 

1  16 
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1  14 

16 

16 

68 

1  46 
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66 

14 

14 
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1  16 
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1  14 

16 

16 

68 

1  60 

18 

06 

14 

37 

1  15  18 

1  16 

14 
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18 

16 

58 

1  66 

18 

16  j 

14 

37 

1  15  07 

1  16 

8i 

1  14 

31 

17 

40 

1841 — Continued. 

i 

• 
• 

Dedinatioii  magnetometer. 

■ 

JimeO. 

June  10. 

June  11. 

June  13. 

June  13. 

• 

June  15. 
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09 
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84 

1  16  19 

1  16 

39 
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04 
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34 

1  19 

04 

12 

54 

0  60 

18 

09 

17 
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34 

1  18 
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13 
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09 
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17 

11 
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1  18 
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13 
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13 
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1  40 
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04 

17 

45 
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86 
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64 

1 

14 

14 

1  45 
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17 
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37 
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14 

36 
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36 
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84 

14 
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I  56 

16 

84 
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17 
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01 
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1841 — Continued. 

i 

• 

*  DedifiaCioii  magnetoiiieler. 

• 
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ft 
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59 

1  16  88 

995 


C  172] 


BXTaAOBDiKABT  OBSXBVATIOITS  AT  WASHllTGTOV. 


1 
1 

1840. 
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M,  1840. 

July  36»  1840. 

July  36,  1840. 
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00 
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38 

16  30 
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1  00 
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1  18  19 
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10 

1     18    47 

09 

17  80 

1  30  34 
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16 
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09 

18  30 

1  31  47 

3  00' 

1   18  39 
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1  16  33 

30 

1     13     03 

09 

19  00 

1  38  36 

3  30 

1  17  36 

13  36 

I  13  59 

36 

1     13    39 

09 

19  30 

I  34  09 

4  30 

I  16  34  ' 

18  00 

1   IS  00 

80 

1     18    09 

34 

30  80 

1  31  17 

600 

1  16  47 

13  80 

1  14  14 

36 

1     13    49 

34 

31  00 

1  30  40 

5  30 

1   16  3ft 

14  30 

1   14  36 

40 

1     14    36 

34 

31  30 

1  30  40 

630 

1  17  04 

16  00 

1   13  30 

46 

1     14    33 

1     15 

01 

33  30 

1  19  34 

700 

1   17  17 

60 

1     15    01 

1     15 

86 

33  00 

1  18  34^ 

730 

1   17  17 

66 

1     16     16 

1     15 

86 

33  30 

1  18  10 

830 

1  16  86 

1 
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• 
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• 
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1,  1840. 
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17 

00 
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» 
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56 

18 

30 
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35 

19 

OO 
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8    00 
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35 

19 

36 
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t 

1 
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41 

30 

30 

33    04 
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1     14 

47 

33 

00 
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1 
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1 
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4     06 
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38 
63 
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AUGUST  6, 

,  1840. 

• 

1 

9k 

Dedintti 

on. 

• 

• 

• 

Noon. 

13  houn. 

14  hours. 

115  houn. 

16  hours. 

17  hoora. 

O        f        » 

o   /  rt 

o       t       tt 

O          f          ti 

'o   f  rr 

Q         t          ft 

00 

1  18  SO 

1  10  S6 

1  10  28 

1  14  42 

1  17  04 

1  19  69 

10 

1  IS  18 

1  10  07 

1  10  S3 

1  14  47 

1  18  29 

1  20  19 

to 

1  IS  04 

1  10  07 

1  10  4S 

1  15  47 

1  18  43 

1  SO  54 

80 

1  11  38 

1  09  51 

1  10  37 

1  14  61 

1  18  67 
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40 

1  10  41 

1  10  S2 

1  10  59 

1  14  51 

1  19  21 

1  21  SO 

60 

1  10  04 

1  10  22 

1  IS  22 

1  16  29 

1  19  33 

« 

1  21  49 

00 

18  houiB. 

19  houn. 

20  hours. 

21  hours. 

22  hours. 

28  hoon. 

1  SS  04 

1  21  09 

1  19  88 

1  19  39 

1  19  41 

1  18  16 

10 

1  SS  19 

1  21  06 

1  19  26 

1  19  43 

1  19  19 

1  17  52  ! 

20 

1  SS  29 

1  20  53 

1  19  26 

1  19  49 

1  19  09 

1  17  41  : 

30 

1  SI  59 

1  20  38 

1  19  27 

1  20  04 

I  18  57 

1  17  58 

40 

1  SI  16 

1  20  18 

1  19  87 

1  19  54 

1  18  56 

1  18  31 

60 

1  SI  14 

1  19  55 

1  19  38 

1  19  46 

1  18  26 

1  18  29 

to 

• 
• 

AUGUST  7 

,  1840. 

Declinati 

on. 

0  hours. 

1  A.  M. 

2  hours. 

3  hours. 

• 

4  hours. 

1 
6  hours,  i 

00 

1  18  14 

1  18  16> 

1  18  18 

1  19  26 

1  18  87 

1  17  36  t 

10 

I  18  27 

1  18  19 

1  IS'  89 

1  19  44 

1  18  37 

1  17  36 

so 

1  18  SI 

1  18  37 

1  18  45 

1  19  89 

!  18  14 

1  17  33 

30 

1  18  SI 

1  18  29 

1  18  59 

1  19  19 

1  IT  5S 

1  17  33 

40 

1  18  18 

1  17  51 

1  19  00 

.1  19  09 

1  17  36 

1  17  33 

50 

I  18  07 

I  17  45 

1  19  24 

1  19  09 

1  17  96 

1  17  31 

00 

6  hours. 

.7  hours. 

8  hours. 

9  hours. 

10  hours. 

11  hours. 

1 

1  17  31 

1  17  04 

1  16  14 

1  16  22 

1  15  38 

1  14  20  1 

10 

1  17  S7 

1  16  51 

1  15  43 

1  16  16 

1  15  29 

1  14  31 

20 

1  17  S3 

I  16  27 

1  15  39 

1  15  52 

1  15  13 

1  14  09 

80 

1  17  07 

1  16  27 

1  16  22 

1  15  39 

1  16  26 

1  13  96 

40 

1  16  58 

1  16  27 

1  16  06 

1   15  38 

1  15  13 

I  13  33 

50 

1  16  58 

1  16  19 

I  16  24 

1  15  33 

1  14  52 

1  12  59 

1 

f 


^997 
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BXTRAOXBlWAafr  OMSBTATIOnS   AT  WASat]l«Tffiil. 


1 

AUOmr  7.  164D— Onriiinwd. 

i 

Dedhmtioii. 

• 

hi 

• 

NooD. 

13  houn. 

14  houn. 

16  honn. 

16  houn. 

17  houn. 

o        /        // 

o       /        n 

o      f       rf 

O         f          'f 

O         f          ff 

Off/ 

00 

1     12     15 

1     10     41 

1     11     29 

1     15     29 

1     17    54 

10 

1     12    09 

1     10     09 

1     12     29 

1     16    04 

1     19    38 

SO 

1     11     67 

1     09     32 

1     13    29 

1     16     19 

1     20    01 

30 

1     li     36 

1     09    24 

I     69     59 

1     18     29 

1     16    29 

1     20    $1 

40 

I     11     21 

1     09     11 

1     10    49 

1/    14    04 

1     17     19 

1     21     26 

50 

1     11     08 

1     09     13 

I     n    04 

1     14    34 

1     17     19 

1     21     40 

00 

18  homra. 

19  houn. 

20  houn. 

21  houn. 

22  houn. 

23  houn. 

1     22    04 

1     22     37 

1     21     07 

1     20    26 

1     18    U 

1     16    69 

10 

1     21     29 

1     22     24 

I     20    59 

I     19    58 

1     18    29 

1     17     19 

20 

1     21     46 

1     21     26 

1     20    69 

1     19    43 

1     If    34 

I     16    30 

30 

1     21     54 

1     20    69 

1     20     59 

1     19     27 

1     17    04 

1     16    24 

40 

1     22     29 

1     20    61 

1     20    61 

1     19     16 

1     16     29 

1     16     19 

60 

1     22    30 

1     20    46 

1     20    43 

1     18     54 

1     16     29 

1     16    69 

i 

* 

• 

AUGUST  8,  1840. 

• 

Dediiution. 

» 

00 

0  hoon. 

1  houn. 

2  houn. 

3  houn. 

4  houn. 

5  houn. 

1     15    48 

1     16    24 

I     16    28 

1     16    96 

1     16    06 

1     16    44 

10 

I     15    46 

1     16     19 

1     16     07 

1     14    45 

1     16    37 

1     16    44 

20 

1     15    44 

1     16     19 

1     16     05 

1     14     16 

1     16    37 

1     16     44 

30 

1     15    44 

1     15    56 

1     16     05 

1     14    29 

1     16    37 

1     16    39 

40 

1     15    44 

1     15    49 

I     IS     66 

1     15     20 

1     16     37 

t     16    07 

60 

1     16    29 

1     16     14 

1     16    43 

1     15    46 

1     16    37 

1     16    01 

00 

6  houtt. 

7  faOQIB. 

8  hours* 

9  houn. 

10  houn. 

Noon. 

1     15    39 

1   15  44 

1  16  11 

1  21  29 

1   13  29 

I   11  39 

1  16  89 

10 

1     15     37 

1  15  59 

1  16  00 

1  20  39 

1  12  44 

I   11  69 

1  18  09 

20 

1     15    24 

1   16  07 

1   15  67 

1  18  09 

1  12  44 

1  12  19 

1  16  64 

80 

I     15    29 

1   16  09 

1  17  09 

1  15  29 

1  12  09 

1   14  49 

1  16  44 

40 

1     15    44 

1  16  13 

1   19  29 

1   18  47 

1   11  49 

1  16  39 

1  18  04 

50 

1     15    48 

1   Itl  11 

1  20  59 

I  13  24 

1  11  47 

1  16  09 

« 

Ri 

iMimKt.— >Th0 

obMnrttioni^oB  the  6di  and  7ih  AngiMit  weie  made  on  the  north  end  of  Uie 

needle  only. 
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1840 — Continued. 


August  20. 


H  ' 


6  00 


6 
6 


30 
00 


6  10 

6  16 

6  20 

6  26 

6  30 

7  00 

8  00 

0  oe 


g 
•a 

.a 


1  07  09 

1  10  37 

I  13  47 

1  14  47 

1  16  14 

1  16  19 

1  16  19 

1  16  19 

1  16  19 

1  14  44 

1  16  09 


August  21. 


m 


A.  fn. 

3  46 

4  00 
4  16 
4  46 
6  16 
6  00 


I 
•I 


11  69 

13  24 

16  34 

16  84 

15  64 

16  29 


A.  m. 
8  00 
8  06 
8  10 
8  16 
8  20 
8  26 
8  30 
8  36 
8  40 
8  46 
8  60 

8  66 

9  00 
9  06 
9  10 
9  16 


August  22. 


■ 

8 

P 


24  16 

24  16 

23  80 

21  03 

19  69 

19  27 

19  01 

18  04 

17  16 

16  46 

17  06 
17  16 
16  47 
16  64 
14  69 
14  41 


A.  HI. 

9  20 

9  25 

9  80 

9  36 

9  40 

9  45 

9  60 

9  66 

10  00 

10  06 

10  10 

10  16 

10  20 

10  26 

10  SO 

10  36 


% 
a 
•■3 

e 


14 
14 
14 
14 
14 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
12 
12 
12 


tt 

50 
15 
15 
35 
10 
58 
49 
37 
37 
22 
22 
17 
17 
17 


1840 — Continued. 


6h 
1^ 


h,  m. 
2  45 
2  60 

2  53 

3  68 
3  00 
3  05 
8  10 
3  15 
8  20 
3  25 
3  30 
3  40 
3  50 


August  23. 


I 


o  / 


// 


1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 


06  29 
03  69 
01  49 
01  19 
00  29 

00  39 

01  69 
01  69 

03  19 

04  39 

07  39 
15  16 
17  21 


•o 
Eh 


k»  fn. 


7 
7 


16 
40 


7  46 

7  50 

7  65 

S   00 

8  10 

8  20 

8  30 

8  54 

9  00 

9  10 

9  36 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 


f     If 

16  19 
30  49 
28  29 
25  59 
28  14 
22  14 

17  59 
17  59 
16  64 
16  04 
16  09 
14  29 
14  29 


>9 


A.  fn. 
U  36 
1144 

11  50 
Noon 
13  05 

12  10 
12  16 
12  20 
12  26 
12  33 
12  46 


1 
1 
I 
I 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 


31  29 
33  44 

33  19 
26  29 
21  29 
19  29 
18  64 


17 
17 


19 
19 


15  29 
14  69 


During  a  visible  aurora,  August  24. 


• 

• 
• 

•o 

g 

O 

■fi 

« 

fS 

H 

•^ 

• 

1 

A.  fA. 

0 

/  // 

2  10 

01  65 

2  20 

16  29 

2  36 

16  41 

2  35 

16  25 

2  45 

17  49 

3  00 

17  49 

3  15 

15  47 

3  30 

13  49 

3  40 

18  29 

3  60 

15  49 

4  00 

17  38 

4  16 

15  21 

4  30 

14  29 

6  00 

12  09 

07  34 

O 


A*  711. 

5  15 

5  35 
660 
600 

6  15 
6  30 

6  45 
700 

7  15 
7  30 

11  00 
U  15 
11  30 
11  45 


g 

1 


1 
1 


09  55 

10  11 
1  14  25 
1  16  51 
I  21  00 
1  21  37 
1  31  37 
1  31  34 
1  32 
1  31 
1  32  39 
1  31  39 
1  20  41 
1  18  56 


10 

15 
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1840— Continaed; 

AnfutSfi. 

Aiignrt36. 

lO 

O 

« 
« 

• 

9 
-a 

•e 

O 

• 
• 

• 

1 

;s 

9k 

m 

• 

m. 

DflfllfaiatiDii* 

Ahaan, 

6h(mrb 

OhooB. 

7hoiin. 

A.  fR. 

o   /     // 

A.  m. 

O     i     H 

»•  11^ 

o    r    M 

a   f    if 

0     f     tf 

0     f       ft 

0     /     // 

380 

103  44 

8  46 

1  13  08 

640 

13101 

00 

134  06 

114  33 

1  17  38 

3  36    106  37 

8  60 

1  11  69 

660 

130  07 

06 

1  19  84 

1  36  81 

1  13  39 

3  40    1  06  31 

8  66 

1  11  69 

700 

1  30  07 

10 

1  19  48 

136  06 

1  U  19 

L18  36 

3  46    100  69 

4  00 

1  13  17 

7  10 

1  30  39 

16 

1  19  34 

1  33  36 

1  1106 

3  60    1  07  84 

4  30 

1  16  63 

730 

1  18  06 

30 

1  17  36 

1  31  36 

1  11  14 

3  66    1  06  16 

4  86 

1  16  88 

760 

1  16  14 

36 

1  16  17 

1  33  39 

1  1136 

3  00    1  06  39 

640 

1  31  16 

830 

1  16  39 

80 

I  17  16 

134  09 

1  1135 

3  06    106  66 

666 

133  63 

9  16 

1  16  07 

86 

I  19  00 

I  34  61 

1  11  35 

3  10    1  08  89 

600 

1  38  47 

9  60 

1  16  44 

40 

1  19  39 

1  34  66 

8  16    1  11  03 

6  10 

1  M44 

10  86 

1  17  37 

46 

1  19  89 

1  33  81 

8  37    107  39 

630 

134  66 

1180 

1  16  16 

60 

1  31  16 

1  30  37 

1  16  08 

3  80    107  39 

1 

680 

1  38  66 

1165 

1  16  86 

65 

133  40 

1  17  33 

1840 — Continued, 

Anipift  37. 

Bediiiation. 

1  boor. 

3hoim. 

8  hours. 

6  houn. 

6  houn. 

7  houn. 

Shoum. 

m. 

O      f       ff 

O      f       ff  ' 

0       t       tt 

o     1    n 

o      /      // 

9    t     It 

0      /      ff 

00 

1  06  06 

1  14  41 

1  31  66 

\  38  06 

06 

1  08  18 

1  16  19 

I  31  08 

1  38  08 

10 

1  11  07 

1  16  85 

1  30  44 

1  31  46 

16 

1  10  30 

1  17  30 

1  18  66 

1  31  34 

30 

1  06  46 

1   18  39 

1  30  88 

36 

1  04  08 

1  17  48 

1  19  69 

80 

1  04  69 

1  31  46 

I  17  36 

1  30  09 

1  19  16 

86 

- 

1  08  17 

1  31  87 

1  33  04 

40 

1  11  08 

1  31  37 

1  33  46 

46 

1  08  00 

1  18  30 

1  81  37 

1  38  47 

60 

1  08  66 

1  14  40 

1  31  66 

1  33  39 

66 

1  03  66 

1  16  00 

1  33  08 

1  34  04 

\ 

C  iw  3 
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1640— ContiAUM. 

Auguft  S7-- continued. 

Ati8VMl28. 

C9 

DeeSuation. 

1 

.- 

Deciinafion. 

m 

m 

h 

m 

9  boon. 

10  hours. 

11  hottn. 

m. 

1  hour. 

» 

2houis. 

ghoois* 

0      /      ff 

0       /       // 

O          t          tf 

O      /       ff 

0         /         /' 

o       f      n 

00 

1  18  20 

1     26     29 

1     17     56 

00 

1     12    34 

1     14    89 

06 

1  18  15 

1     25     27 

06 

' 

1     13    04 

1     16    48 

10 

1  18  65 

I     24     17 

10 

\ 

1     U     44 

1 

15 

1  20  18 

1     24     01 

16 

1     10     20 

SO 

1  20  18 

1     28     80 

20 

1     07    46 

26 

1  20  SO 

1     22     09 

26 

1     07    37 

80 

1  22  04 

1     21     39 

I     14     48 

30 

1     08    29 

86 

I  22  44 

36 

1   16  24 

1'    09    46 

40 

1  23  86 

40 

1   14  19 

1     11     49 

45 

1  24  81 

1     20    04 

46 

1   13  36 

1     12     64 

60 

1  86  89 

50 

I  10  47 

1     18     37 

66 

1  26  27 

65 

1   11  08 

1     14     62 

1S40 — Continued. 

During  the  soron,  Auguit  29. 

i 

Declination. 

0 

• 

• 

1  hour. 

2houn. 

3  hours. 

4  hours. 

5  hours. 

6  hours. 

7houa. 

in. 

0      f      II 

0    r    11 

Off/ 

o     /     // 

0     / 

// 

* 

o    /    // 

O      f      ff 

00 

1  22  29 

1   17  38 

:  0  49  14 

1  04  18 

1  16  17 

I  10  52 

06 

0  64  04 

1  06  09 

10 

0  52  47 

1  10  04 

15 

I  06  24 

0  62  11 

1  12  22 

,    20 

0  65  04 

0  63  29 

1  17  27 

i    26 

\ 

0  46  57 

0  66  29 

1  17  29 

do 

1  18  81 

0  86  29 

1  00  17 

I  12  28 

' 

' 

1  08  41 

1  08  29 

86 

0  81  04 

1  08  26 

1  10  62 

1  20 

46 

40 

0  88  89 

1  U  38 

1  14  48 

46 

1  18  27 

1  98  28 

. 1  16  25 

60 

0  41  22 

1  04  01 

66 

0  47  26        1  04  08 

SOI 
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1840 — Centimiied. 

• 

During  the  sunMrsy  September  22. 

« 

to 
O 

• 
• 

f7l. 

1  hour. 

Declination. 

• 

2  boun. 

• 

4  home. 

5  hours. 

22  hours. 

23  hours.  * 

O          /          // 

o 

/ 

V 

o       /       //' 

0       /       // 

0 

/       fr 

9         t         ff 

00 

02     09 

1     82    08 

1     17     17 

05 

1     17    2S 

05     83 

1     82    61 

1     18    49 

10 

1     18     20 

11     31 

1     80     22 

1 

1     19    89 

15 

1     17     29 

12    26 

1     18     24 

1     26    22 

1 

07     41 

\     19    89 

20 

1     14    04 

13     14 

1     17     54 

1     19     17 

25 

1     06    08 

12     58 

1     18    44 

1     20     02 

1 

08     54 

30 

1    08    n 

13     22 

1     17    26 

1     20     17 

1 

10     24 

35 

1     11     54 

15    47 

1     18    28 

1     28    84 

1 

13     12 

1 

40 

1     08    01 

1     20    22 

1     25    20 

1 

13     24 

45 

1     04    88 

1     27    42 

1     22     10 

1 

12     09 

* 

50 

1     09    29 

• 

1     29    22 

I 

14     39 

55 

1     01     19 

1     30    55 

1 

15    34 

1840-->-Cdntioued. 

• 

September 

25. 

October  ttl. 

During  an  aurora. 

October  28. 

i 

O 

• 
• 

Bedim 

ttiim. 

• 

i 

• 

i 

• 

m. 

Declination. 

2hcmn. 

8  hoars. 

2hottm. 

8  hours. 

4  hours. 

'22  hours. 

9     t      ft 

0 

/      // 

m. 

0         /          // 

o     r     tt 

Oft/ 

O     f     tt 

00 

1     05    25 

1  16  29  1 

00 

1   11  24 

00 

• 

05 

1     02    54 

05 

1     09    41 

1   12  04 

05 

1  25  58 

10 

1     04    29 

10 

1     12    52 

1   18  32 

10 

1    12    89 

1  25  88 

15 

1     05    M 

16 

1     16    56 

15 

1    15     17 

1  24  49 

20 

1 .  06    59 

> 

20 

1     19    01 

90 

1    19     11 

1  21  51 

25 

1     07    49 

25 

1     28    07 

/ 

25 

1    19    85 

1  20  4A 

30 

1    08    54 

80 

1    28    87 

80 

1    16    60 

1  19  18 

85 

1     12    34 

85 

1     19    88 

85 

1    18    65 

1  18  18 

40 

1     14    09 

40 

1     19    87 

" 

40 

1    12    62 

1  17  98 

45 

1     15     15 

45 

1     17    59 

45 

I    11     48 

1  17  18 

60 

1     16    84 

50 

1     14    26 

50 

1    11     18 

55 

1     16     29 

55 

1     12     18 

55 

1    18    89 

. 
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1840—1841. 

\ 

October  30. 

Dttrinf  9Si  aurora. 

Jmuaj  36,  1841 

■ 

O 

• 

Dectinatioii. 

■ 
• 

1  ' 

• 

m 

• 

1 

•8  hoiifs. 

m. 

o      /       // 

h. 

m. 

«. 

o       /       // 

h»     ftl»      8. 

o       / 

it 

00 

00 

00 

1     05  .  33 

6     30     00 

1     16 

86 

06 

06 

00 

1     03    41 

6     36     00 

1     17 

46 

10 

1     38     36 
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10 

^6 

1     13 

41 

6 

18 

00 

31 

08 

8    00 

M 

18 

38 

3 

11 

36 

1     13 

38 

6 

10 

60 

31 

68 

8    Ol 

«5 

13 

88 

8 

11 

65 

1     13 

48 

8 

41 

00 

38 

17 

3    OS 

36 

13 

86 

3 

13 

35 

1     13 

61 

8 

48 

37 

39 

34 

8    03 

65 

18 

86 

8 

13 

66 

1     18 

07 

8 

44 

00 

80 

44 

3    08 

36 

13 

10 

3 

18 

35 

1     18 

18 

8 

46 

00 

81 

16 

8    08 

66 

18 

00 

3 

18 

66 

1     18 

18 

8 

48 

46 

88 

16 

3    04 

36 

11 

63 

%• 

14 

36 

1     18 

38 

8 

60 

00 

88 

83 

:8    06 

85 

11 

98 

3 

16 

35 

1     18 

49 

3    06 

• 

66 

11 

67 

3 

16 

66 

1     18 

63 

BI-HOURLY  MEANS 


•FTBS 


DECLINATION   AT    WASHINGTON, 


FOB   EACH  UOftTKf 


PfiOM  JULT,   1840.  TO  JUNS,   IMS. 
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BI-HOTIRLT  MEANS  OF  THB  DEOLINATIOH  AT  WASBItieTOK— 1840. 


JULY,  1840. 

A^ennometon. 

M.  T.,  Gdtt. 

Declination. 

Barametor. 

f 

1 

Air. 

1 

ObMfvatory. 

hm           III. 

Q         f           H 

JheAtt. 

o 

0 

o 

0    00 

1     19     96.8 

80.071 

84.9 

S    00 

1     18     98.0 

80.087 

80.8 

4    00 

1     17     19.6 

30.077 

77.4 

6    00 

1     17     01.9 

80.080 

74.3 

8    00 

1     16     14.8 

30.078 

79.9 

10    00 

I     16    05.4 

30.074 

79.9 

Noon 

1     14    39.8 

30.083 

79.9 

14    00 

1     13    44.7 

30.090 

76.8 

16    00 

1     17     19.9 

30.118 

89.9 

18    00 

1     91     99.9 

30.115 

■ 

84.8 

20    00 

1     93     14.9 

30.098 

86.6 

99    00 

1     91     97.8 

30.080 

85.9 

1 

• 

AUGUST,  1840. 

0    00 

1     17     47.8 

30.031 

81.8 

9    00 

1     16     00.8 

90.039 

78.9 

4    00 

1     15     67.3 

30.046 

76.9 

6    00 

1     17     05.1 

80.043 

74.7 

8    00 

1     17    23.8 

30.041         ' 

78.9 

10    00 

1     16     17.9 

80.048         1 

79.3 

Noon 

1     14    08.9 

30.060 

79.8 

14    00 

1     19     17.1 

30.071 

- 

76.3 

16    00 

1     18    30.8 

30.071 

81.8 

18    00 

1     92     59.5 

30.058 

88.7 

90    00 

1     99     50.7 

30.046 

, 

84.7 

99    00 

1     90     03.7 

30.094 

84.6 

SEPTEMBER,  1840. 

0    00 

1     90    04.8 

30.089 

71.6 

9    00 

1     18     93.3 

30.109 

66.8 

4    00 

1     19     17.9 

30.110 

64.9 

6    00 

1     19    03.4 

30.115 

69.9 

8    00 

1     17     61.6 

30.109 

60.4 

10    00 

1     18     10.1 

30.110 

69.0 

Noon. 

1     16     09.4 

80.123 

67.1 

14    00 

1     16    09.9 

30.134 

69.1 

16    00 

1     90     17.6 

30.139 

7ao 

18    00 

1     94    56.4 

80.116 

79.7 

90    00 

1     93    48.6 

30.094 

74.8 

99    00 

1     90    89.9 

30.087 

« 

74,4 

30d 
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BI-HOVBtT  ftBANS  OF  THC  DECUNATIOlf  AT  WAaHlNaTOH — 1840. 


■ 

OCTOBER,  1840. 

, 

Tlicnnometera. 

M.  T.,  OetL 

« 

Dedination. 

1 

Boronfteter. 

Attacfaad. 

Air. 

,  OlMwmktoiy. 

h,    m. 

0      /       // 

Bi/Aei. 

o 

o 

o 

e    00 

1     19    36.6 

80.063 

63.0 

•8    00 

1     18     69.4 

30.078 

66.8 

4    00 

1     17     11.3 

30.087 

64.6 

6    00 

1     18     14.6 

30.087 

^ 

64.6 

8    00 

1     19     14.6 

30.081 

63.6 

10    00 

1     18    35.1 

80.080 

61.6 

Nocm 

1     18     10.1 

30.093 

63.0 

14    00 

1     16    40.1 

30.104 

68.6 

16    00 

1     18    60.4 

30.101 

69.9* 

IS    00 

1     33     36.1 

80.077 

66.4 

30    00 

1     33    68.1 

80.061 

67.6 

39    00 

1     31     89.0 

30.069 

66.6 

NOVEMBER,  1840. 

0    00 

1     30    47.5 

39.977 

48.93 

2    00 

1     19     64.7 

39.976 

46.36 

4    00 

1     19    66.8 

39.979 

44.28 

0    00 

1     30    37.6 

39.976 

43.83 

8    00 

1     30    87.8 

39.970 

41.83 

10     00 

1     19    36.7 

39.978 

40.68 

Noon 

1     19    38.7 

39.993 

39.83 

14    00 

J     18    48.8 

30.009 

- 

44.00 

re  00 

1     31     00.6 

80.016 

• 

46.63 

le  00 

1     38    46.7 

30.977 

60.00 

30    00 

1     34    06.6 

29.964 

• 

63.66 

33    00 

1     33    89.0 

29.971 

53.00 

DECEMBER,  1840. 

tl    00 

1     33    07.9 

ao.oM 

■ 

36.00 

3    00 

I     19     69.1 

80.037 

38.74 

4    00 

1     19    47.3 

80.086 

33.16 

0    00 

1     30    04.4 

80.037 

30.99 

8    00 

I     31     04.3 

80.080 

30.19 

10    00 

1     30    88.6 

30.083 

29.19 

Noon 

I     33    60.0 

30.089 

« 

28.67 

14    00 

1     31     00.8 

80  048 

80.64 

16    00 

1     30    30.9 

30.073 

33.60 

18    00 

1     38    38.0 

80.087 

86.38 

30    00 

1     34    68.4 

80.016 

89.61 

33    00 

1     38    66.6 

80.041 

89.13 

[  17%  3 
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H'^SOVmi.T  KBANS  OF  TBC  DBOUHAnOK  AT  WAUUMVfW — 1641. 


JANUARV.  1841. 

. 

Thannomelwi. 

M.  T.,  Gott 

Declmatioii. 

Baroneter. 

Alteebed. 

Air. 

^\l,M«^,  -Ami       ■ 

h*    f}i> 

O        f 

n 

Jnitkti. 

Q 

o 

1 

o 

0     00 

1     31 

63.4 

30.069 

40.3 

34,33 

•7.78 

2    00 

1     19 

46.7 

30.080 

34.07 

88.88 

4    00 

1     19 

09.9 

30.093 

33,88 

94.41 

6    00 

1     19 

38.4 

30.100 

40.7 

3a39 

86.84 

8    00 

1     30 

11.7 

30.084 

30.83 

88.88 

10    00 

1     30 

33.0 

30.083 

30.60 

88.40 

Noon 

1     30 

46.1 

30.089 

39.3 

39.38   ' 

88.88 

14    00 

1     30 

08.8 

30.103 

31.86 

84.10 

16    00 

1     18 

19.6 

30.110 

34.43 

M.08 

18    00 

1     23 

03.6 

30.063 

41.3 

36w85 

80.98 

30    00 

1     34 

10.4 

30.088 

38,60 

88.45 

S2    00 

1     33 

16.7 

39.014 

37.65 

48.08 

FE9EUABY»  184U 

0    00 

1     31 

86.1 

39.893 

41.6 

34.06 

88.98 

3    00 

1     19 

36.6 

39.903 

30.89 

85.60 

4    00 

1     18 

60.6 

39.909 

39.44   • 

83.30 

6    00 

1     18 

63.8 

39.905 

41.0 

38.71 

81.98 

8    00 

1     19 

30.3 

39.894 

87.13 

81.04 

18    00 

1     18 

49.9 

39.898 

38.93 

88.88 

Noon 

1     18 

38.7 

39.903 

40.1 

38,40  ' 

38.64 

14    00 

1     19 

01.6 

39.907 

38.80 

88.88 

16    00 

1     17 

49.8 

39.930 

33,40 

86.91 

18    00 

1     31 

40.6 

39.893 

41.8 

37.05 

80.74 

SO    00 

1     33 

41.6 

39.856 

39,10 

41.98 

n  00 

1     33 

86.1 

39.668 

38.40 

40.88 

• 

MARGH»  1841. 

0    00 

1     31 

37.4 

39.866 

6i|.38 

46^84 

48.87 

2    00 

1     30 

38.8 

39.874 

43.87 

48.74 

4    00 

1     19 

48.8 

39.696 

39v.87 

48.98 

6    00 

I     30 

13.6 

39.884 

51.37 

37*87 

48.18 

8    00 

1     30 

19.0 

39.890 

36.88 

40.08 

10    00 

1     18 

67.8 

39.898 

36.16 

88.74 

Noon 

1     18' 

06.8 

39.906 

49.36 

35.86 

88.08 

14    00 

1     17 

03.1 

39.931 

38.10 

43.38 

16    00 

1     19 

43.3 

39.934 

45.86 

45.98 

18    00 

1     34 

07.3 

39.901 

60.66 

47.47 

49.04 

30    00 

1     35 

13.3 

39.866 

49.88 

81.86 

33    00 

1     33 

61.1 

39.864 

48.86 

8&.6i 
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BI-HOtTRLT  MEANS  OF  THS  DXCLINATtON  AT  WASHZITOTOir — 1841. 


APRIL,  1841. 

• 

ThsimooMtfln* 

M.  T.,  Gdtt. 

DedinatMii. 

* 

Baiometer. 

Attached. 

Air. 

ObaerfBtory. 

A*      M* 

0 

/ 

// 

In^e$* 

1 

0 

0 

o 

0    00 

22 

01.1 

29.878 

58.46 

63.46 

55.80 

3     00 

20 

32.6 

29.891 

48.76 

53.06 

4     00 

19 

81.6 

29.898 

44.94 

49.06 

6     00 

19 

62.8 

29.882 

67.70 

44.53 

48.76 

8     00 

19 

16.1 

29.869 

43.75 

47.30 

10     00 

18 

40  8 

29.871 

« 

43.14 

46.48 

Noon 

17 

57.2 

29.894 

55.96 

43.66 

46.53 

14    00 

17 

83.6 

29.908 

46.86 

49  96 

16    00 

20 

00.7 

29.913 

5aoo 

52.78 

18    00 

24 

41.2 

29.889 

56.90 

53.56 

54.70 

20    00 

26 

83.3 

29.852 

55.11 

56.53 

92    00 

24 

40.2 

29.884 

56.23 

57.43 

MAY,  U 

)41. 

0    00 

21 

58.7 

29.832 

65.13 

63.64 

66.23 

8    00 

20 

52.8 

29.858 

58.80 

62.16 

4     00 

20 

40.8 

29.886 

55.55 

59.03 

6     00 

20 

43.7 

29.874 

68.74 

54.69 

57.03 

8     00 

20 

30.1 

29  866 

52.22 

55.49 

10     00 

20 

H.7 

29.871 

51.00 

53.88 

Noon 

17 

48.8 

29.884 

62.64 

55.33 

55.93 

14    00 

17 

34.0 

29.896 

59.00 

61.22 

16    00 

21 

12.8 

29.899 

62.56 

64.83 

18     00 

25 

00.1 

29.888 

64.13 

66.39 

68.26 

20     00 

26 

11.0 

29.862 

67.12 

69.25 

22     00 

24 

16.6 

29.836 

66.91 

69.03 

JUNE,  U 

)41. 

0    00 

21 

44.6 

29.841 

80.73 

80.03 

81.76 

2     00 

21 

44.7 

29.849 

78.93 

73.96 

77.38 

4     00 

20 

51.4 

29.864 

77.60 

70.00 

73.63 

6    00 

20 

57.5 

29.856 

76.36 

68.06 

70.80 

8     00 

21 

00.6 

29.848 

75.76 

67.36 

69.43 

10    00 

19 

58.8 

29.851 

75.40 

66  00 

68  50 

Noon 

17 

01.0 

29.866 

74.66 

70.48 

70.60 

14    00 

16 

17.3 

29.890 

75.46 

76.76 

79.60 

16    00 

21 

46.2 

29.894 

77.01 

78.26 

80.99 

18    00 

25 

50.0 

29.882 

78.93 

81.12 

83.13 

20    00 

26 

12.9 

29.859 

80.80 

83.56 

84.78 

22    00 

24 

18.1 

29.835 

81.13 

84.03 

85.10 

d 
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ai-aOULRT  MS^NS  OF  THK  DCOUPATION  AT  WASBWaTOS — 1841. 


JULY,  1841. 

I 
1 

TlMnnomcton. 

M.  T.,  Gott. 

Declination. 

Birometor. 

,  1 ,...  , 

■ 

Air. 

OYme^wtarj. 

h,    911. 

o 

f 

// 

Q 

0 

0    00 

28 

36.8 

29.894        '         80.16 

81.33 

82.88 

2     00 

22 

13.1 

29.908                  79.90 

74.93 

78.61 

4    00 

21 

22.0 

29.922                  78.12 

71.56 

74.47 

6     00 

21 

4ft.  1 

29.919                 77.29 

68.78 

72.37 

8     00 

22 

06.5 

29.906         !         76.. 38 

68.09 

70.90 

10    00 

21 

26.8 

29.910         1         76.00 

66.78 

69.68 

Noon 

18 

66.9 

29.927        ;        75.44 

7d.64 

71.00 

14    00 

17 

47.4 

29.946                 75.72 

76.19 

76.47 

16    00 

21 

84.8 

29.964         :         77.12 

78.88 

81.46 

18     00 

26 

69.8 

29.935                  78.50 

81.13 

83.88 

20    00 

28 

02.5 

29.917                 80.23 

81.53 

86.00 

22     00 

26 

01.6 

29.896         !         81.29 

1 

84.60 

85  43 

AUGUST,  1841. 

0    00 

23 

35.4 

30.025 

77.06 

76.93 

79.22 

2    00 

21 

26.2 

30.037 

76.38 

71.48 

76.80 

4     00 

20 

81.6 

30.060 

74.21 

68.00 

73.32 

fi     00 

21 

14.8 

30.043 

74.54 

66.82 

71.29 

8     00 

21 

16.0 

80.036 

72.62 

6.5.  It 

69.29 

10    00 

21 

09.8 

30037                 72.84 

64.17 

68.68 

Noon 

17 

66.1 

30.063                 72.15 

65.69 

68.49 

14    00 

17 

04.9 

30.072                 71.10 

65.73 

72.35 

16     00 

22 

38.4 

30.087                 74.96 

76.09 

76.99 

18    00 

28 

14.9 

80.068                 76.32 

78.70 

79.61 

20     00 

28 

08.8 

30.041                  77.37 

80.73 

81.69 

22     00 

26 

12.7 

3a038                 77.94 

1 

80.09 

81.50 

SEPTEMBER,  1841. 

0     00 

23 

39.0 

30.017 

74.90 

72.80 

77.18 

2     00 

21 

47.9 

30.019 

73.66 

68.59 

74.66 

4     00 

22 

16.2 

30.081 

72.46 

64.90 

71.96 

6     00 

21 

25.1 

30.027 

72.19 

62.70 

69.96 

8     00 

22 

44.9 

30.016 

72.00 

61.90 

68.63 

10     00 

21 

82.4 

30.026 

71.69 

61.00 

66.98 

Noon 

20 

31.0 

30.046 

71.66 

61.29 

66.20 

14    00 

19 

39.6 

30.061 

71.30 

65.73 

67.66 

16    00 

23 

06.1 

30.074 

72.40 

71.02 

70.70 

18     00 

27 

23.4 

30.049 

73.62 

74  66 

74.63 

20    00 

27 

64.  B 

30.023 

74.60 

76.50 

76.68 

22     00 

25 

0S.B 

30.018 

72.20 

76.30 

77.63 

* 

I 
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BI-H<WBI.r  MXAH8  Ot  TBS  OBCI.nrATION  AT  WASHtlMlirOH — IMl. 


ocrmBBM84i. 

• 

Themiameter*. 

M.  T.»  Odtt. 

Declination. 

Barometer. 

Attechefl. 

Air. 

■ 

ObMcvatoiy. 

A.    m. 

o 

/ 

ff 

Inches, 

« 

o . 

o 

0     00 

23 

38.1 

30.103 

61.47 

62.94 

56.67 

2    00 

22 

07.9 

30.109 

*61.20 

48.40 

54.51 

4     00 

22 

15.9 

90.116 

61.50 

46.60 

52.45 

6     00 

22 

52.9 

30.124 

61.80 

44.90 

•50.67 

8     00 

22 

41.3 

30. 1 24 

01.67 

43.70 

49/33 

10     00 

22 

54.6 

30. 128 

61.50 

42.30 

48.48 

Noon 

22 

49.6 

30.139 

60.80 

41.70 

47.09 

14    00 

21 

37.6 

30. 158 

60.60 

46.00 

48.03 

16     00 

22 

57.5 

30.164 

69.60 

51.61 

50.28 

18    00 

27 

00.8 

80.137 

60.70 

55.30 

53.96 

20     00 

27 

03.8 

30.120  « 

61.00 

57.00 

57.16 

22     00 

25 

21.8 

30.146 

01.30 

56.20 

« 

67.90 

' 

NOVEMBER,  1841. 

• 

J 

0    00 

22 

27.2 

30,023 

1 

56.70 

47.30 

48.50 

2    00 

21 

20.3 

30.033 

58.20 

44.20 

4800 

4    00 

21 

41.7 

30.040 

58.60 

43.20 

•      46.30 

6     00 

21 

51.9 

30.034 

58.40 

41.80 

45.06 

8     00 

22 

14.1 

80.036 

58.30 

40.70 

44.16 

10    00 

22 

05.1 

30.039 

58.00 

30.40 

43.00 

Noon 

21 

53.7 

30.050 

97.50 

38.80 

41.70 

U    00 

21 

13.6 

30.073 

56.00 

39.50 

41.96 

10    00 

22 

51.8 

30.076 

56.20 

44.10 

43.28 

18    00 

25 

39.2 

30.036 

67.60 

48.00 

46.48 

20    00 

25 

32.4 

30.016 

58.10 

49.20 

48.43 

22    00 

24 

14.2 

30.015 

68.50 

48.50 

49.40 

• 

DECBMBBR,  1841. 

0    00 

22 

36.8 

30.012 

47.00 

37.95 

39.51 

2    00 

21 

06.3 

30.030 

46.90 

36.26 

38.46 

4    00 

1 

21 

50.3 

30.025 

46.70 

34.70 

37.63 

6    00 

22 

03.6 

80.012 

46.10 

33.50 

36.63 

8    00 

22 

53.6 

30.002 

46.40 

33.16 

36.30 

10    00 

22 

16.7 

30.001 

4480 

32.20 

35.66 

Noon 

22 

06.7 

30.004 

44.45 

31.60 

36.06 

14    00 

21 

55.3 

30.027 

44.30 

31.69 

35.00 

16    00 

22 

13.0 

30.060 

45.60 

36.00 

36.00 

18    OO 

25 

10.7 

30.035 

46.10 

39.20 

38.23 

30    00 

25 

42.9 

29.998 

46.60 

41.30 

40.36 

22    OO 

23 

53.3 

30.004 

48.20 

40.60 

41.40 

I 


40 
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BI«BQDBI.r  MXAKS  Of  TH£  OSCI.IHATIOM  AT  WASHINGTON — 1842. 


■ 

JANUARY,  1842. 

\ 

ThermoQetank 

M.T.,G6tt. 

Declination. 

Barometer. 

, 

• 

Attached. 

Air. 

OboervBtoiy. 

« 

h.    fn. 

P      ,/              /' 

Indies. 

Q 

o 

o 

0    00 

1     22     24.2 

30.048 

48.87 

39.14 

44.47 

* 

2    00 

1     21     12.6 

80:062 

47.05 

36.88 

40.12 

1 

4    00 

1     21     27.2 

30.057 

47.11 

35.61 

38.56 

6    00 

1     22     01.0 

30.050 

46.72 

34.36 

37.37 

' 

8    00 

1     22     18.0 

30.046 

46.16 

33.87 

36.55 

10  .00 

1     22     14.7 

30.052 

45.56 

32.82 

35.63 

1^ 

Noon 

1     21     57.7 

30.062 

44.92 

31.74 

34.32 

w 

U    00 

1     20     65.1 

30.098 

45.00 

31.72 

34.42 

16    00 

1     21     29.6 

30.107 

46.35 

39.50 

35.90 

18     00 

1     25     22.7 

30.061 

47.86 

40.71 

38.24 

SO    00 

1     26     28.8 

30.033 

47.74 

43.16 

4L74 

23     00 

1     23     54.1 

30.027      • 

50.14 

t 

42.81 

42.74 

a 

FEBRUARY,  1842. 

• 

0    00 

1     25     08.2 

30.010 

49.61 

42.39 

44.89 

2    00 

1     24    34.9 

30.030 

49.07 

40.07 

43.32 

4    00 

1     23     51.8 

30.038 

48.48 

38.29 

41.61 

6     00 

1     23     38.8 

30.042 

47.91 

36.46 

40.45 

i 

A 

8     00 

1     24     02.1 

30.046 

47.02 

35.32 

39.17 

V 

10     00 

1     23     36.2 

30.038 

46.59 

34.11 

38.03 

■ 

Noon 

I     24    00.9 

30.024 

46.43 

33.96 

37.36 

14    00 

1     22     58.8 

30057 

46.22 

34.89 

37.21 

16    00 

1     23     40.7 

30.075 

47.59 

40.04 

38.61 

18     00 

1     26     14.9 

30.051 

48.36 

43.02 

41.89 

20    00 

I     27     40.7 

30.027 

48.61 

45  93 

44.04 

22    00 

1     26     39.5 

80.020 

49.00 

46.16 

43.45 

• 

• 

MARCH,  1842. 

■ 

• 

0    00 

1     26     19.5 

30.061 

69.59 

54.89 

56.26 

2    00 

1     24    43.5 

30.103 

58.26 

50.04 

.54>10 

4    00 

1     24     15.5 

30.100 

58  87 

48.77 

52.91 

6     00 

1     24    21.8 

30. 103 

58.82 

47.00 

51.71 

8     00 

1 

1     26     08.3 

30.095      ' 

58.68 

46.19 

50.66 

10    00 

1     23     54.0 

30. 101 

57.79 

44.97 

49.61 

Noon 

1     23     38.4 

30.115 

66.87 

44.40 

48.50 

14    00 

1     22     23.0 

30.134 

57.03 

46.47 

48.18 

16    00 

1     23     14.8 

30.136 

67.50 

50.74 

51.01 

1 

18    00 

1     28     03.6 

30.114 

58.59 

55.31 

53.42 

20     00 

1     29     28.8 

30.076 

58.93 

57.55 

58.M 

22    00 

1     28     06.3 

30.069 

59.82 

67.70 

67,85 

1 
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BI-HOURLT   MCANS   OF   THE   DBOLINATION    AT   WASHINGTON — 1842. 


APRIL,  1843. 


MAY,  1842. 


Tbmnometen* 

M.  T.,  Gott. 

DecUnatioii. 

Barometer. 

X 

Attached. 

Air. 

ObMnratofiy. 

h-     fTI* 

O          f          ff 

Inches, 

o 

o 

o 

0     00 

1     37     07.1 

39.999 

63.97 

60.97 

63.41 

2    00 

1     26     13.7 

30.014 

63.11 

55.60  ' 

60.19 

4    00 

1     24    43.9 

30.026 

63.38 

68.30 

68.48 

6     00 

1     34    66.3 

30.035 

63.03 

61.30 

56.64 

8     00 

1     23     53. 1 

30.030 

62.78 

50.08 

55.41 

10     00 

1     33     13.6 

30.034 

61.68 

49.10 

53.95 

JVoon 

1     33     18.0 

30.041 

61.76 

49.32 

5.S.22 

14    00 

1     33     45.6 

30.065 

62.05 

53.01 

63.32 

16    00 

1     34  .40.0 

30.067 

62.51 

^8.04 

64.35 

16    00 

1     38    48.3 

30.043 

63.30 

61.80 

54.69 

30    00 

1     30    35.9' 

30.011 

63.63 

64.61 

61.80 

32     00 

■ 

1     38    35.8 

39.986 

63.85 

64.18 

60.55 

0  00 

3  00 

4  00 
6  00 
8  00 

10  00 
Noon 

14  00 

16  00 

18  00 

30  00 

33  00 


1  36 
1  36 
1  25 
35 
84 


1 
1 
1     34 


1 
1 


33 

31 


1     36 


1 
V 


39 
30 


1     37 


09.7 

00.4 

85.8 

08.9 

50.1 

18.4 

04.0 

89.7 

31.3 

46.4 

11.0- 

47.8 


29.978 
39.996 
30.015 
30.021 
30.015 
30.018 
30.033 
30.044 
30.034 
80.013 
30.000 
29.984 


66.44 
65.87 
66.77 
65.83 
65.48 
65.10 
64.97 
65.03 
65.77 
66.15 
66.«49 
66.81 


68.22 
60.87 
67.86 
65.70 
54.47 
53.85 
55.67 
60.46 
63.91 
67.36 
69.84 
70.47 


67.83 
65.34 
68.26 
60.77 
59.67 
58.41 
57.51 
58.21 
61.40 
63.99 
66.41 
67.82 


JUNE,  1843. 


0    00 

1     36 

47.0 

30.038 

73.89 

73.75 

76.31 

3    00 

1     26 

56.5 

30.037 

73.04 

70.63 

74.63 

4    00 

1     35 

38.6 

30.044 

73.90 

6r.40 

73.38 

6    00 

1     24 

59.7 

%    30.050 

73.70 

65.60 

70.57 

8     00 

1     35 

30.1 

30.050 

73.48 

64.73 

69.81 

10    00 

1     34 

46.3 

30.048 

73^39 

64.15 

71.33 

Noon 

1     33 

06.0 

30.064 

73.18 

66.04 

67.81 

14    00 

1     31 

84.0 

30.073 

73.08 

7K50 

68.10 

16    00 

1     36 

08.6 

30.084 

73.38 

76.49 

71.13 

18    00 

I     39 

07.7 

80.069 

73.98 

77.53 

78.65 

30    00 

1     30 

40.8 

30.044 

78.66 

80.14 

75.85 

33    00 

1     39 

43.3 

39.996     ' 

74.33 

81.48 

76.81 

>  I  » 
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▲BSnUCTS  AMD  CAMaOtllTa. 


•  l84l-'42. 

w 

A*  in* 

A*  ffi< 

A*  4/h. 

A.  01. 

'   A.«. 

A*   fn. 

M.  T.',  Gdttingui 

0  00 

2  00 

4  00 

6  00 

8  00 

10  00 

M.  T.,  WMh»n 

m 

18  12 

80  12 

22  12 

0  12   . 

2  12 

4   12 

/   // 

t   ft 

t   tf 

/    ft 

/     V 

/    " 

July        - 

. 

—  6.11 

—16.40 

—  3.68 

—  2.18 

+  4.(K 

August  - 

. 

+  1.36 

—17.47 

—28  44 

—  4.07 

—  2.39 

+.    1.3S 

September 

- 

+  1.20 

—  9.46 

—  2.68 

—  3.40 

—  1.22 

— 10.14 

October  - 

. 

—  0.31 

—  4.86 

—  3.02 

—  4.34 

—  7.28 

—   ZA% 

November 

. 

—  6.20 

—  0.88 

—  0.54 

+  4.27 

-H  3,31 

«■ 

-+-6.07 

—  2.43  • 

+  8.16 

Januai^  - 

» 

—  6.4P 

—10.27 

—  0.21 

+  o.» 

Februoy 

- 

+  0.46 

+  7.86 

—  0.18 

+  0.20 

+  1.87 

March 

• 

—  O.Ol 

.  —  0.24 

—  0.48 

—  1.09 

+  6.20 

—  U2S 

April      - 
May 

- 

—  l.Ol 

—  9.81 

—  8.16 

—  4.46 

—   8.16 

- 

• 

• 

—  1.47 

-4-  l.li 

June 

• 

+  0.48 

+  2.81 

+  0.88 

+  1.25 

1 

—  1.86 

+  0.61 

t 

♦ 

164N'49 

^-^Continued 

. 

• 

A.    fR. 

A.   vfi. 

A.  fn. 

h.  m. 

h-  fn. 

Jt.    fM. 

M.  T.,  Gftttingeii 

Noon 

14  00 

16  00 

18  00 

20  00 

82  00 

M.  T.,  Waeh'n 

" 

6  12 

•     8  12 

10  12 

12  12 

14  12 

16    12 

f  tt 

'   // 

1      tt     . 

/   // 

t   It 

/    /' 

July        - 

• 

, 

+  0.46 

August  - 

. 

—  0.26 

+  8.64 

+  2.48 

+  1.12 

—  l.JI, 

fiepteiober 

- 

+  8.01 

+>0.02 

+  2.48 

—  0.16 

+  4.66 

October  - 

«• 

+  0.03 

+14.26 

•  +  0.43 

• 

—  2.41 

November 

« 

+  6.20 

+  0.20 

+  0.27 

—  0.06 

—  1.84 

—  1.24 

December 

• 

'+  2.19 

+  6.18 

+  6.11 

+  1.12 

1 

Januaiy  - 

• 

+  6.08 

+  2.11 

+  1.68 

+  0.04 

+  2.2! 

Febrouy 

m 

+  9.01 

+  3.32 

+  1.08 

« 

—  0.37 

+  6.30 

Mardi'    - 

- 

+  0.19 

—  1.06 

—  0.46 

+  0.26 

+  3.3S 

April 

- 

+  0.15 

+  0.49 

+  0.08 

+  0.10 

+  8.21 

May       - 

- 

+  4.49 

+  6.12 

jt 

+  2.87 

—  l.JS, 

June 

• 

—  2.31 

—  0.27 

+  1.84 

+  0.46 

+  6.01 

■• 
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MAONXTIOAIr  OBSfiRTArfOm« 


TABLE  Vn, 


Showing  the  range  of  the  declination  in  each  month^/rotn  the  bi-hourfy 

observations. 


Month. 

Day. 

• — : 

184a.'4l. 

« 

4 

Hour, 

Hour, 

Maximum. 

Day. 

Hour, 

1 

Hoar, 

Monthly 

• 

• 

GoU. 

Wash. 

Gott 

Wash. 

range. 

9      f      If 

e     t     tt 

/    // 

July 

16 

22 

16.12 

I  26  49 

\  08  25 

17 

8 

2.12 

18  24 

August   - 

8 

20 

14.12 

1  31  37 

0  55  19 

20 

4 

22.12 

36  18. 

September 

21 

18 

12.13 

1  28  50 

1  O^r  06 

22 

2 

20.12 

26  44 

October  - 

30 

8 

2.12 

1  28  50 

I  07  58 

28 

22.1^ 

21  01 

November 

21 

20 

14.12 

1  30  46 

1  04  27 

21 

20.12 

26  19 

December 

21 

12 

6.12 

1  44  51 

1  04  16 

21 

22.12 

40  85 

January  - 

81 

20 

14.12 

1  32  12 

1  05  23 

26 

22.12 

26  49 

February 

23 

0 

18.12 

1  31  29 

1  02  26 

7 

10 

4.12 

29  08 

March     - 

16 

0 

18.12 

1  29  10 

1  09  16 

22 

14 

8.12 

19  44 

April  V   -      •      - 

IS 

20 

14.12 

1  29  53 

1   12  48 

12 

22.12 

17  05 

May        . 

6 

20 

14.12 

1  30  13 

1  07  34 

6 

22.12 

22  89 

June 

17 

20 

14.12 

1  30  38 

1   12  24 

25 

14 

8.12 

18  14 

1 

184U'42. 

• 

Month* 

Day. 

Hour, 

Hour, 

Mazimom. 

Minunum. 

Day. 

1 
Hoar, 

Hoar, 

Mon^ily 

Gott 

■0 

Wash. 

Gdtt. 

Wftdi. 

l^ge. 

o    /    // 

9    t    ft 

« 

July 

24 

20 

14.12 

1  31  41 

1  10  18. 

20 

4 

22.12 

21  23 

August   - 

6 

18 

12.12 

1  33  10 

1  04  00 

27 

4 

22.12 

29  10 

September 

25 

20 

14.12 

1  36  32 

1  07  48 

25 

10 

4.12 

28  44 

October  - 

25 

14 

8.12 

1  33  10 

1   15  11 

25 

8 

2.12 

17  59 

November 

6 

12 

6.12 

•1  31  41 

1  12  41 

21 

0 

18.12 

19  00 

December 

15 

0 

18.12 

1  84  46 

1  15  53 

27 

2 

20. 12 

18  53 

Januaty  - 

1 

12 

6.12 

1  81  44 

I  06  40 

19 

2 

20.12 

25  04 

February 

24 

22 

16.12 

1  37  17 

1  19  25 

10 

16 

l0.12 

17  52 

March     - 

3 

8 

2.12 

1  35  44 

1  18  02 

27 

14 

8.12 

17  42 

April 

21 

8 

2.12 

1  85  07 

1  09  00. 

16 

8 

2.12 

26  07 

May 

6 

18 

12.12 

1  85  56 

1  17  88 

24 

14 

8.12 

18  18 

June 

19 

22 

16.12 

1  38  26 

1  14  87 

5 

% 

2.12 

28  48 

• 
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ABSTRACTS  AKD  COMMSNTS* 

Prom  these  tables  we  learn  that  disturbances  have  been  most  fireqoes 
in  the  hionths  of  August,  September,  aud  October,  an^  at  4A.,  dA.,  and  I4k. 
Oottingen ;  least  during  the  month  of  January,  and  at  ISA.,  20A.,  and  22L 
Gottingen ;  and  that  the  angular  value  of  the  disturbance  of  the  magiK! 
follows  nearly  the  same  law.  At  2, 4, 6,  and  8  hours,  its  north  end  ha3  &• 
most  invariably  been  deflected  to  tlie  east  of  its  mean  place ;  at  12,  14,  \\ 
18,  SfOy  and  22  hours,  to  the  west;  and  at  0  and  10  hours  the  deflections 
as  often  in  one  direction  as  the  other. 

The  variations  of  the  declination  observed  during  visible  aurorm,  eQ> 
braced  in  pages  295  to  306,  are  the  most  prominent  of  the  irregulir 
changes.  In  every  case,  the  disturbance  was  proportional  to  the  brilliacer 
of  the  phenomenon  and  the  rapidity  of  its  phases ;  atid,  except  on  the  Ut 
December,  1841,  and  15th  April,  1842,  the  declination  was  greater  bef<R 
less  during  its  visibility,  and  greater  after  its  disappearance,  than  the  mes 
hourly  value  for  the  month.  From  these,  it  will  be  seen  that  the  greaiss  \ 
range  of  the  magnet  observed  during  the  first  year  was  1^  13*  47",  its  Ic* 
angle  with  the  astronomical  meridian  being  0^  31'  04"  at  2A.  55in.y  M.  T. 
Gottingen,  of  the  29th  August,  1640;  and  greatest  angle  1°  44'  5\'\i 
12A.,  Gottingen,  of  December  21.  In  the  second  year,  its  range  xfh 
lo  20'  20";  the  least  angle  being  O*'  38'  50"  on  the  20th  July,  1841,  s: 
SA.  42m.,  Gottingen,  add  greatest,  1^59'  10"  on  the  15th  April,  1842.& 
5A.  4dm.,  Gottingen. 

To  ascertain  whether  ^electrical  phenomena  exercised  an  influence  ^ 
the  declination,  the  magnet  was  closely  observed  during  violent  thund-: 
storm?  ojEi  the  6th  March,  1st  June,  and  6th  July,  1841,  and  26th  April  ai: 
27th  May,  1842.  On  one  occasion,  the  lightning  struck  within  300  yarns, 
and  on  a  second,  within  200  feet  of  the  observatory.  It  was  sAwo  obser?d 
on  the  evening  of  the  30th  July,  1840,  when  the  whole  eastern  portion  of 
the  heavens  was  in  an  almost  incessant  blaze  of  lightning,  unaccooipanjed 
by  thunder,  (generally  termed  sheet  or  summer  lightning ;)  but  at  neifber 
time  has  any  especial  change-been  noted,  except  a  shivering,  which  imDS' 
diately  succeeded  peals  of  thunder,  and  is  believed  to  have  been  caused  ^7 
percussion 'of  the  air. 

t 

PROORESSIVK  CHANGES  OF  TB£  DECLINATION* 

That  the  angle  which  the  direction  of  the  magnet  at  Washington  make^ 
with  the  trup  meridian  is  gradually  increasing,  will  be  evident  on  insp« 
tion  of  its  mean  hourly  values,  embraced  in  pages  308  to  315.  To  lec 
der  this  progress  more  apparent,  tables  have  been  prepared  from  thes 
values,  which  show  the  variation  of  the  declination  since  the  correspori- 
ing  hour  of  the  preceding  month ;  its  variation  since  the  corresponding  hoar 
of  the  preceding  year ;  the  mean  monthly  value ;  the  mean  annual  value  at 
each  observation  hour ;  and  the  monthly  and  annual  variations  from  their 
respective  means. 
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MAGNfiTICAL  OBSERVATIONS. 


TABLE  Vni, 


Showing  the  variations gf  the  declination  ainee  the  corresponding  hour  of 

^  ^      the  preceding  month. 


1840-'41. 


M.  T.,  C^^ttingpon  - 

M.T.,  Washington 


h.    m. 

0    00 

18     19 


July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

Februaiy 

March 

April 

May 

June 


—I  39.0 
-l-a  17.0 
—0  27.8 
+1  11.0 
4-1  16.6 
— 1  10  6 
—0  17.8 
+0  01.3 
4-9  23.7 
—0  02.4 
--0  14.1 


2     00 
20     12 


f    n 

—2  27.3 
+2  23.0 
+0  26. 1 
+0  66.8 
4-0  04  4 
—0  12.4 
—0  21.2 
4-1  03.3 
4-0  08.8 
-f-0  20.6 
-1-0  »1.9 


A.     fn. 

4    00 

22     12 


— 1  16.8 
4-2  20.6 
—2  06.6 
4-2  46.0 
_0  09  1 
—0  37.8 
— 0  19.3 
4^68.2 
— 0  17.2 
4-1  09.2 
4-0  10  6 


A.  HI. 
6  00 
0     12 


It 


4-0  08.2 
-f.1  68.3 
—0  48  9 
4-2  13.1 
—0  23.2 
—0  86.0 
—0  86.6 
4-1  19.7 
■^0  20.2 
+0  61.4 
4-0  12.8 


».  fii. 
8  00 
2     12 


/    tt 

4-1  09.0 
4-0  27.8 
4-1  28.0 
4- r  23.2 
4-0  26.4 
—086.8 
—0  61.4 
—I  68.7 
—I  03.9 
4-1  16.0 
4-0  30.4 


A.      HI. 

10    00 
4     12 


4.0  U.8 

-hi  4S-9 
-f.0  15.0 

-HI  10.6 
4-1  02.8 
— 0  16.6 
—I  32.1 
4-0  07.9 
—0  17.0 
-HI  80.9 
—0  12.8 


1840^*41— Continued. 


h.  •  m. 

A*       fli* 

A.              ffin 

A*     tn. 

A»      Wl. 

rv»    iH« 

M.T.^Gottingen- 

Noon. 

14     00 

16    00 

>  18    00 

20    00 

22    00 

M.  T.,  Washington 

6     12 

8     12 

10     12 

12     12 

14     12 

16     18 

/    //    • 

/    // 

f    rf 

/    // 

/    »/ 

/    n 

July 

August 

4-0  23.9 

—1  27.6 

4-1  18  6 

4.1  26,6 

—0  23.6 

—1-28.6 

September 

.  -f  1  63.5 

4-1  62.1 

+1  46.8 

+166.9 

+0  67.8 

+0  28.6 

October 

4-2  07.7 

4.1  88.9 

—1  27.2 

—2  21.8 

—0  66.4 

+  106.8 

November 

-f-l  23.6 

-f.2  08.7 

4-2  10.2 

+1  10.6 

+1  12.4 

+0  60.0 

December 

4-3  16.8 

4-2  12.0 

—0  29.7 

—0  07.7 

+0  62.9 

+  1  81.8 

January 

—2  04.6 

—0  62.0 

—2  11.4 

—1  86.4 

—0  48.0 

—0  44.6 

February 

—1  16.4 

—I  07.2 

—0  29.7 

—0  22.1 

—0  28.8 

—0  89.6 

March 

—0  21.9 

—1  68.6 

4-1  58.4 

+2  26.8 

+1  81.6 

+1  16.0 

April 

—0  09.6 

4-0  80.5 

4-0  17.5 

+0  83.9 

+120.1 

+0  49.1 

May 

—0  08.4 

-f-0  00.4 

4.1  11.6 

+0  18.9 

—0  22.8 

—0  27.7 

June 

—0  47.8 

—1  16.7 

4-0  33.9 

+0  49.9 

+6  01.9 

+0  61.6 
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ABSTRACTS  AKD  CO)|fM£NTS* 


■ 

184U'42. 

• 

« 

« 

0   A*     m* 

A.       PI- 

A.     m. 

A.      ffl' 

fll»      fB» 

*♦«. 

M.T.,6dttingeD'- 

0     00 

2     00 

4    00 

6     00 

8     00 

10     GO 

M.T.,Waflhington 

18     12 

20     12 

22     12 

0     12  ' 

2     12 

Ar          12 

/    // 

/    " 

/    // 

1 

/    // 

1 

July 

-4-161.2 

+0  18.4 

+0  31.5 

+0  44.6 

+  1  05.0 

+-1  27.7 

Aagust 

--^00.4 

—0  47.9 

—0  61.3 

—0  27.3 

—0  49.5 

— 0  16.0 ; 

September 

+0  03.6 

+0  22.7 

+1  44.6 

+0  10.3 

+1  28.9 

+-0  2»-f 

October 

—0  00.9 

+0  20.0 

—0  00.3 

+1  27.8 

—0  03.6 

+  1  22.5 

November 

—1  10.9 

—0  47.6 

—0  34.2 

—1  01.0 

—0  27.2 

— O  49.6 

Decemb^ 

+0  09.0 

—0  14.0 

+0  08.6 

+0  11.7 

+0  39.5 

+0  10.6 

Jannaiy , 

—0  12.6 

+0  06.3 

—0  28  1 

—0  02.3 

—0  35.6 

— 0  OI.O 

February 

+2  44.0 

+3  22.0 
+0  08  6 

+2  24.6 

+1  37.8 

+  144.1 

+1  21.5 

March 

+1  11.3 

+0  23.7 

+0  43.0 

+1  06.2 

+0  17.6 

April 

+0  47.6 

+  1  30.2 

+0  28.4 

+0  34.4 

—1  15.2 

-*0  40.5 

May 

—0  57.4 

—0  13.3 

+0  51.9 

•+0  12.7 

+0  57.0 

+  1  04.9 

June 

+0  37.3 

—0  03.9 

—0  07.2 

■-4)09.2 

+0  40.0 

+0  27.9 

1 

/ 

•    184l..'4 

2— Continue 

a. 

t 

A.     nt. 

h.     tn. 

A.    m. 

A.     in.  . 

A.     fn. 

A.     fa. 

1 

M.  T.,  Gottingen  - 

Noon. 

14    00 

16    00 

18    00 

20    00 

23     00     .' 

M.  1*.,  UTashington 

6     12 

8     12 

10     12 

12     12 

14     12 

16      12 

• 

/    /f 

/    // 

/    /f 

/    // 

/    // 

/     // 

July 

+1  65.9 

+1  30.1 

— '1  11.4 

+1  09.3 

+1  49.6 
- -0  06.3 

+1  43.5 

August 

—1  00.8 

—0  42.5 

+1  03.6 

+1  15.6 

—0  48.9 

September 

+2  34.9 

+2  34.7 

+0  26.7 

-^51.5 

—0  14.5 

—0  04.4 

October 
November 

+2  18.6 
—0  56.9 

+1  58.0 
—0  24^0 

—0  07.6 
—0  05.7 

—0  22.6 
—1  21.6 

—0  50.5 
—1  31.4 

+0  13.0 
— 1  07.1 

December 

+0  13.0 

+0  41.7 

—0  38.8 

—0  28.6 

+0  10.5 

—0  209 

January 

+0  02.4 

—1  00.2 

—0  43.4 

+0  12.0 

—0  14.6 

+0  00.8 

Februai^ 

+2  03.2 

+2  03.7 

+2  ll.I 

+0  52.2 

+1  12.4 

+1  45  4 

March 

—0  22.5 

+d  35.8 

—0  25.9 

+1  48.6 

+148.1 

+1  26.8 

'April 

—0  20.4 

+0  22.6 

+1  25.2 

+0  44.8 

+0  57. 1 

+0  29.6 

May 

—I  14.0 

+1  05.9 

+1  51.3 

+0  58.1 

;-0  14.9 

— O48.0 

June 

+0  02.0 

—0  66.7 

—1  22.7 

—0  88.7 

+0  29.8 

+  1  54.5 

fl' 
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[A6KETICAL  QfSEBVATIOVS. 
TABLE  DC,  . 
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)fhotDing  the  variations  of  ihe  declination  since  the  corresponding  hour 
^  and  month  qf  the  preceding  year. 


h*     in* 

A*       ffl* 

A.      nt. 

A.      III. 

A.     m. 

M.  T.,  Gattinven  - 

0    00 

%    00 

4    00 

IS    00 

^     8    00 

10    00 

M.  T.,  Wadiinglon 

18     IS 

20     12 

22     12 

0     12 

9     12 

r 

4     12 

• 

r    tt 

/    ft 

'  /    #/ 

/    // 

/    // 

/    ft 

July 

-H<>9.5 

+8  45. 1 

+4  10.8 

+4  40.2 

+5  60.7 

+5  20,4 

August 

-H5  48.1 

+5  24.9 

+4  34.3 

+4  09.7 

+8  62.2 

+4  52.6 

Beptember 

-f.8  34.7 

+3  24.6 

+2  58.3 

+2  21.7 

+4  43.8 

+3  22.3 

October              t . 

+4  01.6 

-4-3  08.5 

+5  04.6 

+4  88.4 

+3  26.7 

+4  29.6 

November 

+1  89.7 

+1  25.6 

+  145.4 

+  124.3 

+  1  86.3 
+  149.4 

+2  29.4 

December 

+0  28.9 

+  1  07.2 

+2  03. 1 

+  1  59.2 

+1  37.2 

January 

+0  30.8 

+1  25.9 

+2  17.3 

+2  82.6 

+2  06.3 

+1  62.7 

February 

+3  33. 1 

+5  09.4 

+5  01.2 

+4  46.0 

+4  418. 

+4  46.3 

March 

+4  43  1 

+4  14.7 

+4  26.7 

+4  09.3 

+4  49.3 

+4  56.2 

April 

+6  06.0 

+6  41.1 

+5  12.3 

+5  08.9 

-1-4  38.0 

+4  32.7 

May 

+4  11.0 

+5  07.6 

+4  55.0 

-f.4  25.2 

+4  20.0 

+4  06.7 

June 

+5  02.4 

+4  11.8 

+4  87.2 

.f4<>S-2 

+4  29.6 

-4-4  47.6 

Means 

-1-3  33.9 

+3  40.5 

+3  55.5 

+  3  41.1 

+3  52.8 

+3  66. 1 

TABLE  ] 

X — ^ContiBu 

ed. 

» 

» 

h.    m.  - 

A«       Ml. 

A.     HI* 

A.     fit. 

A.      I9t. 

A.     tn. 

M.  T.,  Oactiiigen  - 

Noon. 

14    00 

16    60 

18     00 

20    00 

22     00 

M.  T.,  Washiogton 

6     12 

8     12 

10     12 

12     12 

14     12 

16     12 

/    // 

•     /    ff 

-1-4  32.^ 

/    // 

/    $t 

/    // 

July 

+4  24.1 

+4  02.7 

^    +5  36.4 

+4  48.8 

+4  34.8 

August 

+8  47.2 

+4  47.8 

-M07.6 

+5  15.4 

+6  18.1 

+6  09.0 

September 

+4  28.6 

+4  30.4 
+4  57.5 

+2  47.5 

+2  27.0 

+4  06.8 

-1-4  36.1 

October 

+4^9.5 

+4  07.1 

+4  25.7 

+4  10.7 

+3  42.3 

November 

+2  20.0 

+2  24.8 

+1  5L2 

+1  53.5 

+  1  26.9 

+  1  45.2 

December 

—0  48.8 

+0  54.5 

+1  42.1 

+1827 

+0  44.5 

—0  04.8 

January 

+1  12.6 

+0  46.3 

+3  10. 1 

+3  20.1 

+  1  17.9 

+0  88.4 

Februaiy 

+  6  32.2 

+3  57.2 

+5  50.9 

+4  84.4 

+8  59. 1 

+4  08.4 

March 

+5  81.6 

+5  19.9 

-1^81.6 

+3  56.2 

+4  15.6 

+4  15.2 

April 

+5  20.8 

+5  12.0 

-M89.8 

-M07.1 

+3  52.6 

+3  66.6 

May                    -^ 

+4  15.2 

+4  05.7 

+5  19.0 

-U46.8 
-pft  17.7 

+4  00.0 

+8  81.3 

June 

.  +6  05.0 

+6  16.7 

+  8  22.4 

+4  27.9 

+6  24.11 

Means 

+8  49.5 

+8  51.8 

+8  44.3 

+4  46.0 

+8  32.3 

+8  27.6 
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ABSTRACTS  AND  COMMENTS. 


TABLE  X, 


Showing  the  mean  annual  declination  at  each  observation  hour,  and  iU 

hourly  and  annual  variations. 


1  • 

Meantime. 

"• 

\# 

• 

.3           « 

hourly 
don. 

.^ 

'   ' 

1840-'41. 

184^42. 

±»2  © 

n  1 

^  c 

^o  J. 

« 

Annual 
tic 

G<rt?n. 

Wash. 

.  Houri 

ti 

184 

Mean 
van 

hi-     171. 

A. 

m. 

Off/ 

o    /     // 

• 

*    ft 

/  tf 

0  00 

18 

12 

1  20  53.4 

1  24  27.3 

—1  52.0 

—1  45  8 

—1  48.5 

4-3  33i 

2  00 

20 

12 

1  19  33.0 

1  ^8  18.5 

—1  20.4 

—1  13.8 

—1  17.1 

+3  4<lf 

4  00 

22 

12 

1  19  01.3 

1  22  56.8 

—0  31.7 

—0  16.7 

— «24.2 

-f.3  5i: 

6  00 

0 

12 

1  10  20.3 

1  23  01.4 

4-0  19.0 

4-0  04. 6 

4-0  11.8 

+3  411 

8  00 

2 

12 

1  19  25.3 

1  23  18.1 

4-0  05.0 

4-0  16.7 

4-0  10.9 

4-8  51J 

10  00 

4 

12 

1  18  61.1 

1  22  47.2 

—0  34.2 

—0  30.9 

—0  82.5 

4-3  56.1 

Noon. 

6 

12 

1  17  57.1 

1  21  46.6 

—0  54.0 

—1  00.6 

—0  57.3 

-1-3  49  J 

14  00 

8 

12 

1  1V06.6 

1  20  57.9 

—1  60.5 

—0  48  7 

—0  49.6 

-1-3  51 5 

16  00 

10 

12 

1  19  36.2 

1  23  20.5 

4-1  29.6 

4JJ22.6 

4-1  56. 1 

4-3  44S 

18  00 

12 

12 

1  23  83.3 

1  27  19.8 

4-3  67.1 

4-3  58.8 

4-3  57.9. 

-f.3  46« 

20  00 

14 

12 

1  24  29.4 

1  28  01.7 

4-0  56. 1 

-HO  42.4 

-f  0  49.2 

-f.3  32-3 

22  00 

16 

12 

1  22  45.4 

1  26  12.9 

—1  44.0 

—1  48.8 

—0  46.4 

-1-3  27  J 

Mean 

a 

1  20  12.7 

1  23  56.9 

- 

— 

8  44.; 

TABLE  XI, 

« 

Showing  the  mean  monthly  declination^  and  its  monthly  and  annm 

variations. 


* 

Month. 

4 

1840-'41. 

• 
1841-'42. 

a 

1  = 

ja  -s  »^ 

Mean  monthly 
variation. 

Annual  vtria- 
tion. 

July 
Augurt 
Septenlwr    - 
October 
November    - 
December    - 
January 
Febmaiy     - 
March 

April           : 
May 
June 

Means 

or// 

1  18  00.8 
1  17  36.8 
1  19  28.1 
1  19  22.4 
1  20  55.2 
1  21  42.9 
1  20  47.9 
1  20  01.1 
1  20  47.4 
1  20  56.6 
1  21  25.0 
1  21  28.6 

0  /     // 

1  22  39.0 
1  22  22.4 
1  23  05.6 

J  23  36.8 
T.  22  45.4 
1  22  49.0 
1  22  33.8 
1  24  40.6 
1  25  18.1 
1  25  43.4 
1  25  50.3 
1  25  58.9 

/  /' 

'  —0  23.5 
4-1  51.3 
—0  05.7 
4-1  32.8 
4-0  51.0 
-^55.0 
—0  47.6 
-fO  46.3 
4-0  09.2 
4-0  28.4 
-f.0  18.6 

/  // 

4-1  10.4 
—0  16.6 
-f  0  43,2 
-f  0  31.2 
—0  61.4 
4-0  08.6 
—0  15.2 
4-2  06.8 
-HO  87.5 
4-0  25.8 
4-0  06.9 
4-0  08.6 

/  ft 

4-0  43. 1 
—0  20.0 
4.1.17.2 
4.0  12.8 
4-0  20.7 
-f.0  27.3 
—0  35.1 
-HO  39.6 
4-0  41.9 
4-0  17.2 
4-0  17.6 
4-0  13.6 

-4-4  3S^: 

-+-4  45^6 
-f-3  37 : 
-4-4  14  ♦ 
-4-1  502 
-4-1  061 

-4-1  4«s 

-4-4395 

-4-4  »: 

-1-4  41^ 
-h4  25S 

+4  309 

^  1  20  12.7 

1  23  56.9 

- 

^  \ 

•• 

d44t 
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MAONBTICAL  O^SERVATIOITS. 

It  appears,  from  these  tables,  'that  the  bi-hourly  variations  of  each  year 
are  quite  accordant,  and  their  periods  uniformly  designated.  The  mean 
monthly  declination  has  increased  during  all  the  months,  except  August 
and  January  of  each  year,  October  of  1840,  and  February  and  November 
of  1842 ;  the  increase  haviDg  been  greatest  in  September,  July,  and  March. 
The  annual  variation,  derived  from  the  mean  annual  declination  at  each 
observation  hour,  is  nearly  the  same  throughout.  That  obtained  from  the 
monthly  means  shows  a  much  lesser  amount  between  the  months  of  No- 
vember, December,  and  January,  than  at  oth^  seasons  of  the  year;  but  a 
much  longer  series  of  observations  is  considered  essential  to  the  accurate 
determination  of  secular  changes  or  an  annual  period. 


TABLE  Xn, 

Showing  the  mean  inclination  observed  by  each  needle  in  the  several 
months^  with  the  monthly  and  annual  values  derived  from  all  the 
observations. 


1840-'41 

. 

Month* 

Ni 

0 

sedle 

A. 

Needle  B. 

• 
Needle  C. 

Monthly  means. 

f 

n 

0 

f 

ft 

0 

f 

ft 

o 

; 

It 

July 

71 

Vt 

12.1 

71 

22 

46.1 

71 

82 

30.0 

71 

26 

28.7 

Auguflit 

71 

11 

48.1 

71 

42 

22.0 

71 

22 

07.8 

71 

18 

50.4 

September  • 

71 

17 

21.4 

71 

14 

49.4 

71 

17 

U.l 

October   •  - 

71 

17 

84.1 

71 

^7 

84.1 

November  - 

71 

86 

48.5  1 

71 

25 

20.5 

71 

81 

04.6- 

December  - 

71 

17 

59.0 

71 

17 

59.0 

January 

71 

21 

20.4 

71 

21 

20.4 

February    - 

71 

25 

19.2 

71 

19 

44.3 

71 

23 

47.9 

March 

71 

17 

07.0 

71 

17 

07.0 

April 

71 

19 

42.9 

71 

19 

49.9 

May 

71 

Ift 

66.7 

71 

15 

55.7 

June 

.    71 

15 

02.2 

31.6 

71 

15 

02.2 

Annual  means 

71 

IS 

40.4 

71 

26 

71 

28 

10.8 

71 

20 

10.8 

a 

184  UM2 

• 

1 

July 

71 

18 

01.0 

71 

23 

• 

10. 1 

71 

21 

09.6 

August 

71 

26 

15.0 

71 

27 

48.0 

71 

24 

41.0 

71 

25 

87.8 

September  - 

71 

19 

51.8 

71 

42 

12.5 

71 

27 

01.5 

71 

28' 

n.4 

October      - 

70 

51 

15.0 

70 

51 

15.0 

November  - 

70 

53 

20.0 

71 

19 

24.0 

71 

10 

42.8 

December  - 

71 

16 

08.0 

71 

18 

47.2 

71 

17 

89.4 

January 

71 

18 

29.7 

71 

15 

26.5 

71 

16 

27.6 

February    - 

71 

03 

28.6 

71 

26 

02.8 

71 

19 

56.1 

March 

X 

70 

58 

59.6 

71 

82 

12.2 

71 

17 

06.5 

April 

71 

40 

59.5 

71 

20 

41.0 

71 

29 

58.8 

71 

82 

05.8 

May 

71 

17 

48.0 

71 

17 

43.0 

June 

71 

25 

49.2 

70 

54 

00.0 

71 

16 

22.8' 

n 

18 

88.2 

Annual  means 

71 

26 

11.4 

- 
71 

13 

49.7 

71 

25 

21.2 

71 

18 

02.8 

44 


HETBOBOLOGICAL  JOUBNAX 


/ 


AT  THE  OBSERVATORY,  CAPITOL  HILL,  WASHINGTON, 


KOHTHI.T« 


FROM  JULT,   1888,   TO  JUNE,    1842. 
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METEOROLOGICAL    QBSERVATIONS    AT    WASHINGTON. 


§ 

JULY,   1838. 

« 

1 

1 

"s 

CO 

• 

a 

• 

9  A.  M. 

• 

Thermome- 
ter. 

Hygrometer. 

Wind. 

1 

1 

• 

Dew  point 

% 

Direction. 

1 

1 

Weather. 

/fic/iev. 

e 

o 

o 

f 

Son. 

1 

80. 120 

79.0 

73.0 

6.0 

s.  s.  w. 

Moderate 

Cloudy 

Mom. 

2 

:  80.200 

80.0 

75.0 

6.0 

South 

Light 

Cloody 

Tom. 

3 

29.984 

81.0 

72.0 

90 

South 

Light 

Cloudy 

Wed. 

4 

SO.  100 

84.0 

73.0 

11.0 

Southeast 

Fresh 

Clear 

Thu. 

5 

d0.t40 

84.0 

74.0 

10.0 

West 

Freah 

Clear 

Pri. 

6 

80.228 

80.0 

69.0 

'  21.0 

S'd  dfc  W'd 

Light 

Clear 

6at' 

7 

o 

80.220 

80.0 

65.0 

16.0 

West 

Light 

Clear 

Sun. 

8 

80.190 

84.0 

71.0 

l&O 

Wert 

Light 

Clear 

Mon. 

9 

80.186 

85.0 

^.0 

8.0 

Northwest 

Light     . 

Clear 

Tuee. 

10 

80.088 

88.0 

77.0 

11.0 

South 

Moderate 

Clear 

Wed. 

11 

30.000 

88.0 

78.0 

100 

Southwest 

Moderate 

Clear 

Thu.     ^ 

IS 

/ 

80.044 

88.0 

76.0 

12.0 

Southwest 

Moderate 

Cloudy 

Pri. 

13 

80.278 

76.0 

67.0 

9.0 

S'ddkW'd 

Light 

Cloudy 

Sat. 

14 

D 

80.878 

77.0 

67.0 

10.0 

N'd  &  E'd 

Light 

Cloudy 

Sun. 

16 

30.022 

82.0 

77.0 

6.0 

S'ddt  W'd 

Light 

Cloudr 

MoDu 

16 

30.022 

82.0 

77.0 

6.0 

West 

Light 

Cloudy 

TU€8. 

17 

80. 128 

83.0 

72.0 

11.0 

Southwest 

Light 

CloudT 

Wed.      ' 

18 

30.281 

84.0 

79.0 

5.0 

South 

Light 

Cloudy 

Thu. 

19 

30.150 

87.0 

76.0 

12.0 

Southwest 

Moderate 

Clear 

Fri. 

SO 

80.170 

89.0 

72.0 

17.0 

SM&W'd 

Moderate 

Clear 

Sat. 

81 

• 

30.040 

87.0 

76.0 

11.0 

N'd&WM 

Moderate 

Clear 

Sun. 

%% 

80.200 

77.0 

56.0 

28.0 

N'd&E'd 

Moderate 

Clear 

Mon. 

28 

80.282 

76.0 

68.0 

12.0 

N'd  dk  EM 

Moderate 

Clear 

Tuea. 

24 

80.176 

75.0      69.0 

16.0 

South 

Moderate 

Clear 

Wed. 

25 

30.021 

80.0 

67.0 

ISO 

South 

Modente 

Clear 

Thu. 

26 

30.04i 

81.0 

70.0 

11.0 

S'ddfcWd 

Moderate 

Clear 

Pri. 

27 

80.280 

87.0 

77.0 

10.0 

N'ddfcW'd 

Moderate 

Clear 

Sat 

28 

30.020 

87.0 

77.0 

10.0 

N'ddfcWM 

Moderate 

Clear 

Sun.        * 

29 

1> 

80.086 

88.0 

84.0 

4.0 

N'ddfcW'd 

Modemte 

Clear 

MoQ. 

80 

29.926 

88.0 

77.0 

11.0 

N'dAW'd 

Moderate 

Clear 

Tues. 

31 

30.044 

85.0 

68.0 

17.0 

NMdfcWd 

Moderate 

Clear 

Mean 

30.122 

82.94 

71.90 

11.04 

^ 

REMARKS. 
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• 
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* 

^ 
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JLa. 


JULY,  1838— Contmued. 


-1 

8  P.  M. 

Regiatering 

• 

Tfaermomfr- 
ter. 

Hygrometer. 

Wind.  ' 

1 

• 

\ 

• 

«i 

1 

• 

* 

§ 

g 

s< 

§ 

•S 

• 

■a 

i 

i 

» 

m 

'1 

1 

1 

•  s 

p 

fo 

i 

a.' 

X 

1 

Inches* 

0 

o 

o 

o 

o 

o 

30.150 

86.0 

75.0 

lO.O 

SM&W'd 

Moderate 

Cloudy 

89.0 

71.0 

30.801 

84.0 

70.0 

14.0 

South 

Light 

Cloudy 

90.0 

74.0 

30.078 

98.0 

71.0 

81.0 

South 

Light 

Cloudy 

98.0 

76.0 

80.004 

88.0 

72.0 

160 

SM  dt  E'd 

FreAk 

Cloudy 

94  0 

76.0 

30.114 

91.0 

78.0 

18.0 

West 

Freeh 

Cloudy 

95.0 

T6.0 

30.288 

84.0 

57.0 

27.0 

S'ddfcW'd 

Light 

Clear 

89.0 

69.0 

30.168 

88.0 

68.0 

86.0 

West 

Light 

Clear 

93.0 

•  78.0 

30.160 

• 

90.0 

65.0 

85.0 

We«t 

Light 

Clear 

98.0 

77.0 

30.130 

94.0 

74.0 

80.0 

N'ddfcWd 

Light 

Clear 

100.0 

80.0 

80.044 

95.0 

76.0 

19.0 

South 

Moderate 

Clear 

102.0 

79.0 

89.998 

96.0 

80.0 

16.0 

S'd  dt  W'd 

Moderate 

Clear 

96.0 

68.0 

89.750 

81.0 

81.0 

00.0 

S'ddkW'd 

Moderate 

Hain 

82.0 

7ao 

30.800 

80.0 

65.0 

150 

Variable 

Light 

Clear 

84.0 

67.0 

30.210 

82.0 

65.0 

17.0 

N'd  dfc  E'd 

Light 

Clear 

89.0 

71.0 

30.840 

88.0 

64.0 

18.0 

S'd  ^  W'd 

Light 

.Clear 

85.0 

76.0 

30.038 

BQ.g 

64  0 

24.0 

Wert 

Light 

Clear 

91.0 

78.0 

30.134 

86.0 

68.0 

20.0 

8'ddfcWd 

Light 

Clear 

94.0 

79  0 

i30. 1 90 

88.0 

71.0 

17.0 

South 

Light 

Clear 

90.0 

80.0 

30.183 

95.0 

75.0 

20.0 

S'ddtW'd 

Moderate 

Clear 

103.0 

82.0 

89.992 

97.0' 

78.0 

26.0 

S'ddtW'd 

Moderate 

Clear 

98.0 

62.0 

30.086 

92.0 

78.0 

80.0 

N'ddfcW'd 

Moderate 

Clear 

92.0 

61.0 

80.160 

75.0 

65.0 

10.0 

N'd  A  E'd 

Moderate 

Clear 

79.0 

68.0 

30.186 

79.0 

51.(# 

88.0 

N'd  dt  E'd 

Moderate 

Clear 

88.0 

72.0 

30.084 

81.0 

60.0 

81.0 

South 

Moderate 

Clear 

93.0 

87.0 

29.968 

88.0 

88.0 

00.0 

South 

Moderate 

Rain 

89.0 

74.0 

30.054 

88.0 

76.0 

12  0 

S'ddtW'd 

Moderate 

Cloudy 

96.0 

84.0 

30.088 

91.0 

76  0 

15.0 

N'ddfcW'd 

Moderate 

Cloudy 

99.0 

76.0 

80088 

95.0 

75.0 

20.0 

N'd  dt  W'd 

Moderate 

Cloudy 

99.0 

76.0 

80.088 

95.0 

76.0 

20.0 

N'ddfcW'd 

Moderate 

Cloudy 

100.0 

76.0 

3U.012 

98.0 

79.0 

13.0 

N'd  &  W'd 

Moderate 

Cloudy 

97.0 

79.0 

89.968 

88.0 

80.0 

8.0 

N'd  &  W'd 

Moderate 

Chmdy  . 

89.0 

76.0 

30.086 

88  18 

70.87 

17.26 

* 

« 

92.77 

73.58 

RBMARKa 
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Wed. 

Thu. 

Fri. 

Sat. 

Sun. 

Mon. 

Tues. 

Wed. 

Thu. 

Fri. 

Set 

Son. 

Mon. 

Taee. 

Wed. 

Thu. 

Fri. 

Set 

Sun. 


Tues. 

Wed. 

Thu 

Fri.' 

Set 

Sun. 

Mob. 

Tuee. 

Wed. 

Thu. 

Fri. 


I 

2 

3 

4 

•    C 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

16 

16 

17 

18 

IV 
20 
2i 
22 
28 
24 
26 
26 
27 
28 
20 
30 
81 


Meen 


i 

a 
i 

s 

m 

£ 


c 


Inchet, 

20.996 

80.160 

80.278 

30.382 

80.268 

30.072 

30.100 

80.270 

30. 168 

30.080 

30.019 

30.129 

30.  ]  76 

30.324 

30.302 

30.840 

29.948 

80.022 

80.242 

30.840 

80.382 

30.816 

30.840 

80.238 

30.092 

29.982 

80.164 

29.964 

30.192 

30.192 

30.206 


80.179 


9  A.  M. 


Thennome- 
ter. 


00 


86.0 

80.0 

77.0 

77.0 

80.0 

86.0 

88.0 

84.0 

86.0 

86.0 

81.0 

81.0 

81.0 

76.0 

76.0 

88.0- 

76.0 

76.0 

79.0 

79.0 

79.0 

80.0 

81.0 

81.0 

84.0 

82.0 

88.0 

81.0 

76.0 

76.0 

76.0 


80.68 


Hygrometer. 


i 
I 


0,8.0 

68.0 

67.0 

69.0 

68.0 

74.0 

76.0 

68.0 

(6.0 

73.0 

71.0 

71.0 

66.0 

47.6 

60.0 

70.0 

68.0 

66.0 

62.0 

70.0 

63.0 

66.0 

66,0 

70.0 

70.0 

60.0 

67.0 

67.0 

68.0 

67.0 

67.0 


63.97 


RBMABK8. 


23.0 
22.0 
20.0 

8.0 
12.0 
11.0 
13.0 
26.0 
19.0 
13.0 
10.0 
10.0 
26  0 
28.0 
16.0 
18.0 
18.0 
19.0 
17.0 

9.0 
16.0 
14.0 
16.0 
11.0 
14.0 
82.0 
16.0 
14.0 
8.0 
9.0 
19.0 


J6.61 


Eaetwaid 

Eaetward 

Wd  Sc  K'd 

Southwest 

Southwest 

Southwest 

S'dAWd 

S'd&W'd 

S*d  &  W'd 

N'd&W'd 

N'd&W'd 

N'd&W'd 

Eestwavd 

N'd&W'd 

N'd&W'd 

S'd  dc  E'd 

S'd  dc  £'d 

N'ddcW'd 

N'ddcW'd 

N'd  dc  W'd  I 

N'd  ^  E'd 

N'd  dt  E'd 

So^lh 

South 

South 

Northeast 

Northeast 

Northeast 

N'ddkW'd 

N'd  dt  E'd 

N'd  dt  E'd 


Moderate 

Moderate 

Moderate 

Moderate 

Moderate 

Moderate 

Moderate 

Moderate 

Moderate 

Moderate] 

Moderate 

Moderate 

Moderate 

Moderate 

Moderate 

Moderate 

Moderate 

Fresh 

Freeh 

Light 

Light 

Light 

Light 

Light 

Light 

Light 

Light 

Light 

Light 

Light 

Light 


Clc 
CJear 

Cltti 

fian 

CJeu 

Clear 

Cjeir 

Cleir 

Cieir 

Clear 

Clear 

Clflv 

Clear 

Clear 

CloOiiT 

CloiKif 

Clouif 

Clear. 

Cieir 

Clear 

Clear 

Clear 

Cleii 

Clear 

Clear 

Clear 

Clear 

Clear 

Clear  I 

Clear 

Clear 
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S9.996 
30.136 
80.304 
30.340 
30.107 
80.962 
30.093 
30.068 
30.169 
30.144 
39.980 
30.019 
30.166 
80.288 
30.210 
29.878 
29.948 
30.026 
30.244 
30.328 
30.860 
30.246 
30.336 
30. 188 
30^06 
29.974 
29.972 
30. 179 
30.146 
80.034 
80.024 


ter. 


j 


80.123 


I" 


86.0 
80.0 
82.0 
86.0 
91.0 
89.0 
90.0 
88.0 
69.0 
90.0 
91.0 
87.0 
86.0 
89.0 
81.0 
84.0 
88.0 
83.0 
82.0 
84.0 
86.0 
89.0 
88.0 
88.0 
81.0 
79.0 
82.0 
80.0 
84.0 
83.0 
84.0 


86.42 


HygrooMtor. 


T^ 


I 


63.0 
60.0 
61.0 
69.0 
72.0 
72.0 
67.6 
64.0 
68.0 
72.0 
73.0 
60.0 
66.0 
66.0 
62.0 
68.0 
68.0 
66.0 
66.0 
67.0 
62.0 
67.0 
63.0 
66.0 
61.0 
60.0 
78.0 
66.0 
64.0 
66.0 
68.0 


62.67 


23.0 
80.0 
81.0 
26.0 
19.0 
17.0 
23.0 
24.0 
21.0 
18.0 
18.0 
27.0 
80.0 
33.0 
19.0 
16.0 
30.0 
28.0 
26.0 
27.0 
28.0 
22.0 
26.0 
23.0 
80.0 
19.0 
4.0 
24.0 
20.0 
18.0 
21.0 


22.76 


Wind. 


Eastwaid 

Eastward 

Nortfafiast 

ooQuiwcat 

Soatbweat 

Southweat 

8<radkweat 

Souflitrcat 

BoQthweet 

NflT&weat 

Northwaat 

Nor^weat 

Baatwaid 

N'd&W'd 

NMAWd 

8*d  ^  E'd 

8M  &  WA 

NM&W'd 

NMdtWM 

JTd&WM 

NM  d^  EM 

NM  A  E'd 

8oad& 

South 

South 

N'd  ic  Wd 

PTd  db  E'd 

N'd  dt  E'd 

N*ddbW»d 

N*dA  E'd 

BTd  dc  E*d 


I 


Moderate 

Moderate 

Moderate 

Moderate 

Moderate 

Moderate 

Moderate 

Moderate 

Moderate 

Moderate 

Moderate 

Moderate 

Moderate 

Moderate 

Moderate 

Moderate 

Moderate 

Moderate 

Freah 

Fredi 

Light 

Light 

Light 

Light 

Light 

Light 

Light 

Light 

Light 

Light 

Light 


Clear 

Clear 

Clear 

Haie 

Clear 

Clear 

Clear 

Clear 

Clear 

Clear 

Clear 

Clear 

Clear 

Clear 

Chmdy 

Cloudy 

Cloudy 

Clear 

Clear 

Clear 

Clear  * 

Cleai» 

Clear 

Clear 

Cleer 

Clear 

Clear 

Clear 

Clear 

Clear 

Cleer 


Regiateiiiig 
themioiiietee. 


I 


90.0 

86.0 

86.0 

91.0 

93.0 

96.0 

99.0 

93.0 

98.0 

93.0 

95.0 

91.0 

89.0 

92.0 

82.0 

93.0 

91.0 

86.0 

86.0, 

67.0 

90.0 

90.0 

94.0 

94.0 

84.0 

81.0 

83.0 

86«0 

85.0 

84.0 

86.0 


89.79 


73.0 
73.0 
66.0 
62.0 
76.0 
82.0 
88.0 
77.0 
76.0 
77.0 
74.0 
74.0 
69.0 
70.0 
70.0 
67.0 
66  0 
66.0 
71.0 
69.0 
77.0 
79.0 
■/4.0 
74.0 
74.0 
67.0 
71.0 
75.0 
70.0 
72.0 
72.0 


Inch* 


0^00 


0.120 


72.26 


0«920 
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1 

i 

! 

- 

»  A.  M. 

" 

1 

1 

Iitcht,. 

0 

o 

Sat. 

1 

83.0 

67.0 

10.0 

NorthwaTd 

Fn^ 

Cloud; 

Sun. 

a 

80. 1 09 

70.0 

43.0 

38.0 

NortLward 

Fr-h 

Cbar 

Mon. 

3 

30.364 

67.0 

87.0 

30.0 

Northwaid 

Modeiabi 

Cleu 

Tnai. 

4 

0 

30.388 

68.0 

46-0 

20,0 

Northwari 

Mod«t*(s 

C\mi 

Wad. 

G 

30.880 

71.0 

45.0 

30.0 

Modarala 

Clav 

Tho. 

B 

30.418 

76.0 

61.0 

24.0 

Northward 

Madame 

Clau 

Fri- 

7 

80.860 

76.0 

SIS 

18.0 

Nortinnid 

Modanla 

Clau^ 

Sat 

8 

30.StO 

77.0 

11.0 

Enat 

Light 

Cloodj 

8un- 

9 

30.8«0 

74.0 

63,0 

13.0 

Eaatnard  " 

Light 

Cload, 

Mon.- 

10 

80.300 

71.0 

63.0 

9.0 

Bartward 

Light 

Cloud. 

TiiM. 

11 

z 

40.030 

73,0 

68.0 

S.0 

It'A  A  E'd 

Pnah 

Ctoudy 

■WtA. 

13 

39.7T3 

75.0 

76.0 

0.0 

H'd  *.  E'd 

Lighl 

Rub 

Thn. 

13 

30.004 

71.0 

63.0 

9.0 

N'd  *  E'd 

Light 

Chnj 

Fii. 

30.834 

72.0 

64.0 

B.0 

N-d  A  E'd 

Light 

Clni 

StL 

■A 

80.364 

74.0 

68.0 

8.0 

N'd  A  E'd 

Light 

Claar 

Son. 

16 

80.384 

730 

66.0 

6.0 

N'd  A  E'd 

Light 

Clau 

Mmi. 

17 

80.006 

07.0 

66.0 

12.0 

North 

Light 

Clear 

Tbm. 

IB 

20.800 

74.0 

6S.0 

8.0 

VariaMa 

Aiu 

Clau 

W«d. 

10 

• 

30.038 

71.0 

B6.0 

15.0 

N'd  A  E'd 

Ai(J 

Cloudj 

Thn. 

SO 

3D.1S6 

67.0 

64.0 

IS.O 

N'd  A  E'd 

Light 

Cloodv 

Fri. 

SI 

30003 

71.0 

7r.o 

0.0 

epd  A  w'd 

Light 

RUD 

8st 

2S 

3*.  034 

74.0 

84.0 

10.0 

8'd  A  W'd 

Light 

ClondT 

Bun. 

33 

30.038 

71.0 

61.0 

10.O 

S'd  A  W'd 

Light 

Cloodj 

Hmi. 

at 

80.808 

01.0 

40.0 

3t.O 

8'd  A  W'd 

F«A 

Cloudi 

TiKa. 

an 

30.360 

63,0 

63.0 

1.0 

N'd  A  E'd 

VnA 

CloadV 

Wid. 

36 

J 

30.398 

73.0 

7S.0 

0.0 

N'd  A  E'd 

F™Ji 

Rain 

Thn. 

37 

30.358 

86.0 

68.0 

8.0 

S-d  A  W'd 

ModeiBta 

Clood. 

Fri. 

16 

30.330 

68. 0 

67.0 

3.0 

N'd  A  W'd 

ModnaU 

Cloud* 

Bit 

w 

39.841 

TS.0 

73.0 

0.0 

N'd  A  W'd 

ModeiaK 

Rain 

Bon. 

do 

30.143 

60.0 

BS.0 

14.0 

a'd  A  W'd 

Modoraw 

Cleai 

Mem 

~ 

80.178 

Ti.ia 

69.70 

11.48 
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SEPTEMBER, 


8  P.M. 


lUgirtering 
thcnnonetora* 


i 

pq 


Inches. 

30.178 
30.296 
30.844 
30.384 
30.367 
30.313 
30  296 
30.812 
30. 180 
30.084 
39.668 
30.046 
30.388 
30.308 
30.816 
29.943 
39.784 
29.918 
30.101 
30.018 
30.028 
30.066 
30.806 
30.611 
30.248 
30.2.'i8 
30.384 
39.980 
30.118 

30.169 


82.0 
86.0 
70.0 
72,0 
80.0 
88.0 
84.0 
86.0 
76.0 
78.0 
76.0 
76.0 
74.0 
76.0 
79.0 
79.0 
77.0 
88.0 
78  0 
70.0 
70.0 
61.0 
70.0 
67.0 
66.0 
78.0 
69.0 
69.0 
76.0 
71.0 


Hygrometer. 


i 

& 


68.0 
69.0 
40.0 
41.0 
60.0 
60.0 
68  0 
67.0 
64.0 
60.0 
66.0 
76.0 
60.0 
64.0 
66.0 
66  0 
63.0 
67.0 
60.0 
61.0 
63.0 
69.0 
46.0 
43.0 
63.0 
63.0 
60.0 
68.0 
64.0 
68.0 


76.90)   67.87 


34.0 
36.0 
80.0 
81.0 
80.0 
88.0 
26.0 
29.0 
12.0 
18  0 
10.0 
0.0 
14.0 
11.0 
24.0 
14.0 
14.0 
81.0 
280 
6.0 
7.0 
18.0 
26.0 
35.0 
13.0 
10.0 
19.0 
11.0 
11. 0 
13.6 


Wind. 


c 
o 


s 


North 
Northward 
Northward 
Northward 
Northward 
Northward 
Northward 
East 
Eaat 

Eastward 
N'd  A  E'd 
N'd  A  E'd 
N'd  A  E'd 
N'd  A  E'd 
N'd  A  E'd 
N'd  dD  E'd 
North 
Variable 
Noitfaeast 
N'd  A  E'd 
Southwest 
S'd  A  W'd 
S'd  A  W'd 
S'd  dc  W'd 
N'd  &  E'd 
N'd  A  E'd 
S'd  db  W'd 
N'd  A  E'd 
N'd  db  E'd 
S^d  db  W'd 


i 


18.68 


Fresh 

Frash 

Moderate 

Modstate 

Moderate 

Moderate 

Moderate 

Light 

Light 

Light 

Fresh 

Light 

Light 

Light 

Light 

Light 

Light 

Light 

Light 

Light 

Light 

Light 

Light 

Freeh 

Fresh 

Fresh 

Moderate 

Moderate 

Moderate 

Moderate 


I 


Cloudy 

Clear 

Clear 

Clear 

Clear 

Clear 

Clear 

Cloudy 

Cloudy 

Cloudy 

Cloudy 

Rain 

Clear 

Clear 

Clear 

Clear 

Clear 

Clear 

Cloudy 

Clou^ 

Cloudy 

Cloudy 

Cloudy 

Cloudy 

Cloudy 

Cloudy 

Cloudy 

Cloudy 

Cloudy 

Clear 


.9 
9 


88.0 
85.0 
78.0 
73.0 
80.0 
88.0 
84.0 
87.0 
76.0 
78.0 
80.0 
76.0 
74.0 
79.0 
79.0 
79.0 
77.0 
90.0 
82.0 
76.0 
79.0 
81.0 
72.0 
77.0 
72.0 
73.0 
74.0 
76.0 
86.0 
76.0 


68.0 
62.0 
66.0 
66.0 
64.0 
66.0 
67.0 
67.0 
62.0 
670 
67.0 
68.0 
63.0 
62.0 
63.0 
62.0 
65.0 
63.0 
60.0 
68.0 
69.0 
66.0 
47.0 
48.0 
66.0 
62.0 
63.0 
68.0 
60.0 
68.0 


78.9a    61.08 


In^a. 


0.76 
0.66 


^3.46 

8.00 

llM 


8.89 


REMARKS. 


45 
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MCTROSOLOOICAL   OBSEBVATtOKS    AT   WASHINQTOIT. 


OCTOBER,  1838. 

i 

-3 

• 

1 

a 

s 

9  A.  M. 

• 

m 

Thermom'rs. 

Hygrometer. 

Wind. 

8 

* 

ft* 

m 
P 

& 

1 

o 

• 

1" 

1 
1 

1 

• 

S 

«» 
> 

Indies. 

o 

o 

o 

Mod. 

1 

80.212 

68.0 

57.0 

11.0 

Variable 

Light 

rioodr 

Tneg. 

3 

30.198 

64.0 

59.0 

5.0 

Variable 

Light 

Fair 

Wed. 

S 

o 

30.038 

67.0 

.64.0 

8.0 

N'ddtE'd 

Moderate 

Fair 

Thu. 

4 

30.254 

63.0 

53.0 

10.0 

S'd&W'd 

Light 

Fair 

Fri. 

5 

;^0. 168 

62.0 

55.0 

7.0 

SMdtW'd 

Light 

Clear 

Sat 

6 

29.868 

68.0 

56.0 

70 

Southwest 

Moderate 

Clear 

Sun. 

7 

30.024 

61.0 

46.0 

15.0 

N'd&EM 

Moderate 

Cloudr 

Mod. 

8 

30. 100 

60.0 

48.0 

12.0 

Northwest 

Light 

Clear 

Tuea. 

9 

29.808 

60.0 

46.0 

15.0 

S'd&  VVM 

Light 

Cloodv 

Wed. 

10 

<r 

29.688 

60.0 

54.0 

60 

S'd&EM 

Light 

CJoodr 

Thu. 

11 

29.766 

55.0 

55.0 

0.0 

N'ddtW'd 

Fresh 

Rain 

Fri. 

12 

29.900 

52.0 

52.0 

0.0 

NMdtW'd 

Fresh 

Rain 

Sat. 

13 

30.192 

48.0 

32.0 

16  0 

N'd&W'd 

Moderate 

Clear 

Son. 

U 

29.901 

55.0 

45.0 

10.0 

N'd&Wd 

Light 

Haze 

Mon. 

15 

29.804 

60  0 

60.0 

0.0 

N'd&W'd 

Moderate 

Rain 

Tues. 

16 

30.260 

48.0 

35.0 

13.0 

NM&W'd 

Light 

Ckar 

Wed. 

17 

30.530 

45.0 

32.0 

13.0 

NM&W'd 

Moderate 

Clear 

Thu. 

18 

• 

30.514 

46.0 

39.0 

7.0 

S'd&WM 

Light 

Clear 

Fri. 

19 

30.060 

56.0 

56.0 

0.0 

N'ddtEM 

Light 

Rain 

Sat 

80 

30.084 

50.0 

32  0 

18.0 

Northwest 

Moderate 

Clear 

t  Sun. 

21 

30.078 

48.0 

37.0 

11.0 

N'ddtW'd 

Moderate 

Cloadf 

Mon. 

22 

30. 186 

44.0 

35.0 

9.0 

Westward 

Moderate 

Clear 

Tues. 

28 

30.360 

42.0 

35.0 

7.0 

Northward 

Light 

Haze 

Wed. 

24 

29.892 

48.0 

48.0 

0.0 

S'd&W'd 

Light 

Rain 

Thu. 

25 

29.726 

48.0 

40.0 

8.0 

N'ddtW'd 

Fresh 

CloodT 

Fri. 

26 

■> 

30.118 

42.0 

35.0 

7.0 

N'd&W'd 

Moderste 

Cloudr 

Sat. 

27 

80.044 

48.0 

40.0 

8.0 

S'd&W'd 

Light 

Clear 

Sun. 

26 

29.983 

60.0 

40.0 

10.0 

N'ddtWM 

Fresh 

Haie 

Mon. 

29 

80.022 

42.0 

25.0 

17.0 

N'd&W'd 

Fresh 

Clear 

Tuee. 

30 

30.176 

48.0 

24.0 

24.0 

SMdtW'd 

Light 

Clear 

Wed. 

31 

30.224 

40.0 

31.0 

9.0 

N'ddtW'd 

Fresh 

Clouds 

Mean 

30.070 

53.00 

44.03 

8.97 

R] 
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METEOaOLOOICAL  OBSBHVATIONS  AT  WASHINGTON. 


^      OCTOBER,  1838— Conttnned. 


3i 

§ 


Incheit. 
30. 166 
30.088 
30. 143 
30.212 
30.012 
29.851 
30.040 
30.100 
29.801 
29.616 
29.882 
29.872 
30.090 
29.828 
29.822 
30.266 
30.489 
30.120 
29.886 
30.022 
30.022 
30  190 
30. 266 
29.772 
29.740 
30.074 
30.014 
29.780 
30.042 
30.046 
30.270 

30.013 


3  P.  M. 


Thermom^n. 


00 


P 


76.0 
74.0 
78.0 
68  0 
68.0 
71.0 
68.0 
68.0 
63.0 
63.0 
67.0 
69.0 
66.0 
60.0 
64.0 
58.0 
59.0 
60.0 
60.0 
56.0 
52.0 
50.0 
58.0 
52.0 
50.0 
54.0 
68.0 
56.0 
44.0 
48.0 
46.0 


59.81 


Hygrometer. 


'I 

9 
P 


68.0 
62.0 
70.0 
56.0 
50.0 
57.0 
56.0 
56.0 
48.0 
63.0 
40.0 
44.0 
38.0 
52.0 
50.0 
34.0 
36.0 
41.0 
60.0 
31.0 
32.0 
32.0 
40.0 
52.0 
34.0 
31.0 
42.0 
56.0 
24.0 
30.0 
26.0 


45.19 


I 

i 
p 


17.0 
12.0 

8.0 
13.0 
18.0 
14.0 
13.0 
12.0 
15.0 

0.0 
17.0 
16.0 
18.0 

8.0 
14.0 
24.0 
33.0 
19.0 

0.0 
25.0 
2U.0 
18.0 
18.0 

0.0 
16.0 
23.0 
16.0 

0.0 
20.0 
18.0 
20.0 


Wind. 


S3 

o 


V&riable 

Variable 

N'd  iSt  EM 

8M&V\M 

S'd&WM 

S'd  &  Wd 

Northeast 

NM&WM 

Southwest 

Southeast 

Northwest 

W.N.W. 

N'ddtW'd 

N'd&W'd 

NM&WM 

NM&W'd 

NM&W'd 

Southwest 

Northeast 

N'd&W'd 

N'd&W'd 

West 

North 

Southwest 

Northwest 

N'd&W'd 

SM&W'd 

N»d&  W'd 

NM&  WM 

Southwest 

N'd&WM 


14.62; 


Light 

Light 

Moderate 

Light 

Light 

Moderate 

Moderate 

Light 

Light 

Light 

Fresh 

Fresh 

Moderate 

Light 

Moderate 

Light 

Moderate 

Light 

Light 

Moderate 

Moderate 

Moderate 

Light 

Light 

Fresh 

Moderate 

Light 

Fresh 

Fresh 

Light 

Fresh 


^ 


Cloudy 

Fair 

Fair 

Fair 

Clear 

Clear 

Cloudy 

Clear 

Cloudy 

Rain 

Clear 

Cloudy 

Clear 

Haze 

Clear 

Clear 

Clear 

Cloudy 

Rain 

Clear 

Cloudy 

Clear 

Clear 

Rain 

Clear 

Clear 

Haze 

Rain 

Cloudy 

Cloudy 

Clear 


Registering 
thermometers. 


a 

•  mm 


77.0 
78.0 
82.0 
77.0 
77.0 
71.0 
76.0 
76.0 
64.0 
63.0 
67.0 
63.0 
58.0 
67.0 
69.0 
62.0 
60.0 
62.0 
60.0 
61.0 
52.0 
58.0 
66.0 
55.0 
53.0 
61.0 
63.0 
57.0 
45.0 
48.0 
55.0 


68.0 
63.0 
50.0 
49.0 
54.0 
51.0 
40.0 
42.0 
40.0 
36.0 
57.0 
36.0 
41.0 
49.0 
37.0 
34.0 
35.0 
40.0 
40.0 
39.0 
33.0 
33.0 
35.0 
38.0 
32.0 
35.0 
37.0 
33.0 
31.0 
31.0 
23.0 


63.97    40.36 


■ 

I 


Inehet' 


1.10 
0.70 
0.01 


0.30 


0.60 
0.10 


1.90 


0.15 


3.96 


REMARKS. 
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MBTE0B0L06ICAL  OBSBKVATIONS  AT  WASHIHCrTOK. 


NOVEMBER,  1838. 

t 

• 

a 

^    Ae    M« 

1 

1 

Hygrometer. 

Wind. 

1 

1 

1 

i 

• 

f 

pq 

1 
6 

1" 

■ 

i 

• 

• 

1 

£ 

1 

Inches. 

o 

o 

o 

Thu. 

1 

o 

30.420 

31.0 

25.0 

6.0 

Southward 

Light 

Clear 

Fri. 

2 

30.064 

42.0 

29.0 

13.0 

S*ddtWM 

Light 

Clear 

Sat. 

3 

30.174 

48.0 

40.0 

8.0 

Calm 

Cafan 

Clear 

San. 

4 

30.000 

50.0 

44.0 

6.0 

Variable 

Light 

Cloudy 

Mon. 

5 

29.740 

58.0 

58.0 

0.0 

Westward 

Light 

Cloodr 

Tues. 

6 

29.876 

40.0 

36.0 

4.0 

Westward 

Gak 

Clev 

Wed. 

7 

30.226 

36.0 

29.0 

7.0 

S'dAWM 

Li^ 

CloadT 

Thu. 

8 

<r 

29.770 

65.0 

65.0 

0.0 

S'ddtW'd 

8<iually 

B«in 

Fri. 

9 

29.920 

36.0 

1     26.0 

10.0 

N'd&W'd 

Moderate 

Fair 

Sat. 

10 

80.376 

20.0 

14.0 

6.0 

N'd&W'd 

Light 

Clear 

San. 

11 

30.784 

19.0 

14.0 

5.0 

NMdtW'd 

Light 

Cletr 

Mon 

13 

30.620 

36.0 

28.0 

8.0 

Calm 

Calm 

Cloudy 

Tuea. 

18 

80.240 

40.0 

37.0 

3.0 

N'd&W'd 

Light 

Cloudy 

Wed. 

14 

30.162 

44.0 

43.0 

1.0 

Calm 

Cahn 

Foggy 

Thu. 

16 

30.218 

57.0 

56.0 

1.0 

N'd&W^d 

Calm 

Cloodj 

Pri. 

16 

29.982 

60.0 

59.0 

1.0' 

S'd&W'd 

Moderate 

Cloudr 

Sat. 

17 

• 

30.286 

31.0 

25.0 

6.0     N'd&W'd 

Moderate 

Clear 

San. 

18 

30.300 

32.0 

25.0 

7.0   !  Cahn 

Calm 

Hazy 

Mon. 

19 

30.082 

28.0 

20.0 

8.0 

N'd&W'd 

Fresh 

Clear 

Tuea. 

20 

30.134 

19.0 

180 

1.0   '  Calm 

Cafan 

Clear 

Wed. 

21 

30.272 

34.0 

30.0 

4.0 

S'd  &  W'd 

Moderate 

Cloudv 

Thu. 

22 

30. 128 

34.0 

25.0 

9.0 

NM&W'd 

Light 

Clear 

Fri. 

23 

30.012 

36.0 

34.0 

2.0 

N.  N.  E. 

Light 

Clouds 

Sat 

24 

3) 

29.950 

43  0 

34.0 

9.0 

N*d  &  EM 

Moderate 

Clear 

Sun. 

26 

30.310 

22.0 

12.0 

10.0 

N'd  &  E'd 

Fresh 

Cloudv 

Mon. 

26 

30.362 

13.0 

9.0 

4.0 

Northwest 

Moderate 

Clear 

Tuea. 

27 

30.222 

20.0 

16.0 

4.0 

Calm 

Calm 

Clear 

Wed. 

28 

30.000 

30.0 

25.0 

5.0   ,  Northwest 

Calm 

Clear 

Thu. 

29 

30.382 

20.0 

14.0 

6.0  '  N'd&W'd 

Moderate 

Clear 

Pri. 

30 

30.316 

28.0 

16.0 

12.0     SM&W'd 

1 

Moderate 

Clear 

1 

Mean 

30.177 

36.72 

30.28 

5.49 

REMARKS. 

November  2. — A  lunar  halo  was  ebserved  at  OA.  1611.  A.  M.  ^  it  was  obscured  by  clouds  ra 
albw  moments.  A  second  halo  was  remarked  at  11^  45i}».  P.  M.,;  this  also  dtaaj^teared 
in  a  few  minutes. 

November  6. — Commenced  blowing  strong  from  W.  N.  W.,  at  \0h.  P.  M.,  in  aqfualls. 

Nimember  6. — Moderated  at  sunrise. 

November  7. — At  9h.  \5m.  A.  M  ,  an  imperfect  halo  was  formed  around  the  moon,  which 
c<mtinued  for  ten  minutes  and  disappeared ;  at  4h.  40m.  A.  M.,  a  halo  was  again  formed 
around  the  moon,  with  a  Tertical  semidiameter  of  21^  50^  45''  which  continued  during  bef 
culmination  and  for  20m.  after ;  these  halos  were  at  no  time  very  distinct,  excepting  in  tb^ 
segment  nearest  the  horizon,  which  was  well  defined. 
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METSOROLOGICAL  OBSERTATIONS  at  WASHINGTON. 


NOVEMBER,  183S— Continaed. 


V  A..  M* 


Thermometer. 

Hygrometer. 

Wind. 

i 

«i 

1 

■ 

g 

1 

a 

s« 

i 

o 

• 

2 

• 

c 

• 

P 

1 

^ 

s 

s 

3 
CO 

a 

a 

p 

o 

^ 

Inches. 

o 

o 

o 

o 

30.490 

80.0 

32.0 

25.0 

7.0 

N'd  &  W»d 

Light 

Clear- 

30. 186 

82.0 

48.0 

35.0 

18.0 

N'd  &  W'd 

Light 

Clear. 

30.190 

80.0 

42.0 

37.0 

5.0 

S'd  A  W*d 

Light 

Clear. 

29.976 

54  0 

54.0 

0.0 

8'd  &  W'd 

Moderate 

Rain. 

29.748 

79.0 

54.0 

50.0 

4.0 

Westward 

Light 

Cloudy. 

30.096 

71,0 

42.0 

28.0 

14.0 

N'd  A  WM 

Moderate 

Clear. 

30.298 

62.0 

44.0 

38.0 

6.0 

Westward 

Light 

Cloudy. 

29.754 

68.0 

68.0 

63.0 

5.0 

S'd  &  W'd 

Fresh 

Cloudy. 

30.082 

64.0 

84.0 

20.0 

14.0 

NM  &  W'd 

Moderate 

Clear. 

30  680 

60.0 

27.0 

14.0 

13.0 

N'd  &  WM 

Moderate 

Clear. 

30.852 

59.0 

34.0 

18.0 

16.0 

N'd  &  W'd 

Light 

Clear. 

30.550 

40.0 

32.0 

8.0 

NM  A  WM 

Light 

Cloudy. 

30.230 

50.0 

46.0 

4.0 

SM  &  W'd 

Light 

Cloudy. 

30.258 

54.0 

54.0 

0.0 

SM  6l  W'd 

Light 

Misty. 

30.164 

58.0 

55.0 

.3.0 

Calm 

Calm 

Hazy. 

29.950 

63.0 

56.0 

5.0 

S'd  A  EM 

Fresh 

<  loudy. 

30,424 

72.0 

82.0 

22.0 

10.0 

N'd  &  W'd 

Fresh 

<:iear. 

30.212 

33.0 

33.0 

0.0 

NM  &  W'd 

Light 

HaU. 

30.200 

66.0 

29.0 

21  0 

8.0 

N'd  A  WM 

Moderate 

Clear. 

30.188 

62.0 

29.0 

24.0 

5.0 

S'd  A  WM 

Light 

Clear. 

30.850 

78.0 

38.0 

30.0 

8.0 

NM  A  WM 

Light 

Clear. 

30.088 

43.0 

40.0 

35.0 

5.0 

Southward 

Light 

Cloudy. 

30.020 

47.0 

46.0 

42.0 

4.0 

SM  A  WM 

Light 

Cloudy. 

30.094 

42.0 

36.0 

6.0 

Northeast 

Light 

Cloudy. 

30.320 

22.0 

11.0 

11.0 

N.  N.  E. 

Moderate 

Snow. 

30.350 

56.0 

20.0 

15  0 

5.0 

N.  N.  W. 

Moderate 

Clear. 

30.140 

68.0 

26.0 

180 

8.0 

B.  o.  £. 

Light 

Clear. 

30.012 

58.0 

31.0 

28  0 

3.0 

Cahn 

Cahn 

Clear. 

30.430 

62.0 

250 

18.0 

7.0 

Northwest 

Fresh 

Clear. 

30.320 

57.0 

81.0 

19.0 

12.0 

8.  A  W. 

Light 

Clear. 

30.222 

65.38 

39.60 

32.63 

6.97 

REMARKS— Continued. 

November  8- — At  Oh.  30m.  P.  M  ,  the  wind  shifted  suddenly  to  the  N.  W.,  with  thunder, 
lightning,  and  heavy  rain;  continued  squally  till  lOA.  P.  M. 

November  13. — For  obserrations  of  the  meteorst  see  page  532. 

November  16. — The  wind  shifted  to  the  northward  and  weetward;  strong. 

Novembtr  18. — At  8^  A.  M.  commenced  hailing,  and  oontinned  to  do  so  until  9  j,  when  it 
changed  to  snow;  snowed  for  half  an  hour,  and  changed  to  rain. 

November  23. — At  6A.  45in.  P.  M.  a  lunar  halo,  which  continued  until  9  P,  M.<  the  lower  linb 
very  indistinct. 
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METEOROLOGICAL  OB8EBVATIONS  AT   WASHUfOTON. 


NOVEMBER,  ISdS—Contiimed. 


•3 

G 

O 

S 


* 
P 


Thu. 

Fri. 

8at. 

Sun. 

Mon. 

Turs. 

Wed. 

Thu. 

Fri. 

Sat 

Sun. 

Mon. 

Tues. 

Wed. 

Thu. 

Fri. 

Sat. 

Sun. 

Mon. 

Tues. 

Wed. 

Thu. 

Fri. 

Sat. 

Sun. 

Mon. 

Tuep. 

Wed. 

Thu. 

Fri. 


1 

3 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

is 

\i 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 


Mean 


• 

s 

Thermometer. 

Phases  of  the 

m 

1 

P 

CO 

Dry. 

Inches 

o 

o 

o 

30.288 

48.0 

30.144 

77.0 

67.0 

30.1.50 

80.0 

59.0 

29.884 

56.0 

29.626 

890 

63.0 

30.1.34 

57.0 

45.0 

30  136 

55.0 

(T 

29.768 

44.0 

30.134 

60.0 

34.0 

30.718 

61.0 

31.0 

30.750 

42.0 

30.442 

74.0 

48.0 

30.146 

55.0 

30.238 

64.0 

30. 100 

66.0 

30.042 

55.0 

• 

30.350 

•#2.0 

40.0 

30.012 

34.0 

30.208 

63.0 

31.0 

30.128 

54.0 

40.0 

30.240 

66.0 

44.0 

30.020 

73.0 

54.0 

29.966 

79.0 

60.0 

1> 

30.080 

74  0 

46.0 

30. 300 

19.0 

30.356 

58.0 

31.0 

29.994 

67.0 

48.0 

30.028 

41.0 

30.386 

58.0 

36.0 

30.232 

78.0 

46.0 
46.40 

30.170 

62.84 

3  P.  M. 


Hygrometer. 


p 


24.0 
30.0 
40.0 
56.0 
51.0 
25.0 
48.0 
44.0 
14.0 
15.0 
35  0 
36.0 
55.0 
52.0 
58.0 
50.0 
24.0 
34.0 
16.0 
25.0 
27.0 
43.0 
49.0 
31.0 
19.0 
22.0 
22.0 
40.0 
30.0 
20.0 


I 
s 


34.50 


24.0 

27.0 

19.0 

U.O 

12.0 

20.0 

7.0 

0.0 

20.0 

16.0 

7.0 

12.0 

0.0 

12.0 

8.0 

5.0 

16.0 

0.0 

15.0 

15.0 

17.0 

11.0 

11.0 

15.0 

0.0 

9.0 

26.0 

1.0 

6.0 

26.0 


Wind. 


11.90 


•a 


S'd  &  WM 
SMAW'd 
8MA  W'd 
SM  A  W  M 
^  estward 
Westward 
8'd  &  W  'd 
N'd&V\'d 
NM&WM 
N'd&W*d 
SM  &  EM 
Westward 
S.  S.  £. 
8M  &  E'd 
S'd  6l  EM 
N'd&WM 
N'd&W'd 
N'd&E'd 
N'd&W'd 
W.  N.  W. 
8.  &  W. 
Calm 
N.  iSt  W. 
N.  &  W. 
N.  N.  E. 
Northwest 
8.  dc  E. 
N.  &  W. 
N.  &  W. 
N.  &  W. 


o 


Moderate 

Light 

Light 

Moderate 

Light 

Light 

Moderate 

Fresh 

Fresh 

Moderate 

Light 

Light 

Light 

Light 

Moderate 

Fresh 

Moderate 

Light 

Light 

Light 

Moderate 

Calm 

Light 

Moderate 

Moderate 

Moderate 

Light 

Moderate 

Moderate 

Light 


\ 


o 
^ 


CleeT 

Clear 

HazT 

Rain 

Cloa.^ 

Clouth 

Cloodr 

Rain 

Clear 

Clear 

Cloudt 

Clear 

Rain 

ClOfXtT 

CloodT 

Cloadv 

Clear 

Rain 

Clear 

Cloor 

Ckv 

Cle« 

Clear 

Cfeftf 

Ckar 

Clear 

C|o»rt 

Cl«r 

Cleat 


REMARKS^Continued. 

Ntrvember  25.— Snow  fell  from  9  A.  M.,  till  4  J  P.  M.,  when  the  wind  changed  to  ^ 
northward  and  westward;  after  which,  the  weather  was  clear  and  cold.  About  8  P.  M., « 
aurora  borealis  appeared.  At  its  formation,  a  beautiful  arch  of  pale  light  spanned  the  noftbffn 
sky  from  northeast  by  east  to  northwest,  (magnetic,)  its  altitude  being  14®.  Above,  and  «r 
centric  with  this,  was  an  arch  of  ruddier  light,  3°  in  width,  its  color  being  quite  rosy,  and  •*' 
darkest  shade  towards  the  west.  There  were  no  notable  changes  till  9  P.  M.,  when  ^ 
upper  arch  disappeared  entirely  in  a  few  minutes.  The  lower  ardi  retained  its  original  ele^ 
tion  and  terminations  of  its  visible  extremities.     There  were  no  radiatbg  or  flashing  beais?: 
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MSTEOR0JL06ICAL  OBSERVATIONS  AT  WASHINGTON. 


NOVEMBER,  1888— Continued. 

9  P.M. 

Registering 
thermometera. 

• 

i 

o 

G 

• 

1 

Hygrometer. 

Wind. 

i 
•i 

g 

1 

a 

• 

1 

s 

o 
fa 

1 

Inches. 
30.014 
30.172 
30.100 
29.880 
29.624 
30.224 
30.050 
29.880 
30.300 
30.780 
30.700 
30.364 
30.130 
30.240 
30.082 
30.210 
30.340 
30.032 
30.182 
30.174 
30.132 
30.020 
29.960 
30.214 
30.344 
30.320 
29.978 
30.268 
30.366 
30.162 

o 

44.0 
60.0 
60.0 
60.0 
62.0 
35.0 
67.0 
40.0 
28.0 
23.0 
34.0 
40.0 
63.0 
58.0 
69.0 
390 
32.0 
34.0 
22.0 
88.0 
37.0 
86.0 
44.0 
34.0 
17.0 
24.0 
38.0 
26.0 
30.0 
27.0 

o 

30.0 
40.0 
41.0 
60.0 
60.0 
29.0 
65.0 
36.0 
12.0 
10.0 
27.0 
38.0 
60.0 
66.0 
68.0 
29.0 
24.0 
32.0 
17.0 
28.0 
29.0 
35.0 
35.0 
24.0 
9.0 
18.0 
24.0 
19.0 
22.0 
20.0 

o 

14.0 

10.0 
9.0 
0.0 
2.0 
6.0 
2.0 
40 

16.0 

13.0 
7.0 
2.0 
3.0 
2.0 
1.0 

10.0 
8.0 
2.0 
5.0 

10.0 
8.0 
1.0 
9.0 

10.0 
80 
60 

14.0 
7.0 
8.0 
7.0 

Westward 

Westward 

S'd  &.  E'd 

S'd&Wd 

Westward 

S'd  <k  W'd 

Southward 

N'ddt  WM 

N'd&W'd 

Northwest 

Cahn 

S'd&W'd 

Southward 

Eastward 

SM  &  Wd 

N.  N.  W. 

N.  &  W. 

N.  dt  W. 

Calm 

N.  &  W. 

N.  &  W. 

N.  N.  B. 

N.  &E. 

Eastward 

Northwest 

Northwest 

Calm 

Northwest 

Northwest 

Calm 

Fresh 

Light 

Light 

Light 

Light 

Light 

Light 

Fresh 

Fresh 

Light 

Calm 

Light 

Moderate 

Light 

Light 

Fresh 

Light 

Moderate 

Calm 

Moderate 

Moderate 

Light 

Moderate 

Moderate 

Moderate 

Light 

Cahn 

li'resh 

Moderate 

Calm 

Clear 

Clear 

Cloudy 

Rain 

Rain 

Clear 

Cloudy 

Cloudy 

Clear 

Clear 

Cloudy 

Cloudy 

Cloudy 

Cloudy 

Cloudy 

Clear 

Clear 

Cloudy 

Clear 

Cloudy 

Clear 

Clear 

Clear 

Cloudy 

Clear 

Clear 

Cloudy 

Clear 

Clear 

Clear 

0 

47.0 
58.0 
62.0 
69.0 
68.0 
48.0 
65.0 
67.0 
38  0 
35.0 
AO 
49.0 
68.0 
67.0 
68.0 
68.0 
39.0 
40.0 
33.0 
41.0 
44.0 
64.0 
61.0 
46.0 
24.0 
82.0 
47.0 
42.0 
43.0 
47.0 

o 

31.0 
33.0 
42.0 
61.0 
39.0 
36.0 
44.0 
31.0 
19.0 
19.0 
32.0 
86.0 
46.0 
46.0 
67.0 
80.0 
29.0 
88.0 
19.0 
29  0 
31.0 
29.0 
86.0 
22.0 
16  0 
18.0 
18.0 
22.0 
20.0 
22.0 

Inches. 

1.22 
0.11 

0.22 
1.46 

0.10 
0.30 

30. 174 

84.37 

31.90 

2.47 

« 

49.80 

30.70    8.41 

1 

the  uppc 
as  it  appi 
it     Froi 
only  disti 
Novem 
of  23°  2J 

0*  portion 
roachedt] 
n  9  tomj 
inguished 
^fer  80— 
V  30"  an 

18  of  thai 
ie  horizoi 
dnight  tl 
as  a  &in 
-A  perfec 
d  ahoriz4 

R] 

irch  beini 
1,  but  sta 
le  aurora 
t  glow  to 
tly  formei 
sntalsem 

BMARK8— C 

;  a  distinctly  c 
n  of  the  third 
perceptibly  d 
the  north, 
d  and  Teiy  dial 
Miameler  of  2i 

ontinued. 

lefined  zone 

magnitude 

iminished  ii 

dnct  lunar  fa 
1°  28'  80"- 

of  white 
were  visih 
n  brilliance 

■ 

alo^  with  1 
-perceptibl' 

light,  gr 
ie  throuj 
f;  after 

ivertical 
f  elliptic 

adually 
gfhany  ] 
which, 

laemidii 
»1. 

fading 
[Murtof 
it  was 

uneter 
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METSOROI«O0ICAL  OBSSRVATfONS  AT  WASHIITOTON. 


DECEMBER,  1888. 


g 

a 

•B 


^ 

;::) 


Sftt. 

1 

Sun. 

2 

Mon. 

3 

Tues. 

4 

Wed. 

6 

Thu. 

6 

Fri. 

7 

Sat. 

8 

Son. 

9 

Mon. 

10 

Tues. 

11 

Wed. 

13 

Thu. 

18 

Fri. 

14 

Sat 

15 

San. 

16 

Mon. 

17 

Tues. 

18 

Wed. 

19 

Thu. 

20 

Fri, 

SI 

Sat. 

22 

Sun. 

23 

Mon. 

24 

Tue». 

26 

Wed. 

26 

Thu. 

27 

Fri. 

28 

Sat. 

29 

Sun. 

30 

Mon. 

31 

Mean 


o 


I 


Inches. 

29.990 

29.780 

30.100 

30.294 

30.130 

29.622 

29.858 

29.154 

30.122 

30.888 

30.132 

29.874 

30.426 

30.286 

30.020 

30.168 

30  328 

29.750 

29.900 

29.964 

29.700 

29.500 

29.510 

30.230 

30.826 

30.068 

30.220 

30.428 

30.080 

30  196 

30.470 


30.037 


3  A.  M. 


I 

s 

O 

g 

M 

■♦* 


22.0 
37.0 
31.0 
33.0 
34.0 
41.0 
24.0 
34.0 
24.0 
20.0 
80.0 
42.0 
26.0 
29.0 
30.0 
36.0 
27.0 
32.0 
33.0 
28.0 
30.0 
85.0 
81.0 
5.0 
7.0 
30.0 
20.0 
16.0 
19.0 
8.0 
—8.0 


26.36 


Hygrometer. 


i 
I 


21.0 
36.0 
23.0 
20.0 
32.0 
33.0 
20.0 
32.0 
14.0 
13.0 
18.0 
28.0 
13.0 
29.0 
30.0 
28.0 
26.0 
28.0 
25.0 
25.0 
23.0 
26  0 
24.0 
Too 
Too 
22.0 
10.0 
9.0 
18.0 
Too 
Too 


23.18 


6 

I 


1.0 

1.0 

8.0 

18.0 

2.0 

8.0 

4.0 

2.0 

10.0 

7.0 

12.0 

14.0 

13.0 

0.0 

0.0 

8.0 

1.0 

4.0 

8.0 

3.0 

7.0 

9.0 

7.0 

low 

low 

8.0 

10.0 

7.0 

1.0 

low 

low 


6.22 


Wind. 


Calm 

Southward 

N.  AW. 

N.  AE, 

Eastward 

N.  &W. 

Calm 

S.  dt  W, 

N.  &  W. 

N.  dcW. 

Southward 

S.  d&  E. 

N.  AE. 

Eastward 

Northward 

Calm 

N.  dcE. 

Calm 

N.  dtW. 

Westward 

Eastward 

Cakn 

N.  dt  W. 

N.  dk  W. 

Calm 

Calm 

Calm 

Calm 

N,  d^E. 

Calm 

Calm 


Cahn 

Moderate 

Fresh 

Light 

Light 

Fresh 

Calm 

Li^t 

Fresh 

Light 

Moderate 

Moderate 

Moderate 

Light 

Light 

Calm 

Light 

Calm 

Light 

Moderate 

Light 

Cahn 

Light 

Strong 

Calm 

Cahn 

Cahn 

Calm 

Light 

Calm 

Cahn 


us 
I 


Cloadf 
Clo«dT 
Clear 
Cloodr 
Foggy 
ClottdT 
Clear' 
Clottdr 
Clew' 
Clew 
i  CJoudT 
Cleer' 
Cleu 


Clooif 

Cl4mdr 

CloodT 

ClOQlk 

Cloodr 

Cloodr 

Cloodf 

Clear 

Clear 

Clear 

Cloodr 

ClooaT 


Clear 
Cli 


REMARKS. 

December^. — At  11  P.  M.,  a  lunar  halo,  with  a  yertical  semidiameter  of 2P  25'  40 
which  continued  A.  M.  of  the  5th,  when  the  moon  was  obscured  by  a  fog. 
December  7. — Commenced  snowing  at  5  A.  M.,  and  continued  until  8  A.  M. 
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HSTBOBOX.OOtCAL  OB8SBTATION8  AT  WASHINaTOIf. 


DECEMBER,  1838^Coiitmiied. 

■^ 

9  A.M. 

» 

w 

Thermometer. 

Hygrometer. 

• 

Wind. 

• 
« 

• 

1 

• 

• 

1 

• 

1 

i. 

s 

1 

1 

o 

(^ 

.   1 

Ituhu. 

0 

0 

0 

o 

• 

29.928 

34.0 

34.0 

0.0 

Calm 

Calm 

Hssy. 

29.770 

41.0 

36.0 

5.0 

fi.  &W. 

Moderate 

Cloudy. 

80.272 

49.0 

29.0 

20.0 

9.0 

N.  AW. 

Fresh 

Cloudy. 

80.296 

82.0 

32.0 

0.0 

Calm 

Calm 

Hail. 

30.014 

40.0 

40.0 

0.0 

Calm 

Calm 

Misty, 

29.948 

48.0 

40.0 

29.0 

11.0 

Northward 

Moderate 

Cloudy. 

29  872 

40.0 

80.0 

23.0 

7.0 

N.  &W. 

Light 

Hazy. 

29.676 

42.0 

36.0 

80.0 

6.0 

Northward 

Light 

Cloudy* 

30.872 

58.0 

22.0 

15.0 

7.0 

Northwest 

Fresh 

Clear. 

80.390 

52.0 

21.0 

14.0 

7.0 

Northwest 

Light 

Clear. 

30.180 

66.0 

84.0 

26.0 

8.0 

8.  &W. 

Light 

Clear. 

29.946 

82  0 

42  0 

28.0 

14.0 

S.  dtW- 

Li^t 

Clear. 

30.486  ' 

62.0 

24.0 

12.0 

12.0 

Sonthward 

Light 

Clear. 

30.186 

84.0 

34.0 

00 

Calm 

Calm 

Rain. 

80.084 

82.0 

82.0 

0.0 

Calm 

Calm 

Foggy. 

80.270 

48.0 

40.0 

86.0 

4.0 

N.  AE. 

Moderate 

Hazy. 

30.83^ 

31  0 

20.0 

11.0 

Northward 

Liffht 

Cloudy. 

29.812 

84.0 

84.0 

0.0 

Calm 

Calm 

Hazy. 

29.992 

68.0 

36.0 

24.0 

12.0 

N.  &  W. 

Moderate 

Cloudy. 

30.080 

.66.0 

27.0 

Ift.O 

V     12.0 

N.  &W. 

Moderate 

Clear. 

29.742 

32.0 

23.0 

9.0 

a&  w. 

Light 

Cloudy. 

29.454 

• 

39.0 

37.0 

2.0 

8.  dsE. 

Moderate 

Cloudy. 

29.710 

54.0 

23.0 

9.0 

14.0 

N.  &  W. 

Gale 

Clear. 

30.308 

52.0 

16.0 

50 

11.0 

N.  &  W. 

Fresh 

Clear. 

30.800 

30.0 

21.0 

13.0 

8.0 

8.  &  W. 

Moderate 

Cloudy. 

30.116 

32  0 

20.0 

12.0 

N.  &  W. 

Moderate 

Cloody. 

30.258 

22.0 

12.0 

10.0 

N.  &  W. 

Light 

Cloudy. 

30.450 

35.0 

18.0 

11.0 

7.0 

N.  &  W. 

Light 

Clear. 

29.600 

80  0 

25.0 

6.0 

Sonthward 

Light 

Cloudy. 

80.272 

40.0 

5.0 

Too 

low 

Calm 

Calm 

Clear. 

30.600 

840 

0.0 

Too 

low 

Calm 

Cahn 

Clear. 

30.086 

49.67 

28.93 

23.76 

7.00 

• 
'REMARKS^Continued. 

Dtcembt 

r  8 — YtGk 

n  11  P.  ^ 

• 
[.  until  2  A.  M,,  blew  Teiy'heav; 

firom  the  nort 

ihward  and 

westward. 

Dectmht 

r  17.— Co 

mmenced 

fnotHng  el 

llh.  30tn 

(.  A.  M. ;  at  8  . 

P.  M.  ehasged 

to  rain,     ^ 
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MBTBOROLOOICAL  OBSSRVATIOH8  AT  WASHIKOTOH. 


BECBMBSR,  USS^-Contlniied. 


g 
i 


Bat. 

Bun. 

Mon. 

TueB. 

Wed. 

Thu. 

Pri. 

BaU 

JSun. 

Mon. 

*rues. 

Wed. 

Thu. 

Fri. 

Bat. 

Bun. 

Mon. 

Tues. 

Wed. 

Thu. 

i'ri. 

Bat. 

Bun. 

Mon. 

Tues. 

Wed. 

Thu. 

Pri. 

Sat. 

Bun. 

Mon. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

U 

16 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

28 

24 

26 

26 

27 
28 
29 
30 
31 


Mean 


i 


o 


1> 


3  p.  M. 


o 


Inches. 
29.776 
29.798 
80  252 
30.262 
29.800 
29.848 
29.780 
29.716 
30.310 
30.254 
29.988 
30.132 
30*.  420 
30.064 
30.018 
30.292 
30.186 
39.800 
29.964 
30.076 
29.672 
29.464 
29.828 
30.. 330 
30.284 
30.142 
30.186 
30.346 
29.570 
30.260 
30.636 


30.011 


Thermometer. 


76.0 


62.0 
58.0 
49.0 
35.0 
68.0 
60.0 
63.0 


39.0 

42.0 

68.0 

71.0 
44.0 
49.0 
47.0 
61.0 
58.0 


58.0 
61.0 


56.74 


41.0 

sp.o 

36.0 
38.0 
43.0 
38.0 
41.0 
44.0 
28.0 
32.0 
50.0 
43.0 
32.0 
40.0 
44.0 
37.0 
32.0 
36.0 
35.0 
30.0 
40.0 
45.0 
20.0 
20.0 
34.0 
32.0 
26.0 
28.0 
34.0 
21.0 
24.0 


36.29 


HjgtoinetAr. 


I 


37.0 
33.0 
18.0 
37.0 
43.0 
24.0 
30.0 
27.0 
14.0 
15.0 
34.0 
22.0 
26.0 
40.0 
40.0 
36.0 
30.0 
33.0 
33.0 
18.0 
22.0 
38.0 

8.0 
10.0 
16.0 
14.0 
13.0 
22.0 
27.0 

9.0 
18.0 


25.35 


s 


4.0 

17.0 

18.0 

1.0 

0.0 

14.0 

11.0 

17.0 

14.0 

17.0 

16.0 

21.0 

7.0 

0.0 

4.0 

1.0 

2.0 

3.0 

2.0 

12.0 

18.0 

7.0 

12.0 

10.0 

18  0 

18.0 

18.0 

6.0 

7.0 

12.0 

6.0 


9.94 


Wind. 


S'd  &  W'd 
N.  &W. 
N.  &  W. 
Eastward 
Southward 
N,  &  W. 

s.&w. 

N.  &W. 
N.  AW, 

Southward 

a&w. 

N.&W. 
S.  &£. 
Westward 
Calm  * 
Eastward 
N'.&E. 
Northward 
Westward 
N.  &W, 
N.&E. 
Southward 
N.  &W. 
N.&  W. 
N.  &W. 
N.  &  W. 
N.  &W. 
Southward 
N.  A  W. 
B.  &W. 
Southward 


Moderate 

Light 

Light 

Airs 

Light 

Moderate 

Moderate 

Moderate 

Light 

Moderate 

Moderate 

Pxedi 

Moderate 

Light 

Cahn 

Moderate 

Light 

Light 

Moderate 

Moderate 

Lighf 

Light 

Gflle 

Moderate 

Moderate 

Moderate 

Light 

Moderate 

Light 

Light 

Light 


S 


Clondt 

Clear 

Cloud; 

Cloudr 

Misty 

Ch>iiaT 

Clear' 

Ckcr 

Cleu^ 

Cioodj 

Ckmi 

Clear 

CVeaz 

Mistj 

Cload? 

Cloodf 

8now 

'ChMidT 

CloaaT 

Cfear 

Cloa^ 

Clear 

Clear 

Clear 

Clear 

Clesi 

Clear 

Cloodr 

Clond^ 

Clear 

Clear 


R£MAKK8-.Ccm1inued.' 

Deetmber  23. — Oale  bfgan  at  4  A.  M.,  moderated  at  suneet^  and  began  again  at  1 1  p.  M. 
December  24.— Moderated  at  sunrise. 

December  26. — ^An  imperfeetly-fonned  luiar  halo,  whioh  coatimied  visiMe  the  sr^atar  pan 
oT  the  night. 
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MSTIPOEOi^GIGAI.  OBSBRVATIOKS  AT  WASHfNGTOK. 


DECEMBER,  1838— Gontinaed. 

1 

• 

9  P   If 

Registering 

V    A  ■     JiB* 

thermometer. 

• 

1 

Hygrometer. 

Wind. 

1 

■ 

■ 

!^ 

ft 

1 

m 

^ 

• 

3 

e 

S 

• 

8 

1 

I 

i 

■B 

Force. 

1 

1 

g 

6 

CQ 

1"^ 

1 

i 

1 

1 

1 

•fl^ 

Inches. 

o 

b 

o 

' 

O 

o 

Inch's. 

29.784 

38.0 

30.0 

8.0 

Cahn 

Cahn 

Cbudy 

42.5 

26.0 

29.920 

88.0 

23.0 

15.0 

Northward 

Light 

Clear 

52.0 

20.0 

30.278 

85.0r 

20.0 

15.0 

Calm 

Calm 

Cloudy 

52.0 

28.0 

1 

30.238 

d5.0 

32.0 

3.0 

Eastward 

Light 

Cloudy 

38.6 

31.0 

1 
1 

29.750 

43.0 

37.0 

6.0 

Calm 

Calm 

Clear 

43.0 

81.0 

.05 

29.886 

86.0 

20.0 

6.0 

Cahn 

Cahn 

Clear 

41.0 

19.0 

1 

29.760 

34.0 

30.0 

4.0 

Southward 

Moderate 

Clear 

41.0 

19.0 

1 

29.950 

34.0 

20.0 

14.0 

N.&W. 

Fieah 

Clear 

4,15.0 

28.0 

.12 

30.368 

36.0 

15.0 

21.0 

N.&W. 

Moderate 

Cloudy 

43.0 

18.0 

30.170 

80.0 

18.0 

12.0 

Sonthward 

Moderate 

Cloudy 

33.0 

22.0 

I 
1 

29.872 

43.0 

26.0 

17.0 

S.  &W, 

Moderate 

Clear 

50.0 

80.0 

( 

30.292 

84.0 

18.0 

16.0 

N.  &E. 

Moderate 

Clear 

49.0 

28.0 

1 
1 

30.382 

30.0 

20.0 

lO.O 

Eaatward 

Light 

Cloudy. 

32.0 

84.0 

■    1 

30.000 

89.0 

39.0 

0.0 

Cahn 

Cahn 

Misty 

39.0 

89.0 

.84 

30.104 

82.0 

32.0 

0.0 

Cahn 

Calm 

Foggy 

43.0 

80.0 

.04 

30.306 

29.0 

28.0 

1.0 

Eaatward 

Light 

Cloudy 

52.0 

27.0 

29.936 

34.0 

34.0 

00 

Calm 

Calm 

Rain 

35.0 

26.0 

.«0 

29.892 

26.0 

26.0 

0.0 

Cahn 

Calm 

Foggy 

48.0 

21.0 

29.964 

80.0 

27.0 

3.0 

Westward 

Light 

Cloudy 

37.0 

26.0 

29.850 

81.0 

29.0 

2.0 

8.  AW. 

Moderate 

Cloudy 

32.0 

26.0 

29.602 

36.0 

27.0 

9.0 

Calm 

Calm 

Cloudy 

«6 

27.0 

29.474 

42.0 

36.0 

6.0 

Cahn 

Calm 

Cloudy 

32.0 

30.030 

15.0 

5.0 

10.0 

N.&W. 

Freeh 

Clear 

a2J) 

10.0 

« 

30.388 

14.0 

4.0 

10.0 

Calm 

Calm 

Clear 

m 

7.0 

30.164 

82.0 

20.0 

12.0 

Southward 

Fresh 

Cloudy 

^0 

22.0 

30.214 

23.0 

9.0 

14.0 

N.&E. 

Moderate 

Clear 

36.0 

19.0 

30.332 

18.0 

10.0 

8.0 

N.  &W. 

Light 

Clear 

32.0 

15.0 

t 

30. 1 16 

22.0 

22.0 

0.0 

N.  A  E. 

Light 

Snow 

38.0 

8.0 

.56 

29.886 

23.0 

14.0 

9.0 

N.  &W. 

Moderate 

Clear 

39.0 

3.0 

30.332 

10.0 

6.0 

4.0 

Calm 

Cahn 

Cloudy 

22.0 

7  0 

30.734 

6.0 

Too 

low 

Northward 

Light 

Clear 

24.0 

—5.0 

30.063 

29.61 

22.56 

7.83 

\ 

89.18 

81.45 

1.70 

REMARKS- 

• 

-Continued. . 

VeamUr^S.' 

-Cnmmwired  gnowing  at  7  P.  'h 

I.,  andT oontiiii 

aeduiitil4 

Ai  SOvtt.  A.  M*  i 

if  &e 

29tb,  when  the  ti 

nod  veered  to  the  northward  an 

• 

id  westward)  i 

ifter  which 

>  dear  and  cold 

• 

• 
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METKOROLOOICAL  OBSBBVATIONS  AT  WABHXNOTON.. 


JANUARY,  1839. 


5 

i 


{A 


Tues. 
Wed. 
Thu. 
Fri. 
Sat 
Sun. 
tMon. 
Tues. 
Wed. 
Thu. 
Fri. 
Sat. 
Son. 
Mon. 
Tucs. 
Wed. 
Thu. 
Fri. 
Sat. 
Sun. 
Mon. 
Tues. 
iiVed. 
Thu. 
Fri. 
Sat. 
Sun. 
Mon. 
Tues. 
Wed. 
Thu. 


3A.  M. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

15 

16 

17 

18 

19 


s 
i 


20 

21 
22 

ft 

23 
24 

-n 

26 

26 

27 

28 
29 

o 

30 

31 

1 

t 

1 

Mean 

I 


Inches. 
30.824 
30.698 
.10.980 
30.268 
30.390 
30.524 
30.340 
29.720 
30.400 
30.288 
30. 140 
30.066 
30.310 
30. 082 
29  960 
30.160 
30.228 
30.238 
30.066 
30.220 
29.908 
29.990 
29.478 
30.302 
30.276 
29.382 
29.486 
29. 800 
29.848 
29.800 
80.082 


90.116 


—3.0 
22.0 
35.0 
36.0 
31.0 
33.0 
24.0 
38.0 
24.0 
80.0 
37.0 
60.0 
40;0 
36  0 
84.0 
20.0 

8.0 
26.0 
28.0 
10.0 
28  0 
14.0 
80.0 

6.0 
22.0 
36.0 
28.0 
18.6 
28.0 
32.0 
82.0 


26.87 


Hygrometer, 


Wind. 


1 


Too 
180 
35.0 
36.0 
30.0 
28.0 
23.0 
22.0 
12.0 
28.0 
34.0 
49.0 
28.0 
32.0 
34.0 
20.0 

Too 
21.0 
22  0 

Too 
14.0 

6.0 
24.0 

Too 
14.0 
36.0 
12,0 

9.0 
20.0 
32  0 
26.0 


24.74 


8 

a 

£ 


low. 
4.0 
0.0 
0.0 
1.0 
5.0 
1.0 
16.0 
12.0 
2.0 
3.0 
1.0 
12.0 
4.0 
0.0 
0.0 

low. 
6.0 
6.0 

low. 
14.0 
8.0 
6.0 

low. 
8.0 
0.0 
16.0 
9.0 
8.0 
0.0 
6.0 


6.44 


g 


B 


N,  N.  W. 

Calm 

Northwest 

Eastward 

Calm 

Calm 

Northward 

SM&W'd 

Calm 

Calm 

Calm 

Southward 

N.  N.  W. 

Southward 

NM  &  E'd 

NM  &  E'd 

Northward 

Calm 

Calm 

Calm 

S'd  &.  E'd 

Calm 

N.  &W. 

N.  &E. 

Southward 

N.  &E. 

N.  &W. 

N.  &W. 

Cahn 

Eastward 

Northward 


V 

u 

§ 

fo 


Light 

Calm 

Light 

Light 

Calm 

Calm 

Light 

Squally 

Calm 

Calm 

Calm 

Light 

Fresh 

Ligbt 

Fresh 

Moderate 

Light 

Calm 

Cahn 

Calm 

Light 

Cahn 

Moderate 

Light 

Light 

Light 

Moderate 

Strong 

Calm 

Light 

Light 


! 


Clear 

Cloudy 

Rain 

Rain 

Cloudy 

CloudV 

Mistv' 

Cloudv 

Clear" 

Cloydy 

Cioudv 

Cloadfy 

Cloudy 

Cloudy 

Rain 

Snoiw 

Clear 

Cloudy 

Cloudy 

Clear' 

Clear 

Clear 

Cloady 

Clear' 

Cloudy 

Rain 

Cloudy 

Clear' 

Cloudy 

Misty 

Mist>- 


REMARKS.  • 

January  1.^— At  30m»  A»  M.,  a  halo  formed  around  the  moon,  which  continned  totheculfla- 
nation  quite  distinct.     Disappeared  entirely  about  \h.  30m. 

January  8. — At  4  A.  M.,  the  wind  shifted  to  the  northward  and  westwazd,  and  covumenccJ 
blowing  yery  heavy.     Moderated  at  sunrise. 
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METS0A0I.0OIC1AL  OBftX&VATIOMS  AT  WASHIKGTOK. 


JANUARY,  1889— Continiied. 

« 

9  A..  M. 

• 

\ 

t 

t 

* 

Hygrometer.  • 

Wind. 

• 

Barometer. 

S 

i 

i 
1 

i 

Direction. 

Force. 

Weather. 

laches. 

0 

0 

0 

0 

» 

30.862 

52.0 

8.0 

.     Too 

low 

N.  &  W. 

Light 

X;iear. 
T/loudy. 

30.666 

30.0 

25.0 

6.0 

Eastward 

Light 

30.390 

38.0 

38.0 

0.0 

Calm 

Calm 

Misty. 

30.313 

38.0 

38.0 

0.0 

N.  &E. 

Light 

Rain. 

30.486 

36.0 

36.0 

0.0 

Calm 

Calm 

Cloudy. 

30.500 

34.0 

28.0 

6.0 

Cahn 

Calm  • 

Cloudy. 

30.192 

34  0' 

29.0 

5.0 

Southward 

Light 

Cloudy. 

30.044 

74.0 

42  0 

33.0 

9.0 

N.  &  W. 

Fresh 

Clear. 

.30.420 

62.0 

28.0 

26.0 

2.0 

Calm 

Calm 

Hazy. 

30.180 

44.0 

36.0 

29.0 

7.0 

Calm 

Calm 

Hazy. 

30.192 

76.0 

46.0 

41.0 

5.0 

Calm 

Cahn 

Cloudy. 

30.068 

•    69.0 

53.0 

48.0 

5.0 

Calm 

Cahn 

Cloudy. 

30.434 

68.0 

38.0 

34.0 

4.0 

Calm 

Cahn 

Hazy. 

30.094 

40.0 

.34.0 

6.0 

Southward 

Light 

Cloudy. 

29.982 

28.0 

28.0 

0.0 

N.  &E. 

Squally 

Fair. 

30.190 

■ 

24.0 

8.0 

16.0 

Northward 

Light 

Cloudy. 

30.306 

56.0 

18.0 

12.0 

6.0 

Southward 

Light 

Clear. 

30  228 

34.0 

29.0 

•      5.0 

Calm 

Calm 

Cloudy. 

29.982 

32.0 

30.0 

2.0 

Calm 

Cahn 

Hazy. 

30.256 

62.0 

18.0 

10.0 

8.0 

Southward 

Light 

Clear. 

29.876 

30.0 

26.0 

4.0 

Calm 

Calm 

Cloudy. 

29.972 

48.0 

22.0 

8;0 

14.6 

Southward 

Light 

Clear. 

28.790 

38.0 

17.0 

13.0 

4.0 

W.  N  W. 

Gale 

Clear. 

30.322 

,    50.0 

12.0 

Too 

low 

Calm 

Calm 

Clear. 

30.272 

33.0 

20.0          13.0 

S.  &  W. 

Light 

Cloudy. 

29.350 

38.0 

38.0    j        0.0 

N.  «&W. 

Strong 

Rain. 

29.606 

30.0 

30.0            0.0 

N.  &W. 

Strong 

Snow. 

29.750 

58.0 

26.0 

13.0 

13.0 

N.  &  W. 

Gale 

Clear. 

29.850 

66.0 

320 

21.0 

11.0 

N.  &W. 

Light 

Clear. 

29.816 

39.0 

39.0            0.0 

Southward 

Light 

Misty. 

30.250 

68.0 

36.0 

27.0 

9.0 

Calm 

Calm 

Cloudy. 

1      30. 149 

58.07 

31.20 

27.27 

5.48 

•REMARKS— Continued. 

Januarv  19.^An  aurora  boreafie,  which  continued' fh>m  6  P.  M.  until  l6k.  SOoi.  P.  M.  It 
extended  /rom  N.  £.  to  N.  N.  W.,  and  presented  the  appearance  of  a  fidnt  light,  interrupted 
with  frequent  flashes.     It  was  not  at  any  time  yery  distinct. 


C  172] 


366 


MSTSOROLOaiCAL  OMSKVATIOBS  AT  WASStVaTOV. 


p 

JANUARY^  1889^Cgiitiaitfd. 

• 

• 

8  P.  M. 

Thermometer.  > 

■  ■  ■  1 
Hygrometer. 

Wind. 

1 

1 

1 

4 
• 

n 

1 

1 

• 

1" 

1 

■ 

• 

§ 

• 

1 

Inches. 

0 

0 

0 

0 

Tue». 

^  1 

30.850 

86.0 

16.0 

10.  Q 

N.dbE. 

light 

Clouds 

Wed.  . 

♦2 

30.672 

36.0 

25.0 

11.0 

Westward 

Light 

Cloodr 

Thu. 

3 

30.820 

40.0 

40.0 

0.0 

Eastward 

Light 

Rain 

Fri. 

4 

30.324 

39.0 

37.0 

8.0 

Northward 

Light 

CloodT 

Set. 

5 

30.454 

86.0 

35.0 

1.0 

Northward 

Light 

Clmidj 

Sun. 

6 

30.476 

35.0 

34.0 

1.0 

Southward 

Light 

Cloodr 

Mod. 

7 

c 

29.044 

89.0 

30.0 

9.0- 

Southward 

Light 

CloadT 

Tues. 

8 

30.168 

64.0 

42.0 

25.0 

17.0 

N.&W. 

Fieah 

Clear 

Wed. 

9 

30.868 

• 

38.0 

36.0 

3.0 

SM&E'd 

Light 

CloudT 

Thu. 

10 

30.100 

46.0 

4r.o 

1:0 

Southward 

Light 

Ha^ 

Fri. 

11 

80.126 

84.0 

62.0 

49.0 

13.0 

Southward 

Light 

Cloodi 

Siat. 

12 

80.064 

78.0 

66.0 

46.0 

30.0 

Westward 

Fresh* 

Clear' 

8nn. 

13 

30.396 

48.0 

40.0 

8.0 

Calm 

Cafan 

CloodT 

Mon. 

U 

• 

80.036 

87.0 

37.0 

0.0 

Eastward 

Light 

Rain  ' 

Toes. 

15 

30.020 

26.0 

26.0 

0.0 

Northward 

Fresh 

HaU 

Wed. 

16 

80. 190 

51.0 

86.0 

11.0 

15.0 

N.  4kW. 

Light 

Clear 

Thu, 

17 

80.865 

80.0 

15.0 

15.0 

Northward 

Light 

CloBh 

Fri. 

18 

30.188 

40.0 

28.0 

18.0 

Southward 

Light 

Ciondv 

dat. 

19 

30.062 

36.0 

82.0 

14.0 

N.  AW. 

Light 

Cloudt 

Sun. 

20 

30.158 

60.0 

27.0 

14.0 

18.0 

N.  dcE. 

Moiderate 

Clear 

Mon. 

31 

3) 

30.068 

84.0 

26.0 

8.0 

N.dtW. 

Moderate 

CloiKh 

Tues. 

22 

29.676 

34.0 

84.0 

10.0 

Southward 

Light 

Clonar 

Wed. 

23 

80.072 

40.0 

15.0 

5.0 

lO.O 

N.&W. 

Fresh 

C1& 

Thu. 

24 

30.284 

50.0 

25.0 

10.0 

15.0 

S.  &W. 

Light 

Clear 

Fri. 

25 

80.084 

85.0 

35.0 

0.0 

N.  &E. 

Light* 

Rain 

Sat. 

28 

29.856 

38.0 

36.0 

8.0 

N.&W. 

Fresh 

Cldsh 

Sun. 

27 

39.614 

38.0 

.36.0 

81.0 

15.0 

N.&W. 

Strong 

Clear 

Mon. 

28 

0 

29.771 

60.0 

85.0 

10.0 

15.0 

N.&W. 

Fresh 

Clear 

Tuea. 

29 

29.800 

46.0 

35.0 

11.0 

Calm 

Cahn 

ClouJ* 

Wed. 

30 

89.760 

46.0 

45.0 

1.0 

N.dtW. 

Moderate 

Clcredr 

Thu. 

31 

80.826 

87.0 

36.0 

1.0 

Westward 

Light 

Cloudt 

Mean 

i 

30.119 

58.33 

36.97 

88.87 

8.10 

RE 

MARKB-^Conl 

inued. 

January  88. — ^A 

jt  6A.  80in.  A*  M.| 

ahe»vy  aqoall 

from  the  weatwardy  and  contaiae 

dtobiov 

with  violence 

until' 

4  P.M. 

At  4,  fir 

eah.     A 

tsuDfet 

9  moden 

ate. 

• 
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METSOBOLOGICAL  OBSSmVATIONS  AT  WA8HINOT0K. 


JANUARY*  1839— Ccmtmned. 


pq 


Inches. 
30.764 
30.512 
30.298 
30. 350 
30.492 
30.428 
29.800 
30.302 
30.280 
30.050 
So. 128 
30.240 
30.250 
30.020 
30.092 
30.190 
80.234 
30. 140 
30.168 
30.022 
29.920 
29.574 
30.192 
80.282 
29.936 
29.450 
29.824 
29.792 
29.766 
29.960 
30.172 


30.118 


9  P.M. 


20.0 
34.0 
38.0 
82.0 
82.0 
S7.0 
40.8 
92.0 
33.0 
42.0 
52^0 
62.0 
36.0 
35.0 
22.0 
30.0 
20.0 

33.0 
34.t) 
26.0 
24.0 
84.0 
10.0 
30.0 
35.0 
81.0 
33.0 
38.0 
33.0 
36.0 
34.0 


31.16 


Hygrometer. 


17.0 
34.0 
38.0 
30.0 
26  0 
34.0 
36.0 
23.0 
33.0 
42.0 
48.0 
26.0 
28.0 
35.0 
23.0 
8.0 
9.0 
26.0 
8.0 
15.0 
15.0 
30.0 
Too 
8.0 
36.0 
13.0 
10.0 
11.0 
2T.0 
28.0 
30.0 


s 


3.0 

0.0 

0.0 

2.0 

6.0 

30 

4.0 

9.0 

0.0 

0.0 

4.0 

26.0 

8.0 

0.0 

0.0 

12.0 

11.0 

6.0 

16.0 

11.0 

9.0 

4.0 

low 

13.0 

0.0 

19.0 

13.0 

17.0 

11.0 

8.0 

4.0 


Wind. 


34.87 


7.37 


Northward 

Calm 

Eastward 

Northward 

Calm 

Calm 

Soathward 

Cakn 

N.  &E. 

Calm 

Calm 

N.  N.  W. 

Northward 

N.  d^E. 

N;dbE. 

Northward 

Calm 

Calm 

N.db^. 

8.  &B. 

N.  dkW. 

N.  dtW. 

N.  AW. 

Calm 

N.  dcE. 

Weitward 

N.  AW. 

Calm 

N.  db£. 

N.AE. 

Calm 


8 


Light     . 

Cahn 

Light 

Light 

Calm 

Calm 

Moderate 

Calm 

Light 

Cidm 

Calm 

Froah 

Light 

Freeh 

Freeh 

Light 

Calm 

Cahn 

Freah 

Light 

Moderate 

Moderate* 

Moderate 

CahD 

Light 

Strong 

Strong 

Cahn 

Light 

Light 

Cahn 


Cloudy 

Miaty 

Rain 

Miaty 

Cloudy 

Clear 

Cloudy 

Clear 

Hail 

Foggy 

Clear 

Cloudy 

Clear 

Rain 

Snow 

Clear 

Clear 

Cloudy 

Clear 

Clear 

Clear 

Plottdy 

Clear 

Clear 

Rain 

Clear 

Clear 

Clear 

Clear 

Clear 

Cloudy 


Registering 
thermometer. 


28.0 
36.0 
40.0 
39.0 
37.0 
36.0 
41.0 
43.0 
38.0 
46.0 
63.0 
66.0 
48.0 
40.0 
34.0 
38.0 
98.0 
41.0 
86.0 
27.0 
86.0 
84.0 
80.0 
36.0 
36.0 
88.0 
80.0 
38.0 
86.0 
46.0 
37.0 


87.74 


— 3.0 
33.0 
34.0 
81.0 
33.0 
34.0 
33.0 
34.0 
34.0 
80.0 
84.0 
44.0 
84.0 
85.0 
33.0 
30.0 
8.0 
8.0 
34.0 
10.0 
19.0 
14.0 
8.0 
6.0 
33.0 
30.0 
21.0 
18.0 
38  0 
83.0 
33.0 


33.90 


Jneh'B. 


.60 


.14 


.04 

.66 

1.16 

.06 


1.60 
.60 


4.74 


REMAllKS^ContimMd. 

January  36.-— GMiaiMoed  raiiiiiig  at  lA.  80m.  P.  M.,  and  eoutinued  until  3  A.  M.  of  tke 
36th. 
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METSOROLOOIGAL  OBSfeBVATIOZfS   AT  WASTSTKOTON. 


FEBRUARY  1839. 


a 
i 


Fri. 

Oftt. 

Sun. 

Mon. 

Tuea. 

Wed. 

Thu. 

Fri. 

dat. 

San. 

Mon. 

Tom. 

Wed. 

Thu. 

Fri. 

Sat. 

Sun. 

Mon. 

Tues. 

Wed. 

Thu. 

Fri. 

8at. 

Sun. 

Mon. 

Tues. 

Wed. 

Thu. 


1 
2 
8 

4 

6 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

18 

14 

16 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 


Mean 


a 


£ 


O 


3  A.  M. 


a 


A 


Inches, 
30.170 
30.082 
80.094 
29.916 
30.184 
30.426 
30.514 
30.236 
29.788 
30.406 
30.238 
30  234 
30.400 
30.250 
39.086 
30.176 
30  074 
30.048 
30.4U8 


30.062 
29.940 
29.526 
29.620 


30.256 


33.0* 

28.0 

12.0 

28.0 

28.0 

16.0 

13.0 

36.0 

42  0 

20.0 

22.0 

1^8.0 

24.0 

26.0 

29.0 

40.0 

33.0 

34.0 

25.0 


42.0 
44.0 
38.0 
33.0 

29.30 


Hygrometer. 

& 

• 

i5 

o 

o 

28.0 

5.0 

24.0 

4.0 

6.0 

7.0 

8.0 

20.0 

12.0 

16.0 

Too 

low. 

Too 

low. 

24.0 

12.0 

•42.0 

0.0 

Too 

low. 

10.0 

12.0 

16.0 

12.0 

15.0 

9.0 

16.0 

10.0 

18.0 

11.0 

36.0 

4.0 

25.0 

8.0 

32.0 

2.0 

12.0 

13.0 

42.0 

0.0 

38  0 

6.0 

38.0 

00 

30.0 

3.0 

24.05 

7.70 

VTrnd. 


N.  Aw. 

Calm 
Calm 
S.  &W. 
Eastward 
N.  &  W. 
N.  &W. 
8.  AW. 
Southward 
N.  &  B*d 
N.  dc  E*d 
N.  &W. 
Southward 
Calm 
Eastward 
N.  &E. 
Eastward 
N.  &E. 
'N.  Sc  W. 


Eastward 
Eastward 
Southward 
Calm 


o 


Light 

Cabn 

Calm 

Light 

Light 

Fresh 

Light  • 

Moderate 

Light 

Light 

Light 

Light 

Airs 

Calm 

Ught 

Light 

Light 

Moderate  . 

Moderate 


Light 
Light 
Light 
Calm 


Cknidv 

Cloudj 

Clesi 

Clear 

Clear 

Clear 

Clear 

Clear 

Raiji 

Clear 

Clear 

Clear 

Clear 

Clear 

Clear 

Cloud; 

Clocv^T 

Cloudy 

Clear' 


Rain 
Cloadv 
Misty' 
Cloudr 


IIEMARKS^ 

February  I.— Commenced  snowing  at  9A.  15m.  A.  M.{  ceased  at  9A.  80m.  P.  M. 
February  6.— A  lunar  halo  was  formed  at  4  A.  M..  and  continued  with  slight  intermission  tC 
daylight    It  was  not,  however,  at  any  time  sufficiently  distinct  to  reflect  an  i] 
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MSTBOBOJLOOICAL   OBSBaTATIOHS   AT    WASHUiiOTQII. 


C  1'^  ] 


FEBRUARY.  1889- 

• 

-Ckmtiniisd. 

. 

9  A.  M. 

Tn6moiii6ter« 

Hygcom«tar. 

Wind. 

• 

• 

«i 

^ 

1 

• 

1 

1 

QQ 

• 

1" 

1 

«M 

1 

ft< 

1 

Inches. 

o 

o 

o 

o 

30.164 

32.0 

28  0 

4.0 

Eastward 

Light 

Cloudy. 

30. 122 

82.0 

29.0 

3.0 

Calm 

Calm 

Cloudy. 

30.076 

68.0 

23.0 

14.0 

14.0 

S.   QL   W. 

Light 

Clear. 

20.968 

70.0 

86.0 

16.0 

20.0 

Boathwaid 

Light 

Clear. 

80.274 

66.0 

28.0 

11.0 

17.0 

8.&E. 

Li^t 

Clear. 

30.500 

64.0 

18.0 

Too 

low 

N.  &W. 

Fraah 

Clear. 

80.600 

66.0 

20.0 

11.0 

9.0 

Calm 

Calm 

Clear. 

80. 230 

• 

44.0 

40.0 

4.0 

Southwafd 

Moderate 

Cloudy. 

29.900 

44.0 

88.0 

6.0 

N.  <ScE. 

Moderate 

Ckiodj. 

80.420 

42.0 

26.0 

14.0 

12.0 

N.  <ScE. 

Light 

Cloudy. 

30.144 

44.0 

38.0 

80.0 

8.0 

8.  &W. 

Light 

Cloudy. 

30.440 

62.0 

86.0 

27.0 

^      9.0 

N.  A.  W. 

Light 

Clear. 

30.890 

66.0 

30.0 

26.0 

6.0 

Calm 

Cabn 

Clear. 

80.260 

70.0 

82  0 

27  0 

6.0 

Calm 

Calm 

Clear. 

80.076 

84.0 

84.0 

0.0 

Calm 

Cahn 

Foggy. 

80.200 

42.0 

40.0 

2.0 

Calm 

Calm 

Foggy. 

30.032 

86.0 

86.0 

0.0 

8.  &E. 

Misty. 

80.132 

37.0 

80.0 

7.0 

Northwaxd 

FrMh 

Cloudy. 

30.476 

68.0 

30.0 

16.0 

14.0 

N.  &W. 

Fraah 

Clear. 

30.300 

62.0 

*    39.0 

27.0. 

12.0 

Calm 

Calm 

Clear. 

80.220 

40.0 

84.0 

6.0 

Calm 

Calm 

Haiy. 

80.270 

68.0 

40.0 

86.0 

4.0 

Nortfawiid 

Li^ 

Haqr- 

80.275 

48.0 

40.0 

86.0 

4.0 

Calm 

Calm 

Hazy. 

80.290 

41.0 

88.0 

8.0 

Eastiraid 

Modaittto 

Cloudy. 

80.000 

48.0 

48.0 

0.0 

Calm 

Cahn 

m^. 

29.840 

« 

40.0 

40.0 

0.0 

N.  &E. 

Fraah 

Rain. 

29.570 

46.0 

46.0 

1.0 

S.  oC  W^ . 

Light 

Misty. 

29.696 

41.0 

37.0 

« 

4.0 

Calm 

Culm 

Cloudy. 

80.166 

68.71 

86.46 

28.82 

6.22 

R 

EMARKfi 

1. 

A 

47 
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MXTBOBOLOOICAL   OBSXRTATIOITS  AT    WASHIHOTOV- 


FEBRUARY,  1839— ( 

Continued. 

4 

i 

• 

1 
s 

3P.  M 

* 

Thermometer. 

Hygrometer. 

Wind. 

1 

m 

1 

o 

• 

g 

• 

^1 

^ 

-I 
1 

• 

1 

.1 

i 

* 

1 

« 

Inches. 

o 

O 

o 

o 

Fri. 

I 

30.088 

34.0 

34.0 

0.0 

N.  &W. 

Light 

Snov 

Sat. 

2 

30.086 

64.0 

34.0 

18.0 

16.0 

Westwaid 

Light 

Cleai 

Sun. 

3 

29.910 

62.0 

40.0 

20.0 

20.0 

Southward 

Light 

Clear 

Moil. 

4 

29.968 

73.0 

47.0 

25.0 

22.0 

Weatward 

Light 

Clett 

Tuea. 

6 

80.304 

55.0 

31.0 

13.0 

18.0 

N.  &  W. 

Fresh 

Clear 

Wed. 

6 

(T 

30.434 

49.0 

24.0 

too 

low 

N.  &W, 

Strong 

Cktf 

Thu. 

7 

80.866 

36.0 

14.0 

22.0 

S.  <kW. 

Light 

Clear 

Fri. 

8 

30.070 

50.0 

40.0 

10.0 

Calm 

Caka 

Clondr 

.Sat. 

9 

30.092 

44.0 

34.0 

10.0 

N.  &W. 

Moderate 

CJoodr 

Sun. 

10 

30.320 

56.0 

32.0 

18.0 

14.0 

8.  ScE. 

Light 

Cloi^ 

Mon. 

11 

30.066 

42.0 

40.0 

2.0 

S.dbE. 

Light 

CioiKh 

TueB. 

12 

80.400 

62.0 

39.0 

24.0 

15.0 

S.  &  W. 

Moderate 

Clear 

W6d. 

13 

• 

30.266 

66.0 

40.0 

18.0 

22.0 

Calm 

Calm 

Clear 

Thu. 

U 

^^ 

80.160 

82;  0 

47.0 

39  0 

8.0 

Eastward 

Airs 

Clev 

Fri. 

15 

30.104 

76.0 

46.0 

36.0 

10.0 

N.  &£. 

Light 

Clear 

Sat. 

16 

30.130 

77.0 

46.0 

30.0 

16.0 

Calm 

Calm 

Cleat 

Sun.   ' 

17 

29.980 

37.0 

86.0 

1.0 

N.  &E. 

Li^t 

Ckndt 

Mon. 

18 

80  244 

54.0 

42.0 

34.0 

8.0 

Northwest 

Fresh 

P'gcTa 

Tucfl. 

19 

30.450 

73.0 

39.0 

14.0 

25.0 

Calm 

Calm 

Clear 

Wed. 

20 

D 

30.206 

73.0 

48.0 

29.0 

19.0 

S  <&E. 

Light 

Clear 

Thu. 

21 

80.218 

76.0 

58.0 

40.0 

18.0 

Southward 

Light 

Halt 

Fri. 

22 

30.260 

74.0 

67.0 

47.0 

10.0 

N.  &£. 

Light 

HazT 

Sat. 

23 

80.232 

88.0 

66.0 

50.0 

16.0 

Southward 

Light 

MazT 

Sun.    • 

24 

80.310 

45.0 

43.0 

2.0 

Eastward 

Light 

Cloodr 

Mon. 

26 

29.928 

82.0 

57.0 

54.0 

3.0 

Southward 

Light 

Cleai 

Tues. 

26 

29.650 

• 

44.0 

44.0 

0.0 

Northeast 

Lig^ 

Mistf 

Wed. 

27 

0 

29.6^0 

52.0 

44.0 

8.0 

Southward 

Moderate 

Cloi^ 

Thu. 

28 

29.268 

40.0 

40.0 

0.0 

Eastward 

Moderate 

Rain 

Mean 

80. 102 

67.88 

43.46 

. — .. 

82.52 

11.67 

^ 

1 

r 

• 

REMARKS. 

3 

m 

• 

« 

3TI 
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MBTXDftOLOOICAI.  OBSZBVATIOirs  AT  WASHIVfiTOH. 


FEBRUARY,  1889^Contiinied. 


9  P.  M. 


Regutering 
diennometert. 


I 

§ 


Inehea^ 
30.080 
80.092 
29.916 
30. 1 16 
30.316 
80.512 
30.302 
29.846 
30.320 
30.274 
30.160 
30.400 
30.250 
30.162 
80.162 
30. 1 14 
29.984 
30.S38 
80.416 
80.206 
30.216 
30.260 
80.266 
30.252 
29.938 
29.594 
29  600 
29.852 

30.118 


8K0 
20.0 
80.0 
84.0 
24.0 
20.0 
88.0 
42.0 
80.0 
24.0 
30  0 
28.0 
84.0 
86.0 
42.0 
85.0 
36.0 
80.0 
82.0 
85.0 
47.0 
43.0 
50.0 
41.0 
50.0 
44.0 
42.0 
86.0 


85.14 


Hygrometei. 


e 
'I 


81.0 
900 
8.0 
15.0 
8.0 
Too 
18.0 
42.0 
12.0 
12.0 
20.0 
18.0 
-22.0 
240 
38.0 
20.0 
86.0 
16.0 
16.0 
20.0 
38.0 
88.0 
46.0 
41.0 
48.0 
44.0 
89.0 
23.0 


26.04 


0.0 

10.0 

22.0 

19.0 

16.0 

low 

20.0 

0.0 

18.0 

12.0 

10.0 

10.0 

12.0 

12.0 

4.0 

15.0 

0.0 

14.0 

16.0 

15.0 

9.0 

5.0 

4.0 

0.0 

2.0 

0.0 

3.0 

18.0 


Wind. 


9.67 


N.  AE. 

S.  &  E. 

Southwud 

Eastvrard 

N.  AW. 

N.  AW. 

8.  &  W. 

Southward 

Northward 

Southward 

N.  AW. 

Southward 

Northward 

Southward 

Northward 

Eastward 

N.  AE. 

Northwest 

Iforthward 

Eastward 

Calm 

S.  AE. 

Eastward 

Eastward 

Eastward 

N.  AE. 

Westward 

▼vescwaiti 


Light 
Light 
Light 
Light 
Fresh 
Fresh 
Moderate 
Moderate 
Moderate 
Airs 
Light 
Airs 
Airs 
Airs 
Light 
Light 
Light 
Moderate 
Light 
Light 
Oahn 
.Light 
Light 
Light 
Moderate 
Light 
Light 
Frash 


I 


Snow 

Clear 

Clear 

Clear 

Clear 

Clear 

Clear 

Ram 

Clear 

Clear 

Clear 

Clear 

Clear 

Clear 

Cloudy 

Clear 

Snow 

Clear 

Clear 

Clear 

Haiy 

Cloudy 

Cloudy 

Rainy 

Cloudy 

Ram 

Cloudy 

Cloudy 


84.0 
84.0 
400 
47.0 
38.0 
24.0 
88.0 
50.0 
44.0 
82.0 
42.9 
89.0 
40.0 
47.0 
46.0 
46.0 
380 
42.0 
89  0 
49.0 
58.0 
67.0 
66.0 
47.0 
57.0 
46.0 
54.0 
41.0 


44.29 


31.0 
14.0 
12.0 
28.0 
24.0 
14.0 
13.0 
36.0 
30.0 
20.0 
22.0 
25.0 
24.0 
26.0 
29.0 
25.0 
83.0 
29.0 
25.0 
28.0 
86.0 
80.0 
42.0 
42.0 
42.0 
40.0 
33.0 
83.0 


I 


InM's. 
.23 


.50 


.62 


28.07 


.80 

.85 
.08 
.20 

2.68 


REMARKS. 
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MXTBOaOLOOICAL' OBSBaTATIOHa   AT   WA»HIH(Hr01T< 


MHHCH,  1880. 

4 

1 

8  A.  M* 

1 

Hygrometer. 

Wind. 

i 

1 

"8 

• 

1 

i     i 

■ 

8 

• 

1 

n 

J 

1 

Dewpoi 

g 

• 

1 

Inchei. 

o 

o 

o 

Fri. 

1 

29.688 

28.0 

28.0 

0.0 

Weitward 

Frash 

Cloudr 

Sat 

2 

29.900 

34.0 

22.0 

12.0 

Southward 

Moderate 

Cloudy 

Sun. 

3 

29.660 

44.0 

37.0 

7.0 

Westward 

Strong 

CkMidi 

.Moo* 

4 

30.410 

13.0 

Too 

low 

N'd*W'd 

Fresh 

Clear 

TUM. 

6 

30.408 

18.0 

Too 

low 

8»d  «  W'd 

Light 

Clear 

Wed. 

6 

30.384 

24.0 

Too 

low 

Northward 

Airs 

Clear 

Thu. 

7 

30.200 

32.0 

26.0 

7.0 

Southward 

Light 

Clear 

Fri 

8 

c 

29.660 

40.0 

38.0 

3.0 

Eastward 

Light 

Clondf 

Sat 

9 

29.624 

43.0 

38.0 

6.0 

Westward 

Fresh 

Cloudr 

Sun. 

10 

29.884 

33.0 

27.0 

6.0 

N'dAWM 

Strong 

Clear 

Mod. 

11 

30.070 

31.0 

31.0 

0.0 

N'dAW'd 

Light 

flbow 

Tnes. 

12 

30.300 

26.0 

18.0 

8.0 

Cahn 

Cahn 

Clear 

Wed. 

18 

30.432 

26.0 

Too 

low 

Calm 

Cahn 

Clear 

Thu. 

14 

30.072 

44.0 

38.0 

6.0 

Southward 

Moderate 

Clouh 

Fri, 

15 

• 

30.204 

27.0 

16.0 

11. 0 

NM&EM 

Light 

Clear 

Sat 

16 

30.246 

38.0 

30.0 

8.0 

Southward 

Moderate 

Cloudr 

Sun. 

17 

30.184 

36.0 

33.0 

2.0 

Southward 

Light 

Clear 

Mon« 

18 

30.060 

»    36.0 

32.0. 

4.0 

Eastward 

Air«. 

Clear 

Tues. 

19 

29.804 

52.0 

43.0 

9.0 

Southward 

Light 

Cloodr 

Wed. 

30 

30.200 

42.0 

40.0 

2.0 

N'd  A  EM 

Light 

Clou^ 

Thu. 

21 

30.080 

36.0 

36.0 

0.0 

Eastward 

Light 

Rain 

Fri. 

22 

D 

29.848 

44.0 

40.0 

4.0 

Northward 

Light 

Cloud; 

Sat 

23 

29.790 

44.0 

44.0 

0.0 

N'd  &  E'd 

Light 

Rain 

Sun. 

24 

'   29.920 

39.0 

36.0 

3.0 

Westward 

Moderate 

Cloudr 

Mon. 

26 

29.792 

44.0 

84.0 

10.0 

Westward 

Fresh 

Cloudr 

Tues. 

26 

80.234 

32.0 

14.0 

18.0 

NMdfcW'd 

Light 

Clear 

Wed. 

27 

29.986 

47,0 

36.0 

12.0 

Westward 

Light  1 

Cloodr 

Thu. 

28 

29.946 

66.0 

43.0 

14.0 

Southward 

Moderate 

Clear 

Fri. 

29 

29.976 

69.0 

49.0 

10.0 

Southward 

Moderate 

CloodT 

Sat 

SO 

o 

30.014 

60.0 

60.0 

0.0 

Westward 

Moderate 

Rain 

Sun. 

31 

30.600 

32.0 

Too 

low 

NM&W'd 

Moderate 

Clear 

Mean 

80.046 

37.09 

33.65 

6.16 

^ 

• 

RE 

MARKl 

8. 

March  16 — Zodiacal  light  viaible  till  neariy  8  P.  M.  The  altitude  of  the  pyramid  40=, 
and  base  16^  broad. 

JMbreft  19. — At  2  P.  M.,  thunder  and  lightning  in  the  east ;  light  showers  of  rain  ;  wini 
variable. 

March  22.— From  9A.  15m.  to  9A.  45m.  P.  M.,  diverging  beams  of  the  aurora  borealis  wot 
viable  in  the  porthem  quarter  of  the  heavens.  By  reference  to  the  journal,  it  will  be  seen  tbit 
the  weather  was  cloudy  at  the  time,  and  the  appearance  was  consequently  very  anomalous.  At 
10  P.  M  ,  there  remained  but  a  difiused  light,  extending  from  N.  N.  E.  to  E.  N.  E. 
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KBTEOBOLOOICAI.   OBSSBVATIOIIS   AT   WASKtiraTOM. 


MABCH, 

1839 — GontinQed. 

V      JV«       Ar|« 

Thennometor. 

Hygrometer. 

Wind. 

• 

^•_ 

^  • 

• 

8 

• 

g 

• 

n 

• 

• 

1 

Q 

i 

^          i 

« 

JncAe** 

o 

o 

o 

O 

39.984 

70.0 

37.0 

2t.0 

12.0 

Weetward 

Freeh 

Clear. 

29.874 

•    66.0 

62.0 

86.0 

17.0 

8'd  &  E'd 

Modera^ 

ilazy. 

29.993 

60.0 

30.0 

12.0 

18.0 

NM  &  W'd 

Fresh 

Clear. 

30.604 

60.0 

16.0 

Too 

low 

N»d  &  Wd 

Fresh 

Clear. 

30.844 

46.0 

26.0 

Too 

low 

8'd  &  W'd 

Moderate 

Clear. 

30.438 

70.0 

84.0 

30.0 

4.0 

Calm 

Calm 

Hazy. 

30.112 

64.0 

46.0 

41.0 

4.0 

8'd  &  W'd 

Light 

Hazy. 

29.614 

43.0 

42.0 

1.0 

Calm 

Calm       ^ 

Hazy. 

29.700 

61.0 

42.0 

9.0 

Southward 

Moderate 

Cloudy. 

30.070 

60.0 

80.0 

27.0 

3.0 

Westward 

Fresh 

Clear. 

30.128 

34.0 

34.0 

0.0 

N'd  ds  WM 

Light 

Cloudy. 

30.406 

32.)) 

19.0 

13.0 

N'd  &  W'd 

Moderate 

Clear. 

30.440     ' 

61.0 

86.0 

38.0 

8.0 

Weetward 

Light 

Clear. 

30.150 

48.0 

48.0 

00 

Cahn 

Calm 

Rain. 

30.330 

72.0 

35.0 

30.0 

6.0 

Cahn 

Calm 

Hazy. 

30.238 

56.0 

46.0 

36.0 

10.0 

Southward 

Moderate 

Hazy. 

30.148 

42.0 

18.0 

24.0 

9'd  ac  EM 

L'ght 

Cloudy. 

80.026 

66.0 

62.0 

46.0 

6.0 

8'd  &  W*d 

Light 

Hazy. 

29.838 

71.0 

63.0 

68.0 

10.0 

8'd  &  W'd 

Light 

Hazy. 

30.284 

39.0 

39.0 

00 

N'd  &  E'd 

Light 

Rain. 

30.006 

42.0 

42.0 

0.0 

N'd  &  EM 

Light 

Misty. 

29.850 

70.0 

48.0 

47.0 

1.0 

Westward 

Light 

Clear. 

29.758 

49.0 

49.0 

0.0 

NM  A  EM 

Light 

Rain. 

30.038 

68.0 

43.0 

30.0 

130 

NM  db  WM 

Light 

Clear. 

29.950 

42.0 

42.0 

0.0 

NM  db  WM 

Freeh 

Cloudy. 

30.252 

69.0 

46.0 

32.0 

13.0 

Southward 

Moderate 

Clear. 

29.988 

83  0 

65.0 

29.0 

1     26.0 

NM  A  WM 

Moderate 

Clear. 

30.050 

76.0 

63.0 

60.0 

18.0 

Southward 

Moderate 

Clear. 

29.924 

84.0 

70.0 

60.0 

20.0 

Southward 

Moderate 

Hazy. 

30.168 

44.0 

44.0 

0.0 

NM  6c  WM 

Fresh 

Ram. 

30.690 

60.0 

38.0 

35.0 

3.0 

Northward 

Freeh 

Clear. 

30.096 

66.00 

42.87 

86.66 

7.86 

i 

1 

KEMARKf 

i.  ^ 

C  J7«] 


374 


MBTSOSOI^eiCAL  OBSBKTATIOHS  AT   WASBIHeTOH. 


< 

• 

MARCH,  1889— Continiied. 

• 

1 

Phases  of  the  moon 

3  P.  M. 

Thermometer. 

Hygrometflr. 

Wmd. 

4 

1 

1 

• 

I 

• 

00 

• 

1 

1 

• 

Force. 

• 

1 

1 

' 

Inches, 

0 

o 

o 

o 

Pri. 

1 

30.066 

66,0 

43.0 

27.0 

16.0 

Westward 

Moderate 

Clear 

Sat 

% 

29.734 

82.0 

66.0 

48.0 

18.0 

S*d  A  W'd 

Moderats 

Cleaj 

Sun. 

8 

30. 1 14 

260 

16  0 

11.0 

N'dAW'd 

Fresh 

Cloudr 

Mon 

4 

30.460 

26.0 

14.0 

12.0 

Westward 

Moderate 

Clear 

Tuea. 

6 

30.308 

'  62.0 

38.0 

Too 

io«r 

Westward 

Moderate 

Clear 

Wed. 

6 

30.350 

70.0 

48.0 

38.0 

10.« 

Southward 

Moderate 

Clew 

Thu. 

7 

39.950 

60.0 

66.0 

4.0 

^uthward 

Light 

Hazjr 

Pri. 

8 

(C 

29.500 

48.0 

45.0 

8.0 

Westward 

Moderate 

Ckradr 

Sat 

9 

29.602 

68.0 

48.0 

10.0 

Westward 

Light 

Cloodf 

Sun. 

10 

30.062 

65.0 

37.0 

27.0 

10.0 

Westward 

Fresh 

Clear 

Mon. 

11 

30.140 

73.0 

44.0 

240 

20  0 

N'd&W'd 

Moderate 

•Clew 

Taes. 

IS 

30.418 

76  0 

48.0 

26.0 

22.0 

Nd&W'd 

Light 

Clear 

Wed. 

13 

30.350 

68.0 

63.0 

34.0 

19.0 

Southward  *  Moderate 

Clear 

Thu. 

U 

30.144 

47  0 

38.0 

9.0 

N.  N.  W. 

Light 

Cloudy 

Pri. 

.  16 

• 

30.286 

74.0 

46.0'^ 

30.0 

16.0 

SM  A  W'd 

Light 

Clear 

Sat 

16 

30  046 

78.0 

69.0 

65  0 

4.0 

8d  dc  W»d 

Moderate 

Clear 

Sun. 

17 

30.208 

85.0 

64.0 

33.0 

31.0 

Southward 

Moderate 

Clear 

Mon. 

18 

29.900 

91  0 

76  0 

46.0 

30.0 

Southward 

Moderate 

Clear 

r 

Tuea. 

19 

29.944 

77.0 

55  0 

53.0 

2.0' 

Nor&ward 

Moderate 

Clear 

Wed. 

20 

30.230 

39.0 

38.0 

1.0 

Eastward 

Moderate 

Cloodr 

Thu. 

21 

29.872 

60.0 

50.0 

0.0 

s'ddtw'd 

Light 

Mistt 

PrL 

22 

5 

29.846 

67.0 

45  0 

22.0 

Southward 

Light    . 

Cloua^ 

Sat. 

23 

29.720 

480 

34.0 

14.0 

Northward 

Fresh 

CloudT 

Sun. 

24 

29.990 

80.0 

65.0 

29.0 

26.0 

Westward 

Moderate 

Ckai 

Mon. 

26 

30.018 

62.0 

45.0 

22.0 

2.3.0 

N^d&W'd 

Strong 

P'grfi 

Tuea. 

26 

30. 128 

77.0 

67  0 

28  0 

29.0 

Southward 

Moderate 

Clear 

Wed. 

27 

29.918 

90.0 

72.0 

57.0 

15.0 

S'd  A.  W'd 

Fresh 

Clear 

Thu. 

28 

29.990 

780 

47.0 

31.0 

S'd  &  W'd 

Fresh 

CloudT 

Pri. 

29 

29.804 

82.0 

77.0 

45.0 

32.0 

8d  dc  Wd 

Strong 

Clear 

Sat. 

30 

0 

30.236 

46.0 

30  0 

16.0 

N'dAW'd 

Strong 

CloudT 

Sun. 

31 

30.658 

71.0 

51.0 

Too 

low 

Northeast 

Freih 

Clear 

Mean 

30.061 

« 

76.21 

52.48 

37.31     15.72 

REMABKS. 
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MBTEOBOLOGICAL   OBSERVATIONS  AT   WASHINGTON. 


MARCH,  1839— Continiiftd. 

9  P.  M 

Registering 

« 

thermometers. 

• 

» 

Hygrometer. 

Wind. 

. 

• 

• 

eter. 

1 

i 

§ 

■9 

& 

]i 

1 

• 

^ 

S 

o 

Inches. 

0 

o 

o 

o 

o 

Inch. 

30.000 

36.0 

26.0 

10.0 

SM  &  W'd 

Moderate  • 

Clear* 

44.0 

28.0 

39.698 

55.0 

43.0 

12.0 

S'd  &  E'd 

Freeh 

Clear 

66.0 

33  0 

30.386 

18  0 

Too 

low 

N'ddtWM 

Fresh 

Clear 

44.0 

15.0 

30  416 

22  0 

Too 

low 

N'd&WM 

Light 

Clear 

31.0 

15.0 

30.320 

30.0 

23.0 

7.0 

Westward 

Light 

Clear 

38.0 
48.0 

18.0 
24  0 

29.890 

43  0 

42.0 

1.0 

Southward 

Light 

Hazy 

600 

32.0 

29.572 

41.0 

88.0 

3.0 

Westward 

Moderate 

Clear 

55  0 

89.0 

29.790 

45.0 

40  0 

6.0 

Westward 

Fresh 

,  Clear 

61. 0 

32.0 

30.060 

32.0 

250 

7.0 

Westward 

Light 

Cloudy 

400 

28  0 

30.236 

28  0 

16.0 

12.0 

Calm 

Calm 

Clear 

440 

27  0 

0.07 

30.406 

34.0 

14.0 

20.0 

N'd  &  E'd 

Light 

Clear 

48  0 

24.0 

30.260 

40.0 

38  0 

7.0 

Southward 

Light 

Clear 

54.0 

24.0 

30.202 

41.0 

25  0 

16.0 

Calm 

Calm 

Clear 

47  0 

30.0 

0.18 

30.250 

42.0 

32.0 

lO.O 

S'd  &  Wd 

Moderate 

Hazy 

48.0 

27.0 

80.076 

45.0 

42.0 

30 

Calm 

Cahn 

Clear 

61.0 

35  0 

30  090 

50  0 

36.0 

14.0 

S'd  6l  em 

Light 

1  Cloudy 

64.0 

34.0 

29  798 

56.0 

43.0 

130 

Southward 

Light 

Cloudy 

76  0 

52  0 

0.06 

30.150 

46.0 

40.0 

6.9    N'd&W'd 

Moderate 

Cloudy 

73.0 

46.0 

30  194 

85.0 

35.0 

0.0     Eastward 

Light 

Rain 

42.0 

35.0 

0.25 

29.784 

47.0 

47  0 

0.0 

N'd&E'd 

Li^t 

Misty 

51.0 

350 

29.816 

53.0 

50.0 

2.0 

Eastward 

Light 

Cloudy 

67.0 

44  0 

29.818 

37.0 

86.0 

1.0 

Northward 

Airs 

Hazy 

.49.0 

37.0 

0.09 

29  900 

46.0 

80.0 

15.0 

Southward 

Light 

Clear 

53.0 

86.0 

30  200 

37  0 

18.0 

19.0 

N'dAW'd 

Moderate 

Clear 

45.0 

34  6 

30  028 

46.0 

33.0 

13.0 

Southward 

Moderate 

Clear 

60.0 

30.0 

29  918 

59.0 

40  0 

19.0 

Southward 

Moderate 

Clear 

72.0 

47.0 

30  000 

60.0 

58.0 

7.0 

S*d  dc  E'd 

Moderate 

Clear 

79.0 

47  0 

29  888 

59.0 

59.0 

0.0 

Westward 

Fresh 

Rain 

77.0 

50  0 

^0.34 

30.428 

880 

Too 

low 

N.  N.  W. 

Fresh 

Clear 

59.0 

88  0 

30.500 

39.0 

32.0 

7.0 

Northward 

Light 

Clear 

60.0 

33.0 

30.066 

41.60 

84.57 

8.48 

/ 

65.52 

38.45 

0.90 

• 

REMARKS. 
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MXTKOROLOeiCAL   0B9BSTATI01IS   AT    WASBIHOTON. 


APRIL,  18M. 


• 

1 

• 

1 

8  A.  M. 

1 

fiygromenr. 

Wind. 

1 

* 

V 

4i 

< 
1 

• 

a 
o 

m 

* 

OB 

1 

1 

1 

^ 

1 

1 

1 

• 

c 

Jn^es. 

o 

o 

o 

Mod. 

1 

30.412 

86.0 

29.0 

7.0 

NM&Wd 

Freah 

Cfeff 

Tuw. 

2 

30.080 

46.0 

83.0 

12.0 

S*d  &  E'd 

Airs 

Chni! 

Wed. 

3 

30.160 

48.0 

30.0 

18.0 

Northeast 

Moderate 

Ck»a^ 

Thu. 

4 

30.260 

63.0 

40.0 

13.0 

Northeast 

Light 

CM 

Fri. 

5 

30.280 

47.0 

86.0 

12.0 

Calm 

Calm 

Cleti 

Sat. 

6 

30.260 

48.0 

44.0 

4.0 

Southward 

Light 

Cktf 

Son. 

7 

c 

30.180 

64.0 

43.0 

11.0 

Northward 

Light 

Cktt 

Mon. 

8 

29.944 

67.0 

48.0 

9.0 

N'd  dcE'd 

Fiesh 

CMi 

Toes. 

9 

30.136 

44.0 

28.0 

16.0 

N'd  A  E'd 

Moderate 

Oeo 

W6d. 

10 

30.210 

48.0 

30.0 

18.0 

S'd  dc  E'd 

Light 

Clev 

Thu. 

11 

30060 

66.0 

47.0 

8.0 

8.  8.  tt  . 

Moderate 

Clond? 

Fri. 

12 

29.718 

62.0 

62.0 

0.0 

6.  S.  Vt  . 

Fresh 

Riin 

Sat 

13 

29.660 

60.0 

60.0 

0.0 

N'dAWd 

Fresh 

Bain 

Sun. 

14 

• 

29.942 

30.0 

19.0 

11. 0 

N'dAW'd 

Moderate 

Clev 

Mon. 

16 

30.000 

40.0 

30.0 

10.0 

N'd&W'd 

Freeh 

Cktf 

Turn. 

16 

29.824 

44.0 

30.0 

14.0 

Calm 

Calm 

Ckc 

Wed. 

17 

29.472 

47.0 

48.0 

4.0 

Southward 

Light 

Cloo^ 

Thu. 

18 

29.714 

89.0 

80.0 

9.0 

N.  N.  W. 

Freah 

Ckff 

Fri. 

19 

29.960 

41.0 

86.0 

6.0 

Northward 

Light 

Clear 

Sat 

20 

29.920 

47.0 

88.0 

9.0 

S'dAWd 

Light 

HttT 

Sun. 

21 

D 

29.986 

46.0 

26.0 

19.0 

Northeast 

Moderatie 

Cktf 

Mon. 

22 

30.280 

42.0 

83.0 

9.0 

8M  db  E'd 

Aire 

Clesr 

Tuee. 

.23 

) 

30.832 

38.0 

18.0 

20.0 

S'd  dc  £*d 

Aire 

Clesr 

Wed. 

24 

30.320 

64.0 

60.0 

4.0 

Southward 

Aire 

HtXT 

Thu. 

26 

30.080 

68.0 

66.0 

3.0 

Westward 

Aire 

CM 

Fri. 

26 

80.120 

68.0 

28.0 

26.0 

N'd&W'd 

Moderate 

Cl«r 

Sat 

27 

80.100 

44.0 

42.0 

2.0 

Southwest 

Light 

Cleir 

Sun. 

28 

0 

29.920 

66.0 

48.0 

8.0 

Southward 

Aire 

Hist 

Mon. 

29 

^■^ 

29.964 

64.0 

49.0 

16.0 

Sootiiward 

Aire 

CM 

Tues. 

30 

30.060 

60.0 

60.0 

0.0 

Eastward 

Light 

M^ 

Mean 

80.048 

48.18 

38.10 

10.03 

m 

RE1 

^ARKS. 

April  24. — At  sui 

laet,  lightning  to  the  noi 

rthwaid.     At  OP.  M.,  squally  appearanoes  in  ^ 

same  quarter,  with 

lightning  and  thunder 

at  intervals,  the  wind  behig  from  the  soatbvi^ 

and  eastward.     Sho\ 

vers  of  rain  during  the  i 

light. 

April  80.— At  3h. 

16m.  P.  M.,  the  wind 

luuled  to  the  northward,  accompanied  widi  bee*? 

rain,  and  blowing  i 

a  strong  gusts.     Light 

oing  and  thunder.     At  6  P.  M.,  weather  becs^ 

moderate,  with  occaai 

Lonal  showers  of  rain. 

3W 
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MSTXOSl^&OGICAJL  OBSfiRVATIOirS  AT    WASHiNOTOM. 


APRIL,  1839^C9ntintted. 


9  A.  M. 


Thecmometen. 


1 

1* 

Incites. 

o 

30.3aO 

69.0 

3«.078 

76.0 

30.270 

67.0 

30.278 

30.260 

72  0 

30  2^0 

83.0 

30.IU2 

77  0 

30. 144 

63.0 

30.216 

73  0 

30.216 

670 

30.040 

80.0 

20  700 

29.704 

29.950 

29.980 

80.0 

29.800 

97.0 

29.506 

29.840 

73.0 

30.002 

73.0 

29.900 

83.0 

30.150 

70.0 

30.330 

72,0 

30.350 

74.0 

30.208 

89.0 

30.082 

64.0 

30.180 

80.0 

30.  MO 

101.0 

29.918 

84  0 

30.112 

72.0 

30.020 

73,29 

30.068 

k 


Hy^rozDoter. 


44.0 
58.0 
51.0 

56  0 
58.0 
55.0 
67.0 
54.0 
49.0 
57.0 
68.0 
64.0 
46.0 
46.0 
48.0 
57.0 
49.0 
43  0 
53.0 
66.0 
48.0 
520 

57  0 
69.0 
69.0 
60.0 
72.0 
7.6.0 
62.0 
57.0 


57.03 


20.0 

32.0 

33.0 

55.0 

56.0 

51.0 

49.0 

28.0 

27.0 

46.0 

55  0 

58.0 

46.0 

30.0 

35.0 

49.0 

35.0 

41.0 

38.0 

42.0 

SO.O 

44.0 

48.0 

52.0 

55.0 

42.0 

45.0 

58.0 

48.0 

57.0 


8 


i 


43.33 


2i.O 

26.0 

18  0 

1  0 

2.0 

4.0 

18.0 

26.0 

2^.0 

ll.O 

13  0 

6.0 

0.0 

16  0 
13.0 

8.0 
14.0 

2.0 
15  0 
24  0 
18.0 

8.0 

9.0 

17  0 
14.0 
18.0 
27.0 
18.0 
14.0 

0.0 


13.70 


Wind. 


Northeast 

B.  N.  E 

Northward 

E.  N.  E. 

South  W6f«t 

N'd&EM 

Southward 

Northeast 

Eas  ward 

Southward 

Southwest 

Southward 

Northward 

Northwest 

Northward 

Northward 

W.  N.  W. 

NM  &  W'd 

Westward 

Westward 

NM  &  EM 

Southwest 

Southwest 

Southward 

Westward 

Northwest 

Southward 

Southward 

Eastward 

NM  &  EM 


S 
g 
b 


Moderate 

Moderate 

Light 

Light 

Light 

Light 

Moderate 

Moderate 

Moderate 

Moderate 

Fresh 

Moderate 

Stormy 

Strong 

Fresh  * 

Airs 

Gale 

Moderate 

Moderate 

Airs 

Fresh 

Moderate 

Moderate 

Fresh 

Moderate 

Moderate 

Airs 

Light 

Moderate 

Light 


Clear. 

Clear. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Hazy. 

Hazy. 

Hazy. 

Clear. 

Clear. 

Hazy. 

Clear. 

Cloudy. 

Rain. 

Cloudy. 

Clear. 

Clear. 

Cloudy. 

Clear. 

Clear. 

Hazy. 

(  lear. 

H%. 

Hazy. 

Clear. 

Hazy. 

Clear. 

Clear. 

Hazy. 

Hazy. 

Hazy. 


REMARKS. 
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METEOROLOGICAL    OBSEBVATIONS    AT    WASHIHGTOK. 


' 

APRIL,  1839-'Contmued. 

1 

• 

1 

• 

i 

a 

a 

P.  M, 

% 

Thermometers. 

Hygrometer. 

Wind. 

1 

1 

G 

■ 

d 

o 

1 

& 

1 

• 

9 

• 

P 

1 

0 

Q 

.  1 

i 

* 

Inches 

0 

o 

o 

Mon. 

1 

30. 120 

62.0 

370 

25.0 

Eastward 

Moderate 

•  CUt 

Tues. 

2 

30.088 

82.0 

65.0 

380 

27.0 

Northeast 

Moderate 

Citi! 

i  Wed. 

3 

30  238 

74.0 

68.0 

36.0 

33.0 

Northeast 

Moderate 

1  Thu. 

4 

30.298 

96  0 

72.0 

55.0 

17.0 

Calm 

Calm 

Cla 

'  Fri. 

6 

30.264 

99.0 

78  0 

460 

32.0 

Southwest 

Light 

CWk 

i  Sat. 

6 

30.250 

94.0 

75.0 

44.0 

81.0 

South^yard 

Light 

Ckn 

Sun. 

7 

c 

29.986 

900 

80.0 

47.0^ 

33.0 

Southward 

Fresh 

Hsif 

Mon. 

8 

30.128 

66.0 

63.0 

26.0 

870 

Northeast 

Moderate 

Ck» 

1  Tuea. 

9 

30  220 

80.0 

62.0 

34.0 

28.0 

Eastward 

Light 

Cfeir 

(  Wed. 

10 

30  150 

74.0 

68  0 

45.0 

23.0 

Southward 

Fresh 

H^i 

.  Thu. 

U 

29.972 

76.0 

62.0 

14.0 

Southward 

Fresh 

Cloii. 

Fri. 

13 

29.638 

62.0 

54  0 

8.0 

Southward 

Freah 

Cloc 

1  Sat. 

13 

29.804 

47.0 

44.0 

:j  0 

Northward 

Fieah 

Ck* 

Sun. 

14 

# 

29.950 

44.0 

30.0 

14.0 

Northward 

Freah 

Clou 

Mon. 

15 

29.872 

83.0 

62.0 

40.0 

22.0 

Northward 

Moderate 

CUs: 

Tuea. 

16 

29.558 

84  0 

67.0 

42.0 

25.0 

Southward 

Freah 

i:\at 

1  Wed. 

17 

29.578 

71.0 

54.0 

26.0 

28.0 

Northwest 

Fresh 

Vsc. 

Thu. 

18 

29.842 

75.0 

54.0 

31.0 

23.0 

Northwest 

Freah 

Cksr 

,  Fri. 

19 

29.986 

88.0 

68.0 

44.0 

24.0 

Westward 

Light 

Cki: 

'Sat 

20 

29.780 

94.0 

73.0 

33.0 

40.0 

Westward 

Light 

Cii£ 

Sun. 

21 

3) 

30.170 

61.0 

58.0 

37.0 

21.0 

Eastward 

Light 

CI*- 

Mon. 

22 

30  336 

80.0 

64.0 

30  0 

34.0 

S.&W. 

Moderate 

1  Cb* 

Tuea. 

28 

30.324 

86.0 

66.0 

400 

26.0 

S.  &  W. 

Moderate 

!c]« 

Wed. 

24 

30.200 

88.0 

80.0 

59.0 

21.0 

Southward 

Fresh 

,  Hs^ 

Thu. 

25 

30.076 

90.0 

72.0 

44  0 

28.0 

N.  &  W.- 

Freah 

1  Ckt' 

Fri. 

26 

30.140 

94.0 

73.0 

40.0 

33.0 

N.  &  W. 

Freah 

Ck. 

Sat. 

27 

29.970 

94.0 

82.0 

500 

32.0 

s.  &w. 

Moderate 

H&r 

Sun. 

28 

o 

29.932 

87.0 

85.0 

54.0 

31.0 

Westward 

Freah 

HfiT 

Mon. 

29 

30.120 

71.0 

50.0 

21.0 

Eastward 

Light 

Ckx. 

Tues. 

30 

1 

1 

29.900 

79.0 

60.0 

19.0 

Westward 

Light 

VV^ 

Mean 

30.063 

85.78 

67.63 

42.57 

25.10 

\ 
1 
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METEOROLOGICAL  OBSERVATIONS  AT  WASHINGTON. 


APRIL,  1889— Continued. 

9  P.  M. 

Registering 
thermometen. 

• 

s 

Hygrometer. 

Wind. 

i 

1 

§ 

o 
1 

Weather. 

•  • 

Maximum. 

• 

1 

1 
9 

i 

• 

1 
1 

i 

Direction. 

1 

Inches. 

o 

o 

o 

o 

0 

laches. 

30.100 

45.0 

33.0 

12.0 

Calm 

Calm 

Clear 

62.0 

86.0 

30.170 

53.0 

80.0 

23.0 

N.&E. 

Moderate 

Clear 

65.0 

42.0 

30.250 

54.0 

39.0 

15.0 

8.  &£. 

Moderate 

Cloudy 

73.0 

47.0 

30.290 

54.0 

40  0 

14.0 

Northward 

Airs 

Clear 

74.0 

49.0 

30.226 

57.0 

44.  a 
48.<f 

13.0 

Southwest 

Airs 

Clear 

78.0 

42.0 

30.210 

55.0 

7.0 

Northward 

Airs 

Clear 

83.0 

47.0 

29.950 

61.0 

38.0 

26.0 

Southward 

Moderate 

Hazy 

82  0 

54.0 

30. 120 

46.0 

33.0 

13  0 

Northeast 

Airs 

Clear 

68.0 

45.0 

30.210 

51.0 

40.0 

II.O 

Eastward 

Airs 

Clear 

72.0 

89.0 

30. 100 

56.0 

50.0 

6.0 

Southward 

Light 

Hazy 

68T0 

43.0 

* 

29  936 

62.0 

62.0 

0.0 

Southward 

Moderate 

Rain 

76.0 

55.0 

|l.46 

29.^02 

57.0 

50.0 

7.0 

N.  &  W. 

Fresh 

Cloudy 

67.0 

57.6 

29.932 

44.0 

19.0 

25.0 

Calm 

Calm 

Clear 

49.0 

84.0 

0.41 

29.972 

41.0 

40.0 

1.0 

Calm 

Calm 

Clear 

61.0 

41.0 

29.824 

51.0 

40.0 

11.0 

Northward 

Light 

Clear 

73.0 

41.0 

29.504 

50.0 

50.0 

0.0 

Southward 

Moderate 

Rain 

68.0 

44.0 

0.18 

29.714 

45.0 

24.0 

21.0 

Westward 

Fresh 

Pass'gcrds 

72.0 

87.0 

29.914 

48.0 

31.0 

17.0 

N.  <kW. 

Fresh 

Clear 

73.0 

86.0 

29.962 

54.0 

38.0 

16.0 

S.&W. 

Light 

Clear 

73.0 

40.0 

29.772 

59.0 

45  0 

14.0 

Southward 

Moderate 

Cloudy 

74.0 

44.0 

30.230 

41.0 

35.0 

6.0 

Calm 

Calm 

Clear 

78.0 

41.0 

30.340 

48.0 

26  0 

22.0 

S.  &W. 

Moderate 

Clear 

65.0 

38.0 

30.300 

56.0 

50. 0 

6.0 

Southward 

Light 

Hazy 

75.0 

89.0 

30.112 

63.0 

58.0 

5.0 

8.  &E. 

Moderate 

Pass'gcrds 

89.0 

51.0 

0.07 

30.090 

62.0 

41.0 

21.0 

Northward 

Fiesh 

Clear 

73.0 

64.0 

30.134 

61.0 

38.0 

13.0 

Westward 

Light 

Clear 

75.0 

61.0 

29.950 

60.0 

46.0 

14.0 

Westward 

Airs 

Hazy 

91.0 

44.0 

29.950 

,    68.0 

48.0 

20.0 

Southward 

Light 

Hazy 

87.0 

66.0 

30.090 

;    57.0 

48.0 

9.0 

Eastward 

Light 

Hazy 

72.0 

67.0 

29.900 

62.0 

58.0 

4.0 

Northward 

Light 

Cloudy 

90.0 

41.0 

0.65 

30.028 

53.80 

41.40 

12.40 

73.88 

44.88 

3.66 

—  -     — 



__  — 
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HSTBOROLOGICAL  OBSERTATIOSS  AT  WASHINATOV. 


• 

MAY,  1839. 

• 

• 

a 
1 

1 

8  A.  M. 

1 

§     - 

• 

Hygro 

•meter. 

Wind. 

•3 

1 

1 

9 

• 

1 
s 

£ 

1 
t 

Lichet. 

o 

o 

O 

Wed. 

1 

29.900 

60.0 

52.0 

8.0 

Nor&wupd 

Airs 

Clour 

Thu. 

2 

29.828 

65.0 

48.0 

17.0 

S,  &  w 

Moderate 

Clot: 

Fri. 

8 

29.672 

68.0 

58.0 

10.0 

w.  s.  w. 

Strong 

CIOK 

Sat 

4 

30.270 

43.0 

31.0 

12.0 

N.  &E. 

Ugfat 

Clor 

Sun. 

6 

30  220 

47.0 

22.0 

25.0 

Sdc  Wg 

Southeast 

Moderate 

Ckar 

Mon. 

6 

c 

30.188 

60.0 

40.0 

20.0 

Ain 

Ckir 

Tucs. 

7 

30.170 

53.0 

48.0 

10.0 

Southward 

Airs 

Clesr 

Wed. 

8 

30.204 

56.0 

60.0 

5.0 

Eastward 

Moderate 

Cke^ 

Thu. 

9 

30.030 

69.0 

64.0 

50 

Southwest 

Moderate 

Cloeli 

Fri. 

10 

30.030 

64.0 

56.0 

8.0 

Northward 

Frerii 

ClOQ^ 

Sat 

11 

* 

30.160 

40.0 

21.0 

19.0 

N'd&E'd 

Moderate 

Cfooa^ 

Sun. 

13 

30.134 

60.0 

42.0 

8.0 

N'd  Sl  E'd 

Light 

Ckar 

Mon. 

13 

• 

30.000 

53.0 

53.0 

0.0 

Cahn 

Rsia 

Tueg. 

14 

29.716 

57.0 

67.0 

0.0 

Northward 

Fresh 

Raia 

Wed, 

15 

29.881 

54.0 

54.0 

00 

NorthWaid 

Clev 

Thu. 

16 

29.900 

62.0 

55.0 

7.0 

Cahn 

Clar 

Frt 

17 

, 

Sat 

18 

30. 006 

64.0 

64.0 

0.0 

Northeaat 

Airi 

B«D 

Sun. 

19 

30.150 

56.0 

48  0 

8.0 

8.  &  W. 

Light 

Cteff 

Mon. 

SO 

c 

30.109 

58.0 

49.0 

9  0 

Sr&W. 

Light 

Cbsr 

Tues. 

21 

29.948 

68.0 

56.0 

12.0 

Westward 

Light 

Cks 

Wed. 

23 

29  900 

6.V0 

60.0 

5.0 

S.  &  W. 

Light 

Ck« 

Thu. 

39 

30.030 

56.0 

54.0 

2.0 

E.  N.  E. 

Fresh 

C\o^ 

Fri. 

24 

30.134 

60.0 

60.0 

0.0 

B.N.  E. 

Li^t 

MisP 

Sail 

25 

30000 

71.0 

6r)0 

6.0 

Westward 

Light 

Ckn: 

Sun. 

26 

29.980 

68.0 

64.0 

4.0 

Westward 

Airs 

Cb£ 

Mon. 

27 

29.826 

66.0 

65.0 

1.0 

Southward 

Airs 

Ck* 

Tuea. 

26 

0 

29.630 

70.0 

680 

20 

Westward 

Light 

Cfcwf 

WiHi. 

29 

29.690 

51.0 

45.0 

6.0 

S.  &W. 

Mddemte 

Om 

Thu. 

80 

29.876 

55.0 

46.0 

9,0 

Northwest 

Moderate 

Cl« 

Fri. 

81 

29.910 

53.0 

49.0 

4.0 

Calm 

Calm 

Cksl^ 

Meana 

29.980 

58.70 

51.30 

7,40 

] 

KEMAR] 

iS. 

May  1. — At  8  P.  M.,  thunder  and  lightning,  with  heavy  rain. 

May  2.— At  7  P.  M.,  raining;  at  9  o'clock,  dear,  stars  unusually  brilliant  near  tbe 
low  cloud  banks  near  Ihe  {lorizoa,  and  finequent  fladies  of  lightniug  in  every  quarter  of  ^ 
li^ayens;  at  2  A.  M.  of  3d,  wind  increased  to  a  gale  from  W.  S.  W. 

May  24  ^At  9  P.  M.,  Vivid  lightning  in  the  west 

ffay  28.*-At  6A.  15m.,  a  violent  squall  from  northwest 
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MSTBOROLOeiCAL  OBSERVATIONS  AT  WASHHraTOK. 


i 
I 


Inches. 
29.933 
29  872 
29.850 
30.290 
30.180 
30.270 
30. 184 
30.200 
30.050 
30.164 
30.160 
30.150 
29.930 
29.814 
30.000 
29.936 
29.988 
30. 120 
30.200 
30.066 
29.970 

29  888 

30  100 
30.150 
29.982 
29.961 
29.780 
29.632 
29.748 
29  910 
29.936 

30.013 


Thenuometen. 


9 


80  0 
95.0 
80.0 
78.0 
86.0 
96.0 


79.5 
94.0 

87.0 
05.0 
95.0 
92.0 

91.5 
80.0 
99.0 
95.0 

78.0 


90.0 
80.0 

87.0 


92.90 


I* 


68.0 

74.0 

64.0 

49.0 

55.0 

62.0 

64.0 

64.0 

80.0 

63.5 

62  0 

65.0 

65.5 

60.0 

76.0 

70.5 

68.5 

63.0 

66.5 

69.0 

76.0 

80.  Q 

66.0 

68.0 

86  0 

74.5 

76.5 

70.0 

59.0 

61.0 

66.0 


68.11 


MAY,  1839^Contuiued. 


9  A.M. 


Hygrometer. 


•i 


68.0 

70.0 

50.0 

26.0 

45.0 

38.0 

55.0 

55.0 

58.0 

49.0 

42.0 

39.0 

65.5 

46.0 

58.0 

64.0 

54.0 

58.0 

57.0 

64.0 

62.0 

64.0 

66.0 

58.0 

60.0 

59.0 

65.0 

52.0 

45.0 

43.0 

50.0 


56.60 


i 


0.0 

4.0 

14.0 

23.0 

10.0 

24.0 

9.0 

9.0 

22.0 

14.5 

20.0 

26.0 

0.0 

15.0 

18.0 

6.5 

14.5 

5.0 

95 

5.0 

18.0 

16.0 

0.0 

10.0 

26.0 

15.5 

10.5 

18.0 

14.0 

18.0 

16.0 


Wind. 


11.51 


N.  &  E. 

Southeast 

Westward 

Northwest 

Southwest 

Northward 

Westward 

Calm 

Calm 

Northeast 

Northeast 

Southward 

Southeast 

Northwest 

Southward 

Westward 

Northeast 

Northward 

Calm        t 

Calm 

Westward 

W.  S.  W. 

Eastward 

Westward 

Eastward 

Northeast 

S.  &  W. 

N.  &.  W. 

N.  <fe  W. 

N.  &  W. 

North 


Light 

Light 

Fresh 

Fresh 

Fresh 

Light 

Light 

Calm 

Calm 

Gale 

Moderate 

Light 

Light 

Moderate 

Light 

Light 

Light 

Light 

Calm 

Calm 

Light 

Light 

Moderate 

Light 

Light 

Light 

Fresh 

Moderate 

Moderate 

Moderate 

Light 


Rain. 

Hazy. 

Clear. 

Clear. 

Clear. 

Clear. 

Hazy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Clear. 

Clear. 

Cloudy. 

Clear. 

Clear. 

Clear. 

Hazy. 

Cloudy. 

Clear. 

Hazy. 

Clear. 

Clear. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Clear. 

Clear. 

Clear. 

Clear. 

Clear. 

Cloudy. 
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*    METEOROLOGICAL  OBSBBVATIONS  At  WASItlNOtON. 


MAY,   1839— Continued. 

• 

a 

3 

P.  M. 

1 

Thermometers. 

Hygrometer. 

Wind. 

•5 

• 

• 

i 

* 

c 

o 

i 

• 

• 

•1 

1 

o 

o 

1 

2 

P^ 

n 

00 

0 

(S 

Q 

^ 

^ 

^ 

Inclita. 

0 

0 

0 

■ 

Wed. 

1 

39.878 

81.0 

74  0 

50.0 

34.0 

Northward    Light 

P'gd'<i< 

Thu. 

S 

39.836 

87.0 

76.0 

58.0 

18.0 

Southwest 

Moderate 

P'gcrds 

Fri. 

3 

39.870 

76.0 

60.0 

49.0 

11.0 

Westward 

Fresh 

Clear 

Sat. 

4 

30.396 

80.0 

59.0 

33.0 

36.0 

Westward 

Light 

Clear 

Sun. 

6 

30.0U0 

80.0 

69.0 

46.0 

33.0 

Southward 

Fresh 

Clear 

Mon. 

6 

c 

30.330 

90.0 

70.0. 

45.0 

35  0 

Southward 

Light 

Clear 

TUM. 

7 

30.  \  36 

lOO.O 

83.0 

46.0 

37.0 

8.  S.  W. 

Light 

Clear 

Wed. 

8 

30.103 

71.0 

60.0 

11. 0 

8.  S.  W. 

Light 

Clotidv 

Thn. 

9 

30.050 

88.0 

«:).0 

25  0 

Southward  '  Fresh 

CloudV 

Fri. 

10 

30.166 

59.0 

59.0 

0.0 

E.  N.  E. 

Gale 

Raiij 

Sat. 

11 

30.154 

74.0 

65.0 

37.0 

28.0 

Eastward 

Light 

Haxy 

Suii. 

13 

30. 100 

89.0 

74.0 

39.0 

35.0 

Westward 

Moderate 

Cleat 

Mon. 

13 

# 

39.788 

67.0 

64.0 

3.0 

S.  S.  E. 

Moderate 

Cloodv 

Tues. 

H 

39.814 

88.0 

70.0 

48.0 

22.0 

Westward 

Moderate 

Clear 

Wed, 

15 

39 .958 

960 

79.0 

58.0 

31.0 

Southward  '  Moderate 

Clear 

Thu. 

16 

39.948 

104.0 

74.5 

60.0 

14.5 

Southward    Light 

Clear 

Fri. 

17 

39.988 

74.0 

60.0 

11.0 

Calm 

Calm 

Clou  V 

Sat. 

18 

30.120 

94.0 

73.0 

55.0 

17.0 

N&B. 

Light 

Clear 

Sun 

19 

30.18S 

97.0 

71.0 

44.0 

37.0 

W.  S.  W.    Moderate 

Cle^r 

Mon. 

20 

3) 

29.98S 

97.0 

77.0 

47.0 

30.0 

Westward     Moderate 

Clear 

Toea. 

31 

39.900 

105.0 

90.0 

60.0 

30.0 

Westward     Airs 

Hazv 

Wed. 

23 

30.898 

lOU.O 

84.0 

63.0 

33.0 

S.  &  W.     '  Light 

Hazy 

Thu. 

33 

30. 134 

64.5 

64.5 

0.0 

Northeast    1  Moderate 

Mist 

Fri. 

24 

30.050 

100.0 

85.0 

65.0 

30.0 

Westward 

Moderate 

Clear 

Sat. 

25 

39.96S 

108  0 

83.0 

64.0 

.19.0 

S.  dcW. 

Moderate 

Clear 

Sun. 

36 

39.950 

100.0 

80  0 

58.0 

33.0 

S.  &  W. 

Moderate 

Clear 

Moo. 

87 

39.700 

• 

79.5 

69.0 

10.5 

Westward  '  Strong 

Clouds 

Tues. 

38 

o 

39.610 

80.5 

77.0 

56.0 

21.0 

Northward    Light 

Cloud'v 

Wed. 

29 

39.760 

83.5 

65  0 

43.0 

22.0 

Northwest  "  Moderate 

Clouds 

Thu. 

30 

39.910 

68.0 

45.0 

23.0 

Westward 

Moderate 

Cloudt 

Fri 

31 

39.930 

80.0 

73.0 

55.0 

18.0 

Westward 

Light 

Cloud-> 

Means 

29.977 

90  87 

73.60 

5J.98 

30.62 

1 

REN 
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M£T£OROLO€^JCAL    OBSfiRVATIOIlS    AT    WASHINOTON. 


MAY  1839— Continued. 

\ 

9  P« 

M. 

Registering 

thermometerB. 

/ 

• 

Hygrometer. 

* 

Wind. 

i 

o 

• 

• 

. 

1 

1    ' 

■ 

8 

• 

s 

§ 

s. 

o 

«5 

1 

.s 

s 

.a 

6 

n 

P 

o 

o 

o 

Q 

^ 

X 

X 

pS 

Inches. 

o 

o 

o 

0 

Inches. 

29.836 

68.0 

68.0 

0.0 

Eastward 

Airs 

Rain 

77.0 

56.0 

0.150 

29.760 

71  0 

66.0 

6.0 

Southwest 

Fresh 

P'g  crds 

84.0 

60.0 

0.020 

30.100 

50.0 

44.0 

6.0 

Northwest 

Fresh 

Clear 

80.0 

50.0 

30.250 

50.0 

28.0 

22.0 

Southward 

Light 

Clear 

66  0 

37.0 

30.000 

62.0 

50.0 

12.0 

Southward 

Light 

Clear 

79.0 

44.0 

30.180 

61.0 

40.0 

21.0 

Calm 

Calm 

Clear 

76.0 

46.0 

30.176 

6i.0 

62.0 

2.0 

E.  N.  E. 

Fresh 

Cloudy 

88.0 

440 

30.072 

70.0 

64.0 

6.0 

Southward 

Light 

Hazy 

85.0 

55. 0 

30.050 

64  0  - 

62.0 

2.0 

Southward 

Light 

Cloudy 

96.0 

48.0 

30.  ICO 

50.0 

380 

12.0 

Northward 

Light 

Clear 

64.0 

50.0 

30.132 

53.0 

40.0 

13.0 

Calm 

Calm 

Clear 

76.0 

37.0 

30.070 

53.0 

41.0 

12.0 

Calm 

CA\fn 

Clear 

89.0 

38.0 

29.718 

64.0 

64.0 

0.0 

S.  &E. 

Moderate 

Rain 

67.0 

52.0 

0.360 

60.0 

51.0 

9.0 

Northward 

Light 

Clear 

80.0 

54.0 

0  770 

29.920 

66.0 

68.0 

8.0 

N.  &  W. 

Airs 

Clear 

79.0 

48.0 

29.950 

67.0 

58.0 

9.0 

E.  N.  E. 

Moderate 

Clear 

75  0 

61.0 

29.972 

65.0 

65.0 

0.0 

Calm 

Calm 

Rain 

74.0 

0.100 

30.150 

62.0 

58.0 

4.0 

Eastward 

liight 

Clear 

73  0 

62.0 

30.132 

65.0 

49.0 

16.0 

S.  &  W. 

Light 

Clear 

88.0 

480 

29.962 

73.0 

66.0 

8.0 

Southward 

Airs 

Clear 

89  0 

56.0 

29.R90 

'68.0 

68.0 

0.0 

Southward 

Moderate 

Rain 

96.0 

68.0 

29.960 

66.0 

61.0 

5.0 

N.  &  E. 

Moderate 

Clouds 

86.0 

60.0 

30  134 

62.0 

62.0 

00 

N.  &E. 

Moderate 

Mist 

66.0 

6S.0 

30.050 

72.0 

68.0 

4.0 

Westward 

Light 

Clear 

86.0 

59  0 

0.060 

29.924 

73.0 

71.0 

2.0 

Calm 

Cahn 

Cloudy 

86.0 

68.0 

0.1 10 

29.868 

76.0 

75.0 

0.0 

Southeast 

Light 

Rain 

80.0 

64  0 

29.690 

66.0 

66.0 

00 

S.  &  W. 

Fresh 

Rain 

79  0 

63.0 

0.300 

29.630 

60.0 

54.0 

6.0 

N.  N.  W. 

Moderate 

Cloudy 

78.0 

68.0 

0.700 

29  876 

68.5 

46.0 

12.5 

N.  N.  W. 

Moderate 

Clear 

66.0 

51.0 

0.010 

29.910 

60.0 

60.0 

0.0 

Westward 

Light 

Rain 

78.0 

40.0 

29.908 

68  0 

62.0 

6.0 

Northward 

Light 

Clear 

76.0 

50.0 

l.iOO 

29.984 

61.43 

-1 

56.55 

4.88 

79.04 

62.74 

3.670 

REMARKS. 
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MBTEOROLOaiCAL  OBSSRVATIONS  AT  WASHIN6TOK. 


JUNE,  1839. 

•» 

• 

i 

a 

8  A.M. 

^ 

i 

Hygrometer. 

Wind. 

1" 

o 

J 

• 

1 

1 

a, 

1 

8 
P 

• 

.§ 

J 

• 

1 

Inches. 

0 

o 

0 

Sat. 

1 

29  864 

50.0 

44.0 

6.0 

S.  dt  w^. 

Airs  . 

Clear 

Sun. 

2 

29  850 

51.0 

46.0 

5.0 

N.  &  W. 

Airs 

Cloudr 

Mon. 

3 

29.800 

52  0 

48.0 

4.0 

Eastward 

Airs 

Clear 

Tuea. 

4 

c 

29.850     . 

56.0 

60.0 

60 

Eastward 

Airs 

Cloudv 

Wed. 

5 

29.850 

54.0 

64.0 

0.0 

N.  &E. 

Fresh 

Bain 

Tha. 

6 

30.010 

560 

52.0 

4.0 

N.  &  W. 

Light 

Clear 

Fri. 

7 

30. 192 

4U.0 

42.0 

7.0 

Calm 

Calm 

Clear 

Sat. 

8 

30.202 

58.0 

60.0 

8.0 

S.  &  W. 

Light 

Clear 

Sun. 

9 

30.044 

65.0 

54.0 

11.0 

8   &£*d 

Light 

Clear 

Mon- 

10 

29.980 

60.0 

59.0 

4.0 

N.  &  W. 

Li^t 

Clear 

Tues. 

U 

• 

29.982 

63.0 

49  0 

13.0 

S.  &  E. 

Light 

L'tcliwJs 

Wed. 

12 

29.980 

67.0 

62.0 

5.0 

•N.  &  E. 

Light 

Cloodj 

Thu. 

13 

30024 

70.0 

64.0 

6.0 

Eastward 

Light 

L'tdM^ 

Fri. 

14 

29.920 

65.0 

65.0 

0.0 

N.  &E. 

Moderate 

Rain 

Sat. 

15 

29.9»0 

60.0 

55.0 

5.0 

N.  &  W. 

Light 

Cloudy 

Sun. 

16 

29.950 

60.0 

50.0 

lO.O 

N.  &  W. 

Fresh 

Clear 

Mon. 

17 

30.064 

56.0 

42.0 

14.0 

N.  &  W. 

Moderate 

Hazy 

Tuea. 

18 

3) 

80.000 

69.0 

Southward 

Moderate 

Hazy 

Wed. 

19 

29.880 

62.0 

60.0 

12.0 

N.  &W. 

Moderate 

Hazv 

Thu. 

20 

30.000 

/)9.0 

57.0 

2.0 

Calm 

Calm 

Hazy 

Fri. 

21 

29.872 

68.0 

66.0 

2.0 

Cairn 

Calm 

Vlear 

Sat. 

22 

29.708 

75.0 

690 

6.0 

Westward 

Light 

Clouds 

Sun. 

23 

29  930 

59.0 

49.0 

10.0 

N.  by  W. 

Light 

Clear 

Mon. 

24 

30.050 

65  0 

65.0 

10.0 

N.  &  W. 

Light 

Cloudv 

Tues. 

25 

30.076 

60  0 

58.0 

2  0 

N.  &E. 

Moderate 

Ckwdv 

Wed. 

26 

o 

30  170 

66.0 

65.0 

1.0 

N.  &E. 

Airs 

LHcl(«Ki^ 

Thu. 

27 

30.110 

63  0 

56.0 

7.0 

S.  &  W. 

Moderate 

L*t  cloui- 

Fri 

28 

29.810 

70.0 

66.0 

4.0 

Calm 

Calm 

Pass'gci"-:- 

Sat. 

29 

29.918 

63.0 

66.0 

7.0 

N.  &  W. 

Light 

Clear 

Sun. 

30 

30.120 

61.0 

57.0 

4.0 

Northward 

Airs 

Clear 

Mean 

29.970 

61.13 

54.83 

6.03 

REMARKS. 

^  June  5.^At  6A.  P.  M.,  during  rain  shower,  a  supplementary  bow  was  formed^  11^  IS'  30' 
distant  from  the  primary  rainbow. 

June  7 — From  lOA.  to  lOA.  30m.  P.  M  ,  occasional  beams  of  the  aurora  borealis,  extendisi: 
from  N  N.  £.  to  N.  W.  by  W.  The  altitude  never  attained  a  greater  height  than  22°,  m 
were  they  at  any  time  rery  distinct. 

Jf$ne  13 — At  6A.  P.  M.,  wind  changed  suddenly  to  N.  W.,  and  blew  very  heavy  for  hal' 
an  hour. 

June  18.^At  9A.  30m.,  a  heavy  squall  of  wind  and  rain  from' the  westward. 
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METEOROLOGICAL  OBSERVATIONS  AT  WASHINGTON. 


JUNE, 

1839 — Continued. 

9  A.  M. 

Thennonicten. 

Hygrometer. 

Wind. 

• 

• 

1 

^ 

8 

• 

X 

i 

1 

Force. 

Baro 

■ 

• 

p 

1 

§ 

P 

1 

I     Iichea. 

0 

o 

o 

o 

29.850 

71.0 

65.0 

55.0 

10.0 

8.  &  W. 

Light 

Hazy. 

29.870 

86.0 

68.0 

52.0 

16.0 

W  8.  W. 

Light 

Clear. 

29.800 

80.0 

69.5 

6<.0 

66 

Southward 

Aim 

Cloudy. 

29  864 

69.0 

56.0 

13.0 

8  &  K. 

Moderate 

Clo  dy. 

29.850 

61.0 

58  0 

3.0 

N.  dtE. 

Light 

Cloudy. 

30.078 

82.0 

63.0 

48.0 

15.0 

N.  &W. 

Fresh 

Clear. 

30.270 

9:).0 

69.0 

60.0 

90 

Westward 

Airs 

Clear. 

30.250 

9 1.0 

72.0 

65.0 

70 

Southward 

Light 

Clear. 

dU.dOO 

96.0 

76.0 

69.0 

7.0 

Southward 

Light 

Cloudy. 

30  040 

85.0 

72.0 

59.0 

13  0 

JN.  dt  W. 

Moderate 

Clear. 

29  950 

75.0 

70.0* 

6.0 

N.  dc  W. 

Airs 

Cloudy. 

30.0i0 

72.6 

65.0 

76 

N.  dc  W. 

Airs 

Cloudy. 

30.100 

78.0 

67.0 

6.0 

Weatwaid 

Moderate 

Cloudy. 

30.016 

60.0 

60  0 

00 

N.  dt  E. 

Moderate 

Rain. 

30.010 

69.0 

6:^.0 

6.0 

N.  &  W. 

Light 

Cloudy. 

29.998 

780 

60.0 

41  0 

19.0 

N.  dt  W. 

Strong 

Clear. 

30.100 

82.0 

63  0 

49.0 

14.0 

S.  dc  W. 

Moderate 

Hazy. 

29  9-^0 

73.0 

Weirtward 

Fresh 

t^'loudy. 

30.000 

75.0 

62.0 

49.0 

13.0 

Northward 

Fresh 

Clear. 

30.000 

88.0 

66.0 

60.0 

6.0 

Wertward 

Light 

Hazy. 

29.890 

75.0 

73.0 

2.0 

8.  &  W. 

Light 

Haxy. 

29  8^2 

78.5 

62.0 

11.5 

N.  &  W. 

Fresh 

(Uoudy. 

30.026 

81.0 

70.0 

46.0 

25.0 

Eastward 

Airs 

Clear. 

30.044 

67.0 

67  0 

0.0 

W.  8.  W. 

Light 

Ram. 

30.130 

66.0 

6O0 

6.0 

N.  N.  E. 

Moderate 

(  loudy. 

30  178 

95.0 

76  0 

60.0 

16.0 

8.  dc  W. 

Light 

Clear. 

30.048 

69.5 

63.0 

6.6 

8.  dcB. 

Light 

Cloudy. 

29.814 

95.0 

71.6 

64.0 

7.5 

N.  dc  W. 

Light 

Clear. 

2!l.860 

79.5 

72.0 

66.0 

70 

Northward 

Fresh 

Pas'g  cl*da. 

30.154 

97.0 

74.0 

66.0 

9.0 
9.10 

Eastward 

Light 

Hiizy. 

29.999 

85.91 

69.08 

59.76 

REMAl 

ElKS— Coi 

ituraed. 

June  27. 

•^From  1 

Oh.  A.  M. 

to  n.  P. 

M'»  rain. 

From  10 

h.  80m.  F 

'.  M.  to  S; 

i.  80m.  A 

.  M.,  of  t] 

to  28th,  hM^ 

Kjoalli  of  win 

d  and  zain 

f      thew< 

ifltwuoL 

49 
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Jf£TK0B0I.06ICAL  OBSERVATIONS  AT  WASHIN6T0X. 


• 

a 

JUNE,  1839~CoDttnued. 

V 

month. 

3  P.M. 

• 

Thennometera. 

Hygrometer. 

Wind. 

• 

• 

• 

P 

1 

m 

• 

§ 

• 

1 

8 
1 

P 

J 

• 

u 
C 

1 

htehes. 

o 

o 

o 

O 

Sat 

1 

29.850 

77.0 

65.0 

51.0 

14.0 

N.  &W. 

Light 

Pasgt^j 

Sun. 

2 

29.860 

80.0 

72.0 

52.0 

20.0 

Westward 

Light 

Pw'gts 

Mon. 

8 

29.800 

86.0 

70.0 

57.0 

13.0 

Westward 

Moderate 

Clear 

TueB. 

4 

c 

29.872 

68.0 

59.0 

9.0 

E.  N.  E. 

Modeanate 

Cloi^ 

Wed. 

5 

29. 870 

66.5 

57.0 

9.5 

Westward 

Moderate 

PWpt:.' 

Thu. 

6 

30.100 

78.0 

68.0 

10.0 

Westward 

Moderate 

Pas'grf-' 

Fri. 

7 

30.250 

96.0 

75.0 

58.0 

17.0 

Southward 

Ain 

Clear 

Sat 

8 

30.150 

90.0 

80.0 

60.0 

20.0 

Southward 

Moderate 

Clear 

Son. 

9 

29.960 

80.0 

68.0 

12.0 

8.  &  W. 

Moderate 

Pasgrf* 

Mom. 

10 

30.010 

100.0 

80.0 

58.0 

22.0 

Weatward 

Fresh 

Clear 

Tuea. 

11 

• 

29.922 

98.0 

82  0 

65.0 

17.0 

Westward 

Fresh 

Ckmr 

Wed. 

12 

30.060 

79.0 

68.0 

11.0 

Southward 

Airs 

CkmdT 

• 

Thu. 

13 

29.920 

86.0 

79.0 

7.0 

Westward 

Light 

CkrodT 

Fri. 

14 

29.990 

69.0 

64.0 

5.0 

N.  &£. 

Moderate 

Cloodr 

Sat 

15 

29.950 

82.0 

72.0 

63.0 

9.0 

Westward 

Light 

ClCK 

Sun. 

16 

30.000 

86.0 

71.0 

41.0 

30.0 

N.  &W. 

Ffvsh 

Clear 

Mon. 

17 

30. 100 

81.0 

74.0 

50.0 

24.0 

S.  dit  w. 

Moderate 

H«>? 

Tuea. 

18 

D 

29.774 

73.0 

72.0 

0.0 

S.  dt  w. 

Moderate 

RaiB 

Wed. 

19 

29.992 

88.0 

74.0 

45.0 

29.0 

W.  N.  W. 

Moderate 

Clear 

Thu. 

20 

30.000 

88.0 

76.0 

55.0 

21.0 

S.  &W. 

Moderate 

CkK 

Fri. 

21 

29.850 

79.0 

75.0 

4.0 

8.  &W. 

Moderate 

Cfetf 

Sat 

22 

29.840 

89.0 

76.0 

55.0 

26.0 

N.  &W. 

Fresh 

Clear 

Sun. 

23 

30.032 

86.0 

74.0 

45.0 

29.0 

N.  A  W. 

Moderate 

Clear 

Mon. 

24 

30.004 

64.0  1   64.0 

0.0 

Eastward 

Light 

Rain 

Tuea. 

25 

30.196 

72.0  j   65.0 

7.0 

S.  8.  £. 

Light 

Pwft' 

Wed. 

26 

o 

.30.142 

84.0 

76.0      60.0 

16.0 

8.  8.  W. 

Li^t 

Pasct-- 

Thu. 

27 

29.934 

71.6  ;   69.0 

2.5 

8.  8.  £ 

Light 

Cloe^ 

Fri. 

28 

29.814 

81.0      62.0 

19.0 

N.  dc  W. 

Squalls 

Pwg- 

Sat 

29 

30.030 

90.0 

75.0      64.0 

11.0 

Northward 

Moderate 

Ckar 

Sun. 

30 

30.170 

100.0 

82.0      60.0 

22.0 

S.  8.  W. 

Light 

Cleat 

Mean 

29.981 

88.39 

74.63    60.  SO 

14.33 

R] 

BMARS 

IB. 
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METEOROLOGICAL  OBSERVATIONS  AT  WASHINGTON. 


JUNE,  1889^Contumed. 


a 

o 


I 


i 


6T.0 
63.0 
61.0 
59.0 
61  0 
60.0 
66.0 
74.0 
70.0 
74  0 
79.0 
74.0 
71.0 
64.0 
70.0 
63.0 
70.0 
72.0 
63.0 
71.0 
70.0 
66.0 
71.0 
6S.0 
70.0 
69.0 
72.0 
70.0 
72.0 
79.0 

68.20 


9  P.  M. 


Hygrometer. 


I 


51.0 
48.0 
58.0 
580 
59.0 
49.0 
59.0 
68.0 
64  0 
68.0 
71.0 
65.  U 
71.0 
64.0 
65.0 
46.0 
62.0 
72.0 
60.0 
65.0 
75.0 
53.0 
60.0 
62.0 
60.0 
59.0 
70.0 
58.0 
70.0 
70.0 


62.00 


I 


6.0 

14.0 

3.0 

0.0 

2.0 

11.0 

7.0 

6.0 

6.0 

6.0 

8.0 

9.0 

0.0 

0.0 

50 

17.0 

8.0 

0.0 

8.0 

6.0 

0.0 

18.0 

ll.O 

0.0 

10.0 

10.0 

2.0 

12.0 

2.0 

9.0 


6.20 


Wind. 


N.  &  W. 

Calm 

Eastward 

N.  &E. 

N.  &  W. 

Calm 

Southward 

Southward 

Southward 

Westward 

Westward 

S.  &,  E. 

N.  &  W. 

N.  &;  W. 

Westward 

N.  &,  W. 

S.  &E. 

Westward 

Calm 

Westward 

Westward 

N.  N.  W. 

N.  <&E. 

N.  dtE. 

Eastward 

Southward 

Calm 

N.  &  W. 

Northward 

S.  S.  £. 


Light 

Calm 

Airs 

Moderate 

Light 

Calm 

Light 

Light 

Airs 

Airs 

Light 

Light 

Moderate 

Moderate 

Airs 

Moderate 

Light 

Freah 

Calm 

Airs 

Airs 

Light 

Light 

Moderate 

Airs 

Light 

Calm 

Moderate 

Aim 

Light 


Ragifltering 
tfaermomelers. 


Clear 

Cloudy 

Pg  d'di 

Rain 

Clear 

Clear 

Clear 

Cloudy 

Clear 

Hazy 

Cloudy 

Cloudy 

Rain 

Rain 

Clear 

Clear 

Clear 

Rain 

Hazy 

Clear 

Rain 

Clear 

Clear 

Raiu 

Clear 

Clear 

Cloudy 

Clear 

Clear 

Clear 


.i 


72.0 
72  0 
73.0 
68.0 
69.0 
82.0 
78.0 
86.0 
83.0 
80.0 
82.0 
79  0 
86.0 
75.0 
79.0 
72.0 
75  0 
73.0 
75.0 
76.0 
79.0 
75.0 
74.0 
70.0 
72.0 
78.0 
72.0 
83.0 
76.0 
83.0 


76.53 


a 


48.0 
50.0 
52.0 
56.0 
54.0 
49.0 
57.0 

66.0 
62.0 
62.0 
62.0 
70.0 
56.0 
56.0 
58.0 
55.0 
67.0 
59.0 
67.0 
68.0 
60.0 
55.0 
59.0 
58.0 
64.0 
56  0 
66.0 
68.0 
60.0 


* 

I 

8 


Inehet. 


55.24 


.96 
.10 


.67 


.47 


.70 


.48 

.64 


8.96 


REMARKS. 


»^M  AjCa  »f  ..«^    ^»i 


^f^^ 


^^L   y^  Y-'--r-     t''^-      -,'•..  t    -.i...  ... 
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MKTKOROLOaiCAt  OBSEBTATIONS  AT  WASHIHOTOIT. 


JULY,  1839. 


3  A*  M* « 


9 

I 
I 


I" 


Mon. 

Tues. 

Wed. 

Thu. 

Pri. 

Sat. 

Sun. 

Mon* 

TU08. 

Wad. 

Thu. 

Fri. 

Sat 

Sun. 

Moo. 

Tuea. 

Wad. 

Thu. 

Prl. 

Sat 

Sun. 

Man. 

Tuaa. 

Wad. 

Thu. 

Fri. 

Sat 

Sua. 

Mon. 

Tuaa. 

Wad. 


1 
2 
3 

4 
5 
6 

r 

8 
9 
10 
It 
12 
13 
14 
16 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
81 


Maana 


I 

o 

I 


i 
§ 


Inches. 
30. 190 
HO.  1 50 
29.950 

29  920 
30.090 
80.130 
30.050 
30.160 
30.004 

30  000 
29.808 
29.770 
29.900 
29.930 
29.800 
29.820 
30.170 
30.306 
30.306 
80.300 
30.114 
30.028 
30.000 
30.092 
29  838 
29.83S 
29.938 
29.998 
2()980 
29.980 
29.980 

30.014 


^ 


63  0 
65.0 
67  0 
71.0 
61.0 
67.0 
620 
64.0 
68.0 
68.0 
76.0 
680 
69.0 
61.0 
61.0 
60.0 
60.0 
62.0 
66  0 
70.0 
71.0 
77.0 
72.0 
70.0 
76.0 
76.0 
64.0 
63.0 
65.0 
64.0 
70.0 


67.05 


Hygrometer. 


61.0 
59.0 
63.0 
680 
52.0 
49.0 
580 
58.0 
63.0 
64.0 
68.0 
64.0 
59.0 
64.0 
66  0 
56.0 
54.0 
59.0 
64.0 
65  0 
68.0 
70.0 
67.0 
66.0 
70.0 
70.0 
61.0 
60.0 
63.0 
6C.0 
65.0 


62.07 


a 


2.0 
60 
40 
30 
9.0 

18.0 
4.0 
6.0 
5.0 
4.0 
7.0 
4.0 

LO.O 
0.0 
5.0 
4.0 
6.0 
3.0 
2.0 
5.0 
3.0 
7.0 
5.0 
4.0 
60 
6.0 
3.0 
3.0 
2.0 
40 
5  0 


Wind. 


4.98 


Calm 

E.  N.  E. 

Northward 

Westward 

N.  N.  E. 

North 

Southwest 

East 

Southwest 

West 

Southwest 

N.  &  W. 

Southwest 

South 

8.  &W. 

East 

North 

S.  &  W. 

SAW. 

Northward 

S.  &  W. 

West 

N.  &E. 

N.  &£. 

West 

West 

N.  &E. 

N.  &E. 

S.  dcE. 

East 

S.  AW. 


o 


Calm 

Moderate 

Airs 

Light 

Moderate 

Airs 

Airs 

Airs 

Moderate 

Airs 

Light 

Airs 

Light 

Light 

Light 

Light 

Airs 

Airs 

A  in 

Moderate 

Moderate 

Light 

Airs 

Airs 

Airs 

Airs 

Airs 

Ain 

Light 

Light 

Light 


1 


CU 

Cloadj 

Cloodj 

Clear 

Clear 

Clear 


Cloudy 
ClottdV 
Clear 
Cloudy 


FsMUccTdi 

Ifi^t  rsia 

Cloody 

Clear 

Clouds 

Clear 

Clear 

Cloudy 

Cloudj 

Light ck»» 

Clear 

Clear 

CU 


Cloudy 
Cloudy 
CloodT 
Cloudy 


REMARKS. 


389 


[  1'2  ] 


METEOROLOGICAI,  OBSEBYATIONS  AT  WA^tNGTOK. 


JULY, 

lS39^Continued. 

9  A*  IwL* 

■ 

Thennomoter. 

Hygrometer. 

Wind. 

• 

1 

• 

a 

1 

i 

g 

I9 

• 

d 

s, 

• 

1" 

1 

i 

1 

£ 

s 

^ 

Inches. 

0 

0 

0 

0 

30.196 

99.0 

75.0 

66.0 

90 

South 

Moderate 

Clear. 

30.160 

99.0 

73  0 

73.0 

0.0 

Soathwest 

Modorate 

Rain. 

29926 

94.0 

73.0 

66.0 

7.0 

iJouthweet 

Moderate 

Clear. 

30.020 

91.0 

72.0 

55.0 

17.0 

N.  &W. 

Fresh 

Clear. 

30.150 

69.0 

54.0 

15.0 

North 

Moderate 

Cloudy. 

30.182 

88.0 

70.0 

580 

12  0 

West 

Moderate 

Cloudy. 

30.060 

87.0 

79  0 

63.0 

16.0 

West 

Light 

Clear. 

30.050 

74.0 

57.0 

17.0 

Southwest 

Fresh 

Cloudy. 

30.030 

74.0 

70.0 

4.0 

Westward 

Light 

Clear. 

29  990 

83.0 

75.0 

70.0 

5.0 

Southwest 

Moderate 

Hazy. 

29.810 

81  0 

67.0 

14.0 

West 

Moderate 

Clear. 

29.800 

98.0 

74  0 

55.0 

19.0 

West 

Moderate 

Cloudy. 

29.970 

78.0 

64  0 

9.0 

West 

Ain 

Clear. 

29.954 

85.0 

75.0 

75.0 

0.0 

8.  8.  W. 

Moderate 

Cloudy. 

29  788 

72.0 

62.0 

10.0 

Southwest 

Moderate 

Pas'gcrds. 

30.020 

92.0 

73.0 

64.0 

9.0 

West 

Aire 

Clear. 

30240 

100.0 

68.0 

60.0 

80 

South 

Light 

Clear 

30.310 

74.0 

66.0 

80 

South 

Moderate 

Pas'gcI'ds. 

30.:<30 

98.0 

78.0 

71.0 

7.0 

8.  &  W^ 

Aira 

Clear. 

30.280 

88.0 

77.0 

66.0 

11.0 

s.  s.  w. 

Fresh 

Cloudy. 

30  100 

77  0 

73.0 

40 

Southwest 

Moderate 

Squally. 

30.040 

82.0 

72.0 

10.0 

West 

Light 

Cloudy 

30.052 

107.0 

80.0 

63.0 

17.0 

W.  N.  W, 

Moderate 

Pas*g  cl'ds. 

30.060 

97  0 

79.0 

72.0 

7.0 

S.  ob  £i. 

Light 

Cloudy. 

29.916 

90  0 

79  0 

South 

Light 

Pasgcrdfl. 

29.940 

89.0 

80.0 

67.0 

13.0 

Northwest 

Fresh 

Pas'gcl'ds. 

29.968 

103.0 

80.0 

Southeast 

Moderate 

Hazy. 

30.028 

92.0 

80.0 

74.0 

6.0 

Southwest 

Moderate 

Cloudy. 

29.990 

76.0 

70.0 

6.0 

Southeast 

Moderate 

Cloudy. 

29.988 

77.0 

74.0 

3.0 

West 

Aira 

Cloudy. 

29.95a 

95.0 

81.0 

71.0 

1 

10  0 

N.dcW. 

Fresh 

Cloudy. 

30.040 

93.75 

76.80 

66.27 

1 

9.41 

I 

lEMARKS 

5. 
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MfiTSORODOOtCAL  OBSERVATIONS  AT  WASHINGTON. 


JULY, 

1839— Continued. 

• 

1 

i 

1 

s 

i 

1 

8  P.  M. 

Thermometers. 

Hygrometer. 

Wind. 

■ 

• 

1 

• 

8 

c 

o 

1 

i 

1 
1 

/ncAcf. 

o 

o 

o 

Mon. 

1 

30.200 

101.0 

81.0 

60.0 

21.0 

Southward 

Light 

Clear 

Taes. 

3 

29.986 

74.0 

74.0 

0.0 

Southwest 

Moderate 

RttB 

Wed. 

3 

29.938 

102.0 

81.0 

69.0 

12.0 

Southwest 

Moderate 

Clear 

Thu. 

4 

c 

30.020 

94.0 

76.0 

64.0 

22.0 

N.  &W. 

Moderate 

Clear 

Fri. 

6 

30.150 

73.9 

58.0 

20.0 

North 

Fresh 

Pas^gclU 

8at. 

6 

30.070 

70.0 

58  0 

12.0 

West 

Moderate 

CIOQI^ 

Son. 

7 

30.060 

95.0 

75.0 

55.0 

20.0 

Southwest 

Moderate 

Clear 

Mon. 

8 

30.034 

96.0 

77.0 

62.0 

25.0 

West 

Light 

Paa'gd'^ 

Tues. 

9 

30.020 

96  0 

84.0 

60.0 

24.0 

Southwest 

Fresh 

CleJ 

Wed. 

10 

29.950 

96.0 

86.0 

68.0 

18  0 

West 

Light 

HaiT 

Thu. 

U 

• 

29.740 

98.0 

87.0 

56.0 

3L.0 

West 

Moderate 

Cte 

Fri. 

12 

29.800 

91.0 

78.0 

560 

2^.0 

West 

Moderate 

Pta'gtfi 

Sat. 

13 

30  000 

90.0 

78.0 

S.  S.  W. 

Moderate 

Clear 

Sun. 

U 

29.876 

85.0 

76.0 

9.0 

Southwest 

Airs 

Cloodj 

Mon. 

L6 

29.788 

101.0 

78.0 

66.0 

22.0 

West 

Moderate 

Pes'gci'd^ 

Tuee. 

16 

30.030 

95.0 

77.0 

61.0 

26.0 

South 

Moderate 

Clear 

Wed. 

17 

30.270 

100.0 

76.0 

60.0 

16.0 

South 

Airs 

Clear 

Thu. 

18 

J 

30.310 

83.0 

58.0 

25.0 

9.  &W. 

Light 

Pas'gdu 

Fri. 

19 

30.330 

101.0 

88.0 

60.0 

28.0 

S.  s.  w. 

Moderate 

Clear 

Sat. 

26 

30.200 

86.0 

68.0 

18.0 

Southwest 

Airs 

Cloudv 

Sun. 

31 

30.028 

i 

81.5 

70.0 

11.5 

West 

Fresh 

SquallT 

Mon. 

32 

30.030 

87.0 

70.0 

17.0 

W.  N.  W. 

Moderate 

CloudT 

Tucs. 

23 

30.098 

110.0 

86.0 

69.0 

17.0 

S.  &E. 

Light 

Paa'gd\ 

Wed. 

24 

30.030 

86.0 

South 

Moderate 

Clouds 

Thu. 

26 

29.880 

110.0 

85.0 

Northwest 

Light 

Paa'gcrc 

Fri. 

26 

0 

29.922 

106.0 

85.0 

Southeast 

Light 

PaaVd'd 

Sat. 

27 

29.998 

lOl.O 

84  0 

62.0 

22.0 

Southwest 

Fresh          Has? 

Sun. 

28 

29.996 

76.0 

66.0 

10.0 

Southeast 

Moderate 

CloudT 

Mon. 

29 

29  988 

80.0 

70.0 

10.0 

West 

Moderate 

Cloodv 

Tuea. 

30 

30.040 

83.0 

74.0 

9.0 

N.  &  W. 

Moderate 

Cloudv 

Wed. 

31 

29.900 

84  5 

77.0 

7.5 

N.  &W. 

Airs 

Cloud; 

Mean 

30.022 

99.06 

80.35 

63.22 

17.57 

REMARKS. 

July  22.^At  3  p.  M-,  squally  appearances  at  the  northward  and  weatwaid.  At  5  P.  M- 
the  wmd  hauled  suddenly  from  west  to  the  northwest,  blowing  fresh,  aocompaniad  with  nia. 
thunder,  and  lightning;  moderated  at  5A.  30m.  P.  M. 


I         I  1  I     M 


391 


C  ^"^^  3 


MSTSOBOLOeiCAI.  OB8SKTATIOHS  AT  WJt8HIH6T0N. 


JULY,  1889— Continued 

L 

9  P.  M. 

Registering 

thermometer. 

• 

^9 

i 

Hygrometer. 

Wind. 

• 

1 

t 

• 

a 

9 

a 

• 

«i 

S 

• 

1 

• 

1 

n 

^ 

1 

1 

k 

1 

Inches. 

0 

0 

0 

o 

0 

Ineket, 

30.200 

73.0 

60.0 

18.0 

South 

Airs 

Clear 

82.0 

62.0 

29.960 

74.0 

74.0 

0.0 

North 

Airs 

Rainy 

74.0 

65.0 

2.280 

29.936 

76.0 

72.0 

4.0 

Weit 

Moderate 

Cloudy 

87  0 

61.0 

30.046 

70.0 

54.0 

16.0 

Northwest 

Moderate 

Cloudy 

77.0 

64.0 

30.140 

70.0 

56.0 

14.0 

North 

Airs 

Clear 

73.0 

59.0 

30  060 

67.0 

58.0 

9.0 

N.  A  W. 

Airs 

Clear 

70.0 

67.0 

0.080 

30.050 

72.5 

65.0 

7.5 

West 

Airs 

Clear 

79.0 

56.0 

30.010 

69.0 

60.0 

9.0 

West 

Moderate 

Cloudy 

77.0 

63.0 

0.100 

30.000 

75.0 

70.0 

5.0 

West 

Airs 

Clear 

84  0 

62  0 

29.896 

80.0 

75.0 

5.0 

Southwest 

Light 

Pass'gcl^ds 

86.0 

65.0 

29.700 

80.0 

70.0 

10.0 

East 

Light 

Clear 

87.0 

70.0 

29.832 

76.0 

60.0 

16.0 

Cahn 

Cahn 

Clear 

78.0 

62.0 

0.020 

29.990 

76.0 

65.0 

11.0 

West 

Airs 

Cloudy 

78.0 

59.0 

29.830 

72.0 

67.0 

5.0 

8.  8.  iw , 

Light 

Cloudy 

77.0 

63.0 

0.100 

29.850 

71.0 

60.0 

11.0 

West 

Light 

Cle^ 

78.0 

590 

0.080 

30.090 

75.0 

65.0 

10.0 

West 

Airs 

Paas'gcrds 

77.0 

58.0 

30.272 

72.0 

62.0 

10.0 

S.  8.  \v . 

Light 

Clear 

76.0 

59.0 

30.320 

76.0 

65.0 

11.0 

Cahn 

Calm 

Clear 

83  0 

58.0 

30.380 

79.5 

70.0 

9.5 

West 

Light 

Cloudy 

88.0 

66.0 

30.178 

79.0 

79.0 

0.0 

8.  &W. 

Moderate 

Rain 

88  0 

70.0 

30.020 

79.0 

76.0 

3.0 

8.  AW. 

Moderate 

Ha^ 

82.0 

65.0 

30.010 

80.0 

80.0 

0.0 

N.  A  W. 

Moderate 

Rainy 

87.0 

69.0 

0.600 

30.090 

77.0 

72.0 

5.0 

Northward 

Airs 

Clear 

86.0 

72.0 

30.000 

80.0 

N.  AE. 

Moderate 

Rainy 

86.0 

70.0 

0.482 

29.830 

77.0 

Southeast 

Light 

Hazy 

85.0 

65  0 

0.280 

29.924 

70.0 

Calm 

Cairn 

Clear 

85.0 

66  0 

29.990 

78.0 

68.0 

10.0 

Southward 

Airs 

Hazy 

84.0 

64.0 

29.976 

76.0 

70.0 

6.0 

Southward 

Airs 

Cloudy 

80.0 

63  0 

29.976 

76  0 

72.0 

4.0 

Southward 

Light 

Hazy 

80.0 

65.0 

30.010 

78.0 

74.0 

4.0 

Westward 

Airs 

Clear 

83.0 

67.0 

29.900 

77,0 

72.0 

5.0 

Eastward 

Airs 

Clear 

84.5 

70  0 

0X40 

30.016 

75.28 

67.54 

7.61 

« 

8L34 

69.48 

8.952 

REAL 

IRK8. 

* 
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MBTEOaOLOOtCAL  OBSEBVATIONS  AT  WASHINGTON. 


AUGUST,  1839. 


-1 


1 

•8 


Thu. 

1 

Fri- 

2 

Sat 

3 

Sun. 

4 

Mon. 

6 

TUM. 

6 

Wod. 

7 

Thn. 

8 

Fri. 

9 

Sat 

10 

Sun. 

11 

Mon. 

18 

Tues. 

18 

Wed. 

14 

Thu. 

15 

Fri. 

16 

Sat 

17 

Sun. 

18 

Mon. 

19 

Tues. 

!20 

Wed. 

21 

Thu. 

22 

Fri. 

28 

Sat 

24 

Sun. 

25 

Mon. 

26 

Tuea. 

27 

Wed, 

28 

Thu. 

28 

Fri. 

30 

Sat 

81 

Means 


§ 
I 


i 

0. 


C 


5 


O 


a 


m 


Inches, 
80.000 
30.048 
30.020 
30.062 
30. 1 10 
30  112 
30  040 

29  960 
29.750 
29.910 
30.1(10 
30.092 

30  220 
30.260 
30.270 
30.000 
29.920 
30.070 
30.100 
30.100 
30.080 
30.030 
29. 990 
30.030 
30.032 
30.040 
29.950 
29.912 
30.100 
29  990 
30.040 


30.044 


3  A.  M* 


§ 

I 


64.0 

62.0 

60.0 

67.0 

55.0 

62.0 

63.0 

64.0 

65.0 

55.0 

56.0 

65.0 

60.0 

58.0 

59  0 

bi.O 

54.0 

59.0 

68.0 

60.0 

6:i.O 

63.0 

66.0 

62.0 

71.0 

69.0 

71.0 

76  0 

56.0 

53.0 

62.0 


61.45 


Hygrometer. 


G 


69.0 

56  0 

66.0 

56.0 

hXO 

61.0 

60.0 

64  0 

62.0 

54.0 

54.0 

60.0 

56.0 

67  0 

56.0 

53.0 

54.0 

56.0 

56.0 

60.0 

63.0 

69.0 

64.0 

62.0 

70.0 

69.0 

70.0 

70.0 

49.0 

60.0 

48.0 


68.61 


In 


60 
6.0 
4.0 
1.0 
2.0 
1.0 
3  0 
0.0 
3.0 
1.0 
2.0 
60 
4.0 
1.0 
30 
0.0 
0.0 
3.0 

12.0 
0.0 
0:0 
4.0 
20 
0.0 
1.0 
0.0 
1.0 
6.0 
7.0 
3.0 

140 


2.84 


Wind. 


I 


West 

South 

North 

Northeast 

North 

South 

West 

Southwest 

Northwest 

Northwest 

Westward 

Southwest 

North 

Northeast 

Northeast 

N'd  *.  EM 

N*d  &  E'd 

NM  A  EM 

North 

Southeast 

Calm 

South 

North 

Calm 

Southwest 

Calm 

West 

Northwest 

North 

North 

Northwest 


o 


Airs 

Airs 

Airs 

Moderate 

Airs 

Ligbt 

Light 

Fresh 

Moderate 

Light 

Airs 

Moderate 

Fresh 

Moderate 

Light 

Fresh 

Fiesh 

Airs 

Light 

Light 

Calm 

Light 

Moderate 

Calm 

Moderate 

Calm 

Airs 

Light 

Fresh 

Strong 

Light 


Claadj 

CloudT 

Cloodr    f 

Cioodr 

CIoqJt     , 

Cloodr 

Rain  ' 

PasB-grf;.- 

Clear 

CJoodr 

Pass'gcTd.^ 

Cloodv 

HazT* 

Clear 

Rain 

Rain 

Cloodr 

Clear' 

S^ 
Fog 

Ckar 

CloudT 

Miat  ' 

CloudT 

Clear' 

Clear 

<  lear 

Cloudr 

Cloudy 

Clear' 


REMARKS. 


August  8.^At  4^.  P.  M.,  wind  changed  suddenly  to  N.  W.,  followed  by  a  thtmdo-  slois 
tUl  5A.  30m. 

August  12.>-At  6A.  P.  M.,  wind  hauled  suddenly  from  W.  S.  W  to  N.  W.,  with  violctf 
rain,  munder,  and  lightning. 

August  24. ^At  8A.  P.  M.»  a  brilliant  meteor,  originating  near  a  SetfrpUt  (Antuea.)    I: 

-  at  first  faint,  but  became  brighter  as  it  approached  the  horizon,  the  cirrus  clouds  neer  whic^ 
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MBTEO&OLOOICAL  OBSERVATIONS  AT  WASHINOTON. 


AUGUST,  1839— Gontimif^. 

9  A.  M. 

Thermometers. 

HygiomeCer. 

Wind. 

ft 

▼ 

I 

• 

• 

g 

1 

1 

m 

• 

a 

9 
OQ 

> 

•I" 

Q 

1 

s 

^ 

Inchea. 

0 

o 

■ 

0 

0 

80.020 

75.0 

67.0 

8.0 

Wertwatd 

Light 

Cloudy. 

3(1.050 

76.5 

69.0 

7.5 

Southward 

Airs 

Cloudy. 

30.000 

720 

630 

9.0 

Southward 

Airs 

Cloudy. 

30.110 

85.0 

74.6 

64.0 

10.5 

S'd  &  EM 

Light 

Clear. 

30.120 

85.0 

.7:J.5 

66.0 

7.5 

NM  &  W'd 

Airs 

Clear. 

3u.i:j0 

84.5 

74.5 

69.0 

5.5 

Southward 

Light 

Clear. 

30.036 

. 

77.0 

70.0 

7.0 

North  ward 

Moderate 

Pass'g  clouds. 

29.9(10 

77.0 

77.0 

0.0 

Northwest 

Airs 

Rain. 

29  734 

91.0 

74.0 

62.0 

12.0 

Westward 

Fresh 

Pass'g  clouds. 

;j  0.020 

90.0 

70.0 

60.0 

10.0 

Northwest 

Light 

(  lear 

30.10« 

101.0 

74.0 

63.0 

12  0 

Eastward 

Light 

HaSB. 

du.ioo 

91.0 

76.5 

67.0 

8.5 

S'd  &  V\"d 

Fresh 

Clouds. 

30.220 

84.0 

74.0 

67.0 

7.0 

Northeast 

Fresh 

Hase. 

30.290 

85.0 

74.0 

67.0 

7.0 

iXorth 

Light 

Clear. 

30.V.60 

71.5 

60.0 

11.5 

Northeast 

Light 

Clear. 

29.9.)0 

69.5 

69  5 

0.0 

NM  dc  EM 

Fresh 

Rain 

3i).0^4 

65.0 

60.0 

5  0 

Southward 

Moderate 

Cloudy. 

30.000 

67.5 

60.0 

7.5 

S'd  &  w  'd 

Moderate 

Clear 

30.110 

68.0 

65.0 

3.0 

Eastward 

Light 

Cloudy. 

311.100 

88.0 

71.0 

70.0 

1.0 

Northward 

Airs 

Cloudy. 

3U.079 

64.0 

63.0 

1.0 

Northward 

Airs 

Cloudy. 

30.000 

' 

71.0 

69.0 

2.0 

Southeast 

Airs 

Cloudy. 

80.000 

7*.0 

71.0 

3.0 

iN'd  6c  EM 

Light 

Cloudy. 

30  040 

■ 

72  0 

72.0 

0.0 

Calm 

Calm 

<  loudy. 

30.024 

90  0 

71.0 

72.0 

2.0 

v^eetward 

Airs 

Uuzy. 

80.060 

89.0 

78.0 

73  0 

5.0 

Calm 

Calm 

Clear. 

29.98S 

78.5 

75.0 

3.5 

\\  estward 

Moderate 

Clear. 

30.012 

96.0 

76.0 

59.0 

17.0 

Northeast 

FKsh 

Clear. 

80. 120 

66.5 

50.0 

16.5 

NM  &  WM 

Fmh 

Cloudy. 

29.86'^ 

64.0 

52  0 

12.0 

North 

Strong 

Cloudy. 

30  100 

61.0 

51.0 

10.0 

W.N.  W. 

Moderate 

i.lear. 

30.049 

89.19 

72.03 

65.21 

6.82 

4 

REMARKS— Continued. 

it  passed  presenting  the  appearance  of  sheet  lightning.     There  was  a  very  distinct  train.     It 
exploded  near  Venus,  after  a  probable  duration  of  4  seconds. 

August  28. — From  8A.  30/ii.  to  9A.  P  M.,  occasional  radiating  beams  of  the  aurora  bore- 
alis,  extending  from  N.  N.  E.  to  W.  N.  W.,  of  faint  red  and  yellow  colon.  Their  altitude 
did  no|  exceed  25^. 
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■5 
g 

a 

-3 

OB 

P 


Thu. 

Frl 

Sat. 

Sun. 

Mon. 

Tues. 

Wed. 

Thu. 

Prl 

Sat. 

Sun. 

Mon. 

Tues. 

Wed. 

Thu. 

Fri. 

Sat 

Sun. 

Mon. 

Tues. 

Wed. 

Thu. 

Pri. 

Sat. 

Bun. 

Mon. 

Tues. 

Wed. 

Thu. 

Pri. 

Sat 


1 
2 
8 
4 
6 
6 
7 
8 
9 

10 

11 

12 

13 

U 

16 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

28 

24 

26 

«6l 

27 

28 

29 

80 

81 


Mean 


s 

a 


U3 


o 


a 
§ 


30.050 

29.990 

30.000 

30.110 

30.112 

30.080 

30.034 

29.920 

29.760 

30.010 

30.130 

30. 100 

30.230 

30.300 

30.200 

29.760 

80.060 

80.000 

30.108 

30.090 

30.074 

30.000 

30.000 

30. 132 

30.050 

30.010 

29.914 

30.028 

30.050 

30.028 

80.182 


30.047      98.25 


3  P.   M. 


Thennometen. 


Hygrometer. 


• 

• 

§ 

t^ 

OQ 

o 

1 
o 

o 

» 

79.0 

74.0 

76.0 

77.6 

106.0 

104.0 

96.0 

100.0 
97.0 


78.0 


108.0 
102.0 


80.0 

79.0 

83.0 

81.0 

79.0 

74.6 

79.0 

84.6 

78.0 

74.6 

72.0 

68.0 

69.0 

69.6 

71.0 

74.0 

74.0 

76.0 

74.0 

78.0 

820 

82.0 

80.0 

76.0 

67.0 

64.0 

64.6 


76.39 


I 


68.0 

74.0 

68.0 

61.0 

62.0 

66.0 

61.0 

77.0 

56.0 

69.0 

66.0 

70.0 

66.0 

74.0 

57.0 

68.0 

61.0 

62.0 

64.0 

69.0 

74.0 

720 

74.0 

72.0* 

74.0 

76-0 

76.0 

60.0 

60.0 

64.0 

65.0 


65.32 


21.0 

0.0 

8.0 

16.6 

18.0 

13.0 

22.0 

4.0 

23.0 

16.6 

13.0 

14.6 

21.0 

0.5 

15.0 

0.0 

8.0 

7.6 

7.0 

5.0 

0.0 

3.0 

0.0 

6.0 

8.0 

6.0 

4.0 

16.0 

17.0 

10.0 

9.5 


10.07 


Wind. 


a 
o 

1 


fa 


Northwest 

Northward 

Cabn 

Northward 

S.  8.  W. 

S'd  &  E^d 

Southwest 

Southward 

Westward 

S'd  &  W'd 

Southwest 

N'd  &,  W'd 

Northeast 

North 

North 

North 

S'ddcW'd 

Southwest 

Southeast 

N'ddtE'd 

NM  &  Wd 

Southeast 

East 

South      ' 

W.  8.  W. 

South 

West 

West 

N'd  &  E'd 

NM  &  WM 

Westward 


Light 

Light 

Calm 

Alia 

Light 

Light 

ModentB 

Ain 

Gale 

Light 

Modente 

Light 

Molenfce 

Fresh 

Fredi 

Fresh 

Light 

Light 

Light 

Light 

Light 

Moderate 

Fresh 

Light 

Moderste 

Light 

Light 

Freeh 

Fresh 

Fresh 

Moderate 


Ran 


Clouii 

Cksi 
Pn'fc 
Cbs 

I «  •  I' 
.Pafo" 

Run 
PiiJt.' 

CV»a 
Pisr- 

Cloop  I 
Riis 

RiiB 
Ck« 

Clear 

Clm 

Clooi? 

Clooi 

C\» 

Cktf 


REMARKS. 
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4 

AUGUST,  1839— Continued. 

( 

9  P  M 

Registering 

« 

thermometers* 

1 

a 

Hygrometer. 

Wind.. 

• 

• 

1 

1 

1 

1 

• 

9 

■ 

1 

1 

• 

1 

1 

• 

■  i 

n 

A 

P 

p 

iS 

1 

^ 

1 

% 

« 

nehes. 

o 

o 

o 

O 

0 

Jneht»* 

0.050 

76,6 

68.0 

8.5 

Westward 

Airs 

Clouds 

79.0 

63.0 

9,990 

72.6 

68  0 

4.5 

Calm 

Cahn 

Clouds 

74.0 

62.0 

0.93 

0.000 

73.0 

68.0 

5.0 

Calm 

Calm 

Clear 

76.0 

59.0 

0.100 

74.0 

68.0 

6.0 

Calm 

Calm 

Clear 

77.6 

57.0 

0.100 

76.0 

70.0 

5.0 

South 

Airs 

Clear 

80.0 

55.0 

0.050 

77.0 

73.0 

4.0 

South 

Airs 

Clear 

79.0 

62.0 

0.031 

77.0 

68.0 

9.0 

Southeast 

Light 

Cloudy 

83.0 

63.0 

9.790 

75.0 

70.0 

5.0 

Southward 

Moderate 

Clear 

81.0 

63.6 

0.78 

9.900 

6gr.o 

580 

lO.O 

Northwest 

Moderate 

Clear 

79.0 

62.0 

3.010 

74.0 

68.0 

6.0 

Southwest 

Airs 

Clear 

76.0 

66.0 

3. 100 

74.6 

69.0 

5.5 

Westward 

Airs 

Clear 

79.0 

66.0 

3.100 

77.0 

76.0 

1.0 

Southward 

Light 

Cloudy 

86.0 

64.0 

0.10 

3.200 

74.0 

70.0 

4.0 

Eastward 

Airs 

Cloudy 

76.0 

60.0 

0.06 

3.270 

70.0 

66.0 

4  0 

Northward 

Airs 

Clear 

76.0 

60.0 

3.220 

70.6 

69.0 

1.5 

Northeast 

Airs 

Clouds 

72.0 

69.0 

9.820 

62.0 

62.0 

0.0 

Northward 

Fresh 

Rain 

70.0 

63.0 

2.26 

3.0>0 

65.0 

62.0 

3.0 

SM  A  WM 

Airs 

Clouds 

69.0 

52.0 

• 

3,080 

68.6 

59.0 

9.5 

Northward 

Moderate 

Clear 

70.0 

56.0 

3.100 

66.0 

64.0 

2.0 

Southward 

Airs 

Cloudy 

91.0 

59.0. 

3.180 

72.0 

7^.0 

2.0 

Northward 

Airs 

Cloudy 

74.0 

60.0 

3.062 

71.5 

62.0 

9.5 

Southward 

Light 

Cloudy 

74.0 

62.0 

J.  982 

73.0 

70.0 

3.0 

North  ward. 

Light 

Clear 

76.0 

68.0 

0.26 

).000 

73.0 

69.0 

4.0 

Calm        ' 

Light 

Clear 

74.0 

1.00 

3.036 

74.0 

72.0 

2.0 

Northward 

Light 

P'g  cl'ds 

62.0 

« 

3.036 

79.0 

77.0 

2.0  1 

E.  S.  E. 

Airs 

Cloudy 

82.0 

68.0 

0.25 

9.990 

81.0 

81.0 

0.0 

Calm 

Calm 

Rain 

82.0 

70.0 

0.40 

9.910 

79.0 

79.0 

0.0 

Westward 

Moderate 

Clter 

82.0 

71.0 

3.130 

74.6 

66.0 

85 

NM  A  W'd 

Airs 

Cloudy 

76.0 

56.0 

" 

3.0.50 

65.0 

56.0 

10.0 

N»d  A  E'd 

Fresh 

Cloudy 

67.0 

62.0 

" , 

3.044 

64.0 

61.0 

13.0 

N'd  &  WM 

Light 

Cloudy 

64.0 

9.200 

65.0 

66.0 

9.0 

North 

Light 

Cloudy 

[K051 

72.27 

67.22 

5.05 

t 

1 
1 

77.02 

1 

59.88 

6.03 

• 

RENA 

RK8. 

1 

[ "«] 


1 

a 
i 


Sun. 

Mon. 

Tu«. 

Wed. 

Tha. 

Fri. 

Bat. 

Sun. 

Mon. 

Toes. 

Wed. 

Thu. 

Fri. 

Sat 

Sun. 

Mon. 

Tues. 

Wed. 

Thu. 

Fri. 

Sat 

Sun. 

Mon. 

Tues. 

Wed. 

Thu. 

Fri. 

Sat 

Sun. 

Mon. 
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1 

2 

3 

4 

6 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

28 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 


Mean 


ft 

I 

I 


O 


Inches. 
30.298 
30.342 
30.300 
30.142 
29.970 
30.010 
29.918 
29.820 
29.774 
29.930 
30.034 
30.064 
30.150 
30.250 
30.340 
30.200 
30.090 
29.910 
30.050 
30.152 
30.162 
30.  ISO 
39.840 
29.840 
29.852 
29.850 
30.120 
80.002 
30  160 
30.120 


30.062 


3  A.  M. 


• 

Hygrometer. 

1 

1 

i 

1 

^ 

1 

P 

o 

• 

0 

o 

52.0 

62.0 

0.0 

62.0 

65.0 

7.0 

54.0 

49  0 

5.0 

68.0 

59.0 

9.0 

66.0 

63.0 

3.0 

70.5 

65.0 

5.5 

70.0 

70.0 

0.0 

68.0 

68.0 

00 

70.0 

69.0 

1.0 

66.0 

63.0 

3.0 

47.0 

45.0 

2.0 

50  0 

47.0 

30 

49.0 

44.0 

50 

50.0 

49.0 

1.0 

43.0 

41.0 

2.0 

59.0 

59.0 

0,0 

56.0 

56.0 

0.0 

69.0 

60.0 

9.0 

56.0 

55.0 

1.0 

67  0 

54.0 

3.0 

69.0 

66.0 

3.0 

70.0 

69.0 

l.O 

700 

68  0 

2.0 

71.0 

70.0 

1.0 

55.0 

54.0 

1.0 

64.0 

55.0 

90 

370 

34.0 

3.0 

42.0 

38.0 

9.0 

38.0 

35.0 

3.0 

50.0 

45.0 

6.0 

58.28 

55.06 

'3.22 

Wind- 


Calm 

Northward 

Northward 

Northwest 

Southward 

Southward 

Northeast 

Eastward 

Eastward 

Westward 

Northward 

Westward 

North 

Northwest 

East 

Southwest 

Calm 

North 

Calm 

West 

Northwest 

West 

South 

N.  AW. 

Calm 

West 

Northwest 

West 

North 

N.  dtE. 


§ 

o 


Calm 

Light 

Light 

Fresh 

Airs 

Airs 

Light 

ModeratfS 

Moderate 

Modern^ 

Airs         I 

Light      1 

Airs         i 

Light      I 

Airs         I 

Airs 

^Calm 

Moderate 

Calm 

Light 

Moderate 

Airs 

Moderate 

Light 

Calm        ! 

Light 

Moderate 

Fresh 

Light 

Light 


Cl« 
Ckar 

tkw. 
Ckfcc 

C-ksf 
KaisT 


Ciofin 

CJor 

doodz 

CVm 

Ckai 

Clca: 

Cks: 

Clos: 

Clo: 

Cfau 

Ckv 

Hbi^ 

Ckas 

Cloo: 

Ckr 

Cioc: 

dUa: 

Ckfe 

Cl«r 

Cloo: 

Cko: 


REMARKS. 

September  3.— Indications  at  the  northward  of  the  aurora  horealis,  which  the  clovidy  stt^ 
the  weather  prevented  being  distinctly  seen.     Continued  unusually  light  till  9  P.'  M. 

September  14.^From  lOA.  20m.  to  \\h.  30iii.  P.  M.,  the  aurora  borealis  appeared  ^ 
extreme  brilliancy;  the  beams  being  very  distinct,  and  nearly  parallel,  with  an  altiti^ 
about  25^. 

September  18. — At  2A.  P.  M.,  there  was  a  heavy  squall  from  the  northward  and  westvr 
with  thunder,  lightning,  and  rain. 
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SEPTEMBKR,  1839— Contmoed. 

■ 

m 

9  A.M. 

1 

Thermometen. 

Hygrometer. 

Wind. 

s 

• 

a 

•J 

• 

8 

0 

■ 

g 

1 

1 

J 

• 

1 

9) 
1 

1 

Inches* 

o 

o 

0 

0 

30.830 

64.0 

56.0  N 

8.0 

North 

Moderate 

30.350 

80.0 

65.0 

58.0 

7.0 

North 

Airs 

Clear. 

30.284 

67.5 

57.0 

10.5 

NsN.  W. 

Moderate 

Cloudy. 

30.030 

68.0 

68.0 

0.0       Northeast 

Fresh 

Kain. 

30.000 

68.5 

67.0 

1.5       North 

Airs 

Clear. 

30.000 

71.0 

67.0 

4.0 

South 

Light 

Light  clouds. 

30.220 

100.0 

73.0 

66.0 

8.0 

Cahn 

Calm 

Clear. 

29.802 

76.5 

66  0 

9.5 

Southwest 

Moderate 

Cloudy. 

29.750 

• 

78.0 

74.0 

4.0 

Southwest 

Fresh 

Cloudy. 

30.030 

80.0 

73.5 

60.0 

13.5 

Northward 

Moderate 

Clear. 

30.083 

80  0 

62.0 

52.0 

10.0 

N.  &  W'd 

Moderate 

Clear. 

30.124 

66.0 

64.0 

2.0 

Northwest 

Moderate 

Clear. 

30. 140 

78.0 

63.0 

5P.0 

3.0 

Northwest 

Fresh 

Pass'g  clouds. 

30.340 

74.0 

62.5 

50.0 

12.5 

North 

Airs 

Clear.     • 

30.330 

77.0 

65.0 

51.0 

14.0 

West 

AiiB 

Light  clouds. 

80. 184 

67.0 

60.0 

7.0 

West 

Moderate 

Clear. 

30.000 

98.0 

68.0 

62.0 

6.0 

West 

Light 

Clear. 

30.010 

100.0 

65.5 

64.0 

1.5 

Calm 

Calm 

Pass'g  clouds. 

30.120 

72.5 

67.5 

62.0 

5.5 

N.  <k  W'd 

Moderate 

Clear. 

30.111 

68.0 

65.0 

3.0 

Northward 

Airs 

Clear. 

30.192 

96.0 

69.5 

62.0 

7.5 

Westward 

Airs 

Hazy. 

80.130 

85.0 

70.0 

64.0 

6.0 

Northwest 

Light 

Clear. 

30.230 

76.0 

72.0 

61.0 

11.0 

North 

Modefa.te 

Clear. 

29.882 

67.0 

60.0 

7.0 

Calm 

Cahn 

Clear. 

29.872 

86.0 

64.0 

58.6 

6.0 

Southeast 

Moderate 

Clear. 

30.030 

71.0 

60.5 

48.0 

12.5 

N.  and  W. 

Fresh 

Clear. 

30.100 

Q3.0 

71  0 

55.0 

16.0 

Southward 

Moderate 

Pass'g  clouds. 

30.200 

45.0 

.    40.0 

6.0 

N.  and  W. 

Fresh 

Clear. 

30.150 

57.0 

51.0 

45.0 

6.0 

SouUi 

Ain 

Clear. 

30.260 

51.0 

41.0 

10.0 

S.  &  W'd 

Fresh 

Clear.  . 

30.109 

80.79 

66.02 

58.87 

7.65 

1 

lEMARKl 

9. 

/^ 
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• 

•B 
g 

SKKFEMBER,  1839— Oontinufld. 

1 

moon. 

8  P,  M. 

Thermometers. 

Hygrometer. 

Wind. 

1 

• 

I 

«i 

• 

-B 

^ 

^ 

a 

1 

g 

• 
6* 

§ 

• 

■ 

s. 

g 

. 

1 

& 

^ 

n 

® 

p 

^ 

s 

Q 

b 

Inchta. 

o 

o 

0 

o 

Sun.     1 

30.342 

74.0 

67.0 

67.0 

10.0 

Northeaftt 

Moderate 

Clear 

Mon.    2 

30.331 

78.0 

70.6 

67.0 

13.6 

NM  ic  E»d 

Moderate 

Clear 

Tues.    8 

30.260 

60.6 

5^.0 

11.6 

Northwest 

Moderate 

Clear 

Wed.    4 

29  974 

74.0 

74.0 

0.0 

Southeast 

Moderate 

Ram 

Thu.     6 

30.010 

71.0 

65.0 

6.0 

Northwest 

Airs 

Clear 

Fri.      6 

29. 9U 

^ 

76.0 

68.0 

8.0 

Southward 

Fresh 

Cloudy 

Sat.       7 

29.920 

81.6 

78.0 

6.5 

Eastward 

Ain 

Clear 

Sun.     8 

• 

29.806 

80.0 

80.0 

0.0 

W.  hy  N. 

Moderate 

Rain 

Mon.    9 

29.800 

1000 

86.0 

70.0 

16.0 

N.  &  W'd    Fresh  . 

PaflB'gdoDik 

Tues.  10 

30.000 

86.0 

78.0 

66.0 

13.0 

Southwest     Moderate 

Clear 

Wed.  11 

30.060 

79.0 

71.0 

59.0 

12.0 

Northwest     Moderate 

Cksr 

Thu.  1* 

30.094 

66.0 

56.0 

lO.O 

Northwest 

Moderate 

Clcu 

Pri.     13 

30.140 

74.0 

63.0 

44.0 

19.0 

North 

Ain 

Pass'g  daak 

Saf    14 

30.340 

66.0 

46.0 

20.0 

West 

Moderate 

Pass'gdoQi^ 

Sun.   15 

3) 

30.280 

93.0 

70.0 

62.0 

18.0 

West 

Ain 

Clear 

Mon.  16 

30. 140 

76.0 

73.0 

60.0 

13.0 

Southeast 

Moderate 

Clear 

Tueg.  17 

30.000 

99.0 

72.0 

72.0 

0.0 

N.  and  W. 

Fresh 

Li^ht  na 

Wed.  18 

29.880 

70.0 

70.0 

0.0 

Westward 

Moderate 

Clear 

Thu.  19 

30.100 

78.0 

72.0 

62.0 

lO.O 

Westward 

Ain 

Clear 

Fri.     20 

30.162 

73.0 

66.0 

8.0 

Southward 

Light 

Hary 

Sat.     21 

30. 180 

90.0 

78.0 

65.0 

13.0 

Northward 

Ain 

Clear 

Sun.  22 

29.916 

76.0 

70.0 

6.0 

Westward 

Moderate 

Pass'g  Hoof 

Mon.  23 

o 

29.823 

78.0 

75.0 

62.0 

13.0 

N.  and  W. 

Moderate 

Clear 

Tue8.24 

29.828 

76.0 

63.0 

13.0 

S.  and  W. 

Strong 

Clear 

Wed.  25 

29.788 

880 

76.0 

68.0 

7.0 

N.  and  W. 

Fresh 

Clear 

Thu.  26 

30.060 

74.0 

64.6 

32.0 

32.6 

S.  andW. 

Fresh 

Paas'g  dxm 

Fri.    27 

29.930 

70.0 

63.0 

62.0 

ll.O 

N.  and  W. 

Moderate 

Clear 

Sat    28 

30.168 

68.0 

41.0 

17.0 

West 

Ain 

Clear 

Sun.  29 

30.114 

76.0 

61.0 

42.0 

19.0 

Northwest 

Fresh 

Clear 

Mon.  30 

• 

c 

30.310 

65.0 

59.0 

30.0 

29.0 

Northwest 

Fresh 

Clear 

Mean 

30.054 

^81.0 

71.13 

69.30 

11.83 

\ 

• 

• 

REMA 

RKS. 

« 

• 

I  *  'mtrnmrnm^'^^ 


■  •■II      M«   I  I      itm   t  •    "     ■  nim       -ir  '      <■  inmaij  1 1      u    n  is  >■  a    ■       im 
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38e-4:iointinu< 

9d. 



»  P.  M. 

• 

Registering 

thermometers. 

« 

• 

1 

HjgionMlar. 

Wind. 

g 

1 

• 

• 

1 

• 

1 

H 

1 

• 

§ 

9 
1 

9 

1 

8 

1 

• 

1 

8 
S 

• 

§ 

1 

• 

Incha. 

o 

o 

0 

O 

o 

Inches. 

30.34S 

65.0 

58.0 

7.0 

Calm 

Cdm           1 

Clear 

74.0 

49.0 

30.330 

68.0 

66.0 

2.0 

North 

Airs 

Clear 

70.5 

49.6 

30.234 

67.0 

58.0 

9.0 

North 

Moderate 

Clear 

53.0 

29.986 

76,0 

65.0 

11.0 

South 

Airs  . 

Cloudj 

78.0 

560 

0.66 

30.012 

71.0 

68.0 

3.0 

South 

Airs  ' 

Cloudy 

59.0 

29.924 

71.0 

68.0 

3.0 

South 

Moderate 

Cloudy 

63.0 

0.02 

29.900 

76.6 

73.0 

8.5 

Eastward 

Airs 

Cloudy 

81.5 

64.0 

29.784 

76.2 

75.0 

1.2 

Eastward 

Moderate 

Cloudy 

68.0 

1.00 

29.854 

73.0 

73.0 

0.0 

Calm 

Calm 

Cloudy 

90.0 

70.0 

30.020 

71.5 

68.0 

3.5 

N.  &W. 

Airs 

Clear 

78.0 

60.0 

30.050 

66.0 

66.0 

2.0 

N.  &£. 

Moderate 

Clear 

71.0 

46.0 

30.100 

60.0 

60.0 

0.0 

Northweat 

Moderate 

Clear 

49  0 

30.220 

58.0 

500 

8.0 

^orth^eat 

l4^t 

Clear 

75.0 

33.0 

30.330 

63.5 

59.0' 

■    4.5 

Northward 

Airs 

Clear 

65.0 

49.0 

30.242 

65.0 

64.0 

1.0 

Northward 

Airs 

Clear 

41.0 

30.140 

67.0 

66.0 

1.0 

Northward 

Airs 

Clear 

76.0 

53.0 

• 

29.950 

690 

69.0 

0.0 

S'd  A  W'd 

Airs 

Cloudy 

72.0 

56  0 

29.080 

67.0 

66.0 

1.0 

Weatwaid 

Moderate 

Clear 

70.0 

53.0 

0.01 

30.118 

68.0 

55.0 

13.0 

Moderate 

Clear 

56.0 

30.150 

69.0 

69.0 

1.0 

West 

Airs 

Clear 

68.0 

30.180 

74.0 

67.0 

7.0 

Cafan 

Calm 

Clear 

84.0 

50.0 

29.900 

71.0 

69.0 

2.0 

Westward 

light 

Clear 

80.0 

53.0 

29.850 

71.0 

71.0 

0.0 

Calm 

Cabn 

Clear 

52.  Q 

29.876 

69.5 

66.0 

3.5 

Calm 

Cafan 

Ckrady 

57.0 

29.734 

66.0 

48.0 

20.0 

Moderate 

Clear 

80.0 

56.0 

0.17 

30.080 

63.0 

58.0 

6.0 

Calm 

Calm 

Cloudy 

60.0 

29.880 

64.0 

59.0 

5*0 

W.  S.  W. 

Fresh 

Clear 

72.0 

48.0 

30.162 

44.0 

41.0 

8.0 

N.  &W. 

Moderate 

P'gcrds 

73.0 

43.0 

30.121 

53.0 

40.0 

13.0 

N.  dtS. 

Light 

Clear 

63.0 

36.0 

r    « 

30.342 

56.0 

40.0 

16.0 

N.  &W. 

Airs 

Clear 

59.0 

47.0 

30.050 

66.77 

61.80 

.   4.97 

1 

74. 3S 

52.40 

1.86 

« 

• 

REMA 

RKS. 

1 

\ 
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MSTSORfLOOICAL  OBSBRYATIOIIS  AT  WASBIHOTOH. 


OCTOBER,  1889. 

• 

! 

1 

i 

3  A.  M. 

• 

• 

o 

Hygrometer. 

Wind.     • 

« 

«i 

i 

• 

• 

1 

1 

1 

3 

.s 

* 

e 
d 

Inchet. 

o 

o 

0 

Tues.    I 

3U.390 

38.0 

30.0 

8.0 

West 

Anv 

Clear 

Wed,    2 

30.392 

39.0 

86.0 

3.0 

N.  &W. 

Airs 

Clear 

Tha.     8 

30.050 

45.0 

42.0 

3.0 

Southeast 

Airs 

(tear 

Pri.       4 

29.950 

b^O 

.  56.0 

2.0 

Wwt 

Airs 

Clear 

Sat       5 

30.220 

55.0 

N.  dt  W. 

Fresh 

CI  adx 

Sun.      6 

S0.&8U 

50.0 

46.0 

4.0 

East 

Moderate 

Cloady 

Mod.    7 

• 

80.6:44 

51.0 

46.0 

8.0 

Southward 

Moderate 

Clear 

Tues.    8 

30.422 

61.0 

56.0 

5.0 

Northward 

AixB 

Clear 

Wed.    9 

30.200 

45.0 

45.0 

0.0 

Calm 

(;alm 

Clear 

Thu.   10 

30.130 

56.0 

54  0 

2.0 

Northwest 

Airs 

CJor 

Fri.    n 

30. 1 98 

62.0 

56.0 

6.0 

East 

Light 

Hagf 

Sat.     12 

30.280 

59.0 

56.0 

3.0 

Southeast 

Light 

CloQdy 

Sun.    13 

30.000 

60.0 

59.0 

1.0 

Calm 

Calm 

Haxy 

Mon.  14 

29.968 

60.0 

56.0 

2.0 

W'd  Sc  N'd 

Airs 

Clear 

Tuee.  15 

3) 

'30.110 

53.0 

48.0 

50 

Eastward 

Airs 

Cl.-ar 

Wed.  16 

3U.800 

57.0 

57  0 

0.0 

Eastward 

Airs 

CloadT 

Thu.    17 

30.398 

58.0 

56  0 

2.0 

Northward 

Airs 

Clear 

Pri.     18 

30.830 

48.0 

48  0 

0.0 

East 

Light 

(  londr 

Sat     19 

30  060 

60.0 

60.0 

0.0      East 

Light 

Rain 

Sun.    20 

3U.300 

48.0 

46.0 

2.0      Westward 

Fresh 

Pu»'g<^- 

Mon.  21 

30.566 

39.0 

.34.0 

5.0 

N.  N.  E. 

Fresh 

Paasgc'j 

Tuee.  22 

o 

30.650 

51.0 

43.0 

8.0 

Northward 

Light 

CloodT 

Wed.  23 

.30.540 

42.0 

39.0 

3.0 

Northward 

Airs 

Hazj 

Thu.  24 

30.274 

52.0 

52.0 

0.0 

Southwest 

Airs 

Foggy 

Fri.     26 

30.160 

52.0 

52.0 

0.0 

Westward 

Light 

FoggT 

Sat     26 

30.300 

5G.0 

54.0 

2.0 

S.dc  W. 

Light 

Clear 

Sun.    27 

80.300 

45.0 

45.0 

0.0 

Calm 

Calm 

Foggy 

Mpn-  28 

30.100 

60.0 

60  0 

0.0 

Southwest 

Fresh 

Foggy 

Tuee.  29 

£ 

30  100 

48.0 

48.0 

0.0 

VAest 

Moderate 

Clear 

Wed,  30 

30.072 

52.0 

42.0 

lO.O 

Westward 

Aim 

Clear 

Thu.   81 

29.840 

46.0 

Northwest 

Airs 

Misty 

Mean 

30.250 

51.90 

49.10 

t 

2.90 

REMA 

RKS. 
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XXTXOkO(.OeiCAL  OBSBKTATIOirS  AT  WASBIWOTOir. 


OCTOBER,  188»— CflirtiBMd. 


V  A.  A&. 


ThenBometers. 

Hygrometer. 

Wmd. 

Barometer. 

• 

1 

& 

6 
p 

• 

1 

• 

Inches. 
30.460 
30.313 
30.080 
29.960 
30.360 
30.666 
30.r.24 
30.384 
30.200 
30.134 
30.313 
30.190 

29  990 
30.088 
30.310 
30.393 
36.400 
30.333 
80.000 
30414 
30.640 
30.646 
30.480 
30.290 

30  234 
30.374 
30.290 
30.093 
30.116 
30.074 
29.803 

o 
60.0 

70.0 
86.0. 

• 
66.0 

T6.0 

68.0 

79.0 
68.0 
68.0 

o 

65.0 
66.0 
69.6 
66.0 
65.0 
65.0 
64.0 
600 
63.0 
660 
66.0 
61.0 
68.0 
70U) 
66.0 
66.0 
69.0 
63.0 
66X) 
4T.0 
42,0 
49.0 
63.0 
68.0 
63.0 
66.0 
60.0 
64  0 
70.0 
64.0 
68.0 

O 

440 
46.0 
67.0 
61.0 
48.0 
45.0 
64.0 
56.0 
65.0 
6&0 
69.0 
61.0 
60.0 
66  0 
64.0 
06.0 
65.0 
59.0 
66.6 
38.0 
30.0 
48.0 
63.0 
66.0 
60.0 
66.0 
60.0 
60.0 
66.0 
68.0 
63.0 

0 

11.0 

8.0 

3.5 

4.0 

17.0 

10.0 

10.0 

6.0 

70 

8.0 

6.0 

0.0 

8.0 

16.0 

11.0 

11.0 

4.0 

4.0 

7.0 

9.0 

13.0 

1.6 

0.0 

3.0 

3.0 

0.0 

0.0 

4.0 

14.0 

6.0 

1.0 

North 

Northwest 

South 

Cahn 

Northward 

Northwafd 

Eastward 

West 

Northward 

N.  dt  W. 

Eastward 

Eastward 

N.  ic  W'd 

North 

North 

N.  dt  W. 

Southeast 

N.  dtE. 

N.  dtW. 

Northward 

N.  N.  E. 

N.dtE. 

Eastward 

Westward 

Eastward 

Calm 

Cahn 

S.dcW. 

Westwaid 

N.dtE. 

N.AW. 

Light 

Light 

Light 

Calm 

Fresh 

Moderate 

Airs 

Airs 

Light 

Light 

Light 

Airs 

Airs 

Light 

Airs 

Light 

Airs 

Ain 

Modente 

Strong 

Fresh 

Light 

Airs 

Airs 

Modemto 

Calm 

Calm 

Moderate 

Ain 

Airs 

Moderate 

Clear. 

Clear. 

Cloudy. 

Clear. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Hasy. 

Clear. 

Clear. 

Clear. 

Cloudy. 

Clear. 

Clear. 

Clear. 

Clear. 

Clear. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Light  clouds. 

Hasy. 

Cloudy. 

Foggy; 

Ha^. 

Ha^. 

Foggy. 

MiS^ 

Haiy. 

Clear. 

Clev. 

Haiy. 

30.276 

70.88 

60.63 

64.10 

6.48 

BBMASKS. 
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METXOROLOeiCAL  OBSXBVATIOXS  AT  WASBIiraTOH. 


OCTOBER,  1889— Contiiiaed. 


! 

J 

k 


Tom. 

Wed. 

Thti. 

Fri. 

Sat 

San. 

Mon. 

Tumi. 

Wed. 

Thtl. 

rri. 

Sat. 

Son. 

Mod. 

Tuee. 

Wed. 

Thu. 

Fri. 

Sat. 

Sun. 

Mon* 

Toee. 

Wed. 

Thtt. 

Fri. 

Sat. 

Sim. 

Mon. 

Tnes. 

Wed. 

Thu. 


1 

2 

3 

4 

6 

6 

7 

6 

9 

10 

11 

13 

13 

14 

16 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

83 

33 

34 

36 

36 

37 

38 

39 

80 

31 

Mean 


o 


3  p.  M. 


Inches. 
80.400 
80.140 
89.950 
39.990 
80.400 
80. 680 
80.488 
80.390 
80.136 
80.130 
80.380 
80.030 
39  950 
80.016 
30.310 
30.400 
80.856 
80.300 
39.934 
80.460 
30.664 
80.670 
30.400 
30.170 
80.360 
30.360 
30.343 
30033 
30.070 
39.860 
39.960 


80.338 


Tneramnetenk 


I 


o 
68.0 

83.0 


73.0 


96.0 


80.0 
69.0 


70.0 
71.0 


60.0 


73.66 


67.0 
68.0 
76.0 
73.6 
63.0 
60.0 
63.0 
64.0 
68.0 
69.0 
64.0 
66.0 
73.0 
73.0 
66.6 
67.0 
70.0 
64.0 
69.0 
63.0 
63.0 
69.0 
61.0 
74.0 
70.0 
64.0 
68.0 
78.0 
64.0 
69.0 
69.0 


66.33 


Hygromrter. 


1 


46.0 
46.0 
56.0 
60.0 
63.0 
48.0 
48.0 
66.0 
68.0 
65.0 
56.0 
68.0 
60.0 
60.0 
63.0 
69.0 
50.0 
64.0 
62.0 
49.0 
88.0 
61.0 
67.0 
69.0 
63.0 
66  0 
63.0 
60  0 
60.0 
44.0 
64.0 


66.16 


1 1.0 

33.0 

30.0 

13.6 

11.0 

12.0 

160 

9.0 

10.0 

4.0 

»  9.0 

3.0 

130 

12.0 

4.6 

8.0 

30.0 

0.0 

7.0 

8.0 

15.0 

8.0 

4.0 

15.0 

18.0 

9.0 

0.0 

13.0 

4.0 

16.0 

6.0 


10.06 


Wind. 


a 

o 


s 


I 


Southward 

Weetward 

Northwest 

Southward 

N.  &E. 

N.  dtW. 

Southwest 

Wert 

Wert 

Northward 

£.  S.  £. 

Southward 

N.  &W. 

Wertward 

Northward 

Wertward 

Southward 

N.  dc  E»d 

N.  dbW. 

N.  dcB. 

North 

Westward 

Sonthwert 

Southwert 

Southeart 

North 

North 

Westward 

N.  dt  W. 

S.dcE. 

N.  dtW. 


REMARKS. 


8 
8 


Air*  Cc 
Moderate  C* 
Modenti  CV 

C? 

Cis 

C: 

ft:. 
Hr 


Ain 
Fnib 
Light 
Light 
Ain 
Ain 

Light  - 
Modcn»  Oc-: 
Light  Chd 
Modern  Ck 
Freih      CIS 

Ain  ^'' 

Ain  C'. 

Ain  t-« 

Light  ^ 

Moderate  C" 

Frwh  ^^' 

Moderatf  Cr: 

Light  Cb 

Light  ^ 

Light  ^ 

Moderate  J 

Ain        ? 

f- 


Light 
Light 
Light 

Light 
Modente  ^ 


f- 


■»  ' 
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MBT£0B0L0OICAL  OBS£JiVATIONS  AT  WASHINGTON. 


OCTOBER,  1839— Continaed. 

9  P   U 

Registenng 

thermometers. 

1 

• 

1 
1 

• 

1 

Hygrometer. 

Wind. 

m 

« 

• 

■ 

I 

3 

3 

1 

i 

i 

1 

hes. 

o 

0 

0 

1 

o 

e 

hiches. 

350 

41.0 

40.0 

l.O 

Northeast 

Airs 

Clear 

57.0 

36.0 

120 

58.0 

50.0 

8.0 

North 

Ail* 

Cloudy 

31.0 

950 

65.0 

56.0 

9.0 

Westward 

Airs 

Clear 

46.0 

050 

70.0 

66.0 

4.0 

Calm 

Cahn 

Clear 

73.5 

60.0 

530 

55.0 

45.0 

10.0 

Eastward 

Moderate 

Cloudy 

674 

51.0 

48.0 

3.0 

Northward 

Moderate 

Clear 

70.0 

60.0 

476 

64.0 

54.0 

10.0 

Calm 

Calm 

Clear 

69.0 

61.0 

230 

68  0 

56.0 

2.0 

Calm 

Cahn 

Clear 

73.0 

45.0 

150 

62.0 

58.0 

4.0 

Calm 

Cahn 

Clear 

70  0 

45.0 

118 

65.0 

67.0 

8.0 

Cahn 

Cahn 

Hasy 

80.0 

60.0 

282 

61.0 

57.0 

4.0 

East 

Light 

Cloudy 

66.0 

60.0 

030 

60.0 

68  0 

8.0 

Calm 

Calm 

Clear 

78.0 

63.0 

950 

66.0 

57.0 

9.0 

Calm 

Calm 

Cloudy 

760 

66.0 

062 

60.0 

54.0 

6.0 

West 

Ain 

L'tel'ds 

76.0 

68.0 

250 

60  0 

63  0 

».o 

Calm 

Cahn 

Cloudy 

72.0 

43.0 

400 

66.0 

56.0 

0.0 

North 

Airs 

ClBK 

74.0 

56.0 

333 

5«.0 

50.0 

4.0 

East 

Airs 

Clear 

70.0 

45.0 

250 

60  0 

60.0 

0.0 

East 

Airs 

Rain 

76.0 

46.0 

1.66 

930 

67.0 

66.0 

1.0 

North 

Airs 

Clear 

66.0 

60.0 

550 

89.0 

87.0 

%,0 

Northeast 

Moderate 

Clear 

60.0 

89.0 

650 

53.0 

45.0 

8.0 

Northward 

Airs 

Clear 

65.0 

32.0 

570 

45.0 

43.0 

2.0 

Northward 

Airs 

Clear 

62.0 

40.0 

350 

52.0 

62.0 

0.0 

East 

Airs 

Hasy 

68.0 

89.0 

150 

62.0 

62.0 

0.0 

Calm 

Calm 

Foggy 

75.0 

47.0 

300 

65.0 

68.0 

7.0 

S'd  dc  E'd 

Light 

Hazy 

69.0 

320 

6U.0 

48.0 

1.0 

Emn 

Aiis 

Clear 

67.0  I 

460 

160 

53.0 

63.0 

0.0 

Calm 

Calm 

Clear 

65.0 

46.0 

050 

59.0 

68.0 

1.0 

Northwest 

Moderate 

Clear 

70.0 

62.0 

073 

59.0 

65.0 

4.0 

Cahn 

Calm 

Clear 

69.0 

52.0 

830 

54.0 

Soath 

Light 

Cloudy 

70.0 

82  0 

0.08 

000 

55.0 

60.0 

6.0 

N.&W. 

Light 

Ckar 

61.0 

41.0 

232 

57.89 

68.90 

8.90 

1 

68.98 

46.80 

1.68 

SSMA 

• 

xa. 

C  ^'^  1 
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MET£OROLOGICAL    OBSERVATIONS    AT   WASHINGTON. 


i 


& 


Fri. 

1 

Sat. 

S 

Sun. 

8 

Moil. 

4 

Tuw. 

6 

Wed. 

6 

Thu. 

7 

Fri. 

8 

Sat 

9 

Sun. 

10 

Mon. 

11 

Taea. 

13 

Wed. 

18 

Thu. 

14 

Fri, 

16 

Sat 

16 

Sun- 

17 

Mon. 

18 

Tues. 

19 

Wed. 

20 

Thu. 

21 

Fri. 

S8 

Sat. 

23 

Sun. 

24 

Mon. 

26 

Tues. 

26 

Wed. 

27 

Thu. 

28 

Fri. 

29 

Sat 

80 

Mean 


a 
I 

i 


o 


NOVEMBER,  1839. 


8  A.  M. 


Inehea, 
80.000 
30.060 
30.044 
80.080 
29.974 
29.660 
29.590 

29  900 
30.060 
30. 164 
80.2.^0 

30  264 
30.100 
30.100 
29.860 
30.180 
30.440 
80.140 
89.794 
30.000 
30  260 
30.628 
30.730 
80.4.^0 
30.080 
30.286 
80.460 
30.290 
30.2.'i0 
80.j{10 

30.134 


T 


Hygrometer. 


'8 

t 


Wind. 


86.0 

86.0 

84.0 

40.0 

48.0 

38.6 

87.0 

84.0 

28.0 

83.0 

84.0 

28.0 

85.0 

34.0 

64.0 

40.0 

31.0 

40.0 

40  0 

28.0 

22.0 

23.0 

19.0 

30.0 

40  0 

22.0 

16.0 

28.0 

28.0 

38.0 


32. 9o 


83.0 
83.0 
83.0 
88.0 
89.0 
84.0 
86.0 
32.0 
27.0 


3.0 
20 
1.0 
2.0 
4.0 
4.5 
l.O 
2.0 
1  0 


2.88 


N'd&  W'd 

Northward 

Northwest 

Northeast 

Eastward 

N.  &  W'd 

Eastward 

Westward 

N'd  &  W'd 

Westward 

Northward 

Ntirtheast 

Northward 

Northwest 

S'd&W'd 

Northwest 

North 

South 

Westward 

North 

Northward 

N'd  &  W'd 

Calm 

Calm 

N'd  &  WM 

N'd  &  W*d 

Northeast 

Calm 

Eastward 

Eastward 


Ain 

Airs 

Ain 

Moderate 

Moderate 

Moderate 

Airs 

Fresh 

Light 
Moderate 

Light 
Li^t 
Light 
Moderate 

Freih 
Moderate 

Airs 
Moderate 

Airs 
Light 
Light 
Moderate 

Calm 

Cahn 

Light 

Strong 

Light 

Calm 

Light 

Moderate 


Ciar 
Ckfi 
Hue 

Clcodj 

,Gleii 

Pis'r 
Cletf 

Ckai 
Btf 


Cietf 

Cletf 
CW 
00 
Ckir 
CW 
Rain 
0(^ 

Cle< 

Ck«C 


REMARKS. 


November  9 — At  9  P.  M.,  the  ether  dropped  on  the  bulb  of  the  hygrom^*^  ^ 

the  lantern  being  too  near  at  the  observation.     The  instrument  wa^*  destroyed'      ^^ 

November  16.— At  8A.  45m.  P.  M.,  a  heavy  squaU  of  wind  and  lain  fiom  the  ^^ 
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H£TSOBOLOGICAL   OBSERVATIONS  AT  WASHINGTON. 


NOVEMBER,  1839-^ontiiined. 

9  A.  M. 

• 

Thenuomelen. 

HjgnmMter. 

Wind. 

1 

• 

1 

• 

1 

j 

• 

Force. 

Inehei. 

o 

o 

o 

o 

1 

80.000 

80  0 

50.0 

47.0 

8.0 

N»d&Wd 

Airs 

Clear. 

80.070 

52.0 

48.0 

4.0 

North 

Airs           ! 

Clear. 

30.116 

44.0 

40.0 

4.0 

N'd  A  Wd 

Moderate    ' 

Clear. 

30.088 

43.0 

43  0 

0.0 

Northeast 

Moderate 

Mist. 

29.870 

48.0 

48.0 

0.0 

N'd  &  ird 

Moderate    * 

Rain. 

29.560 

70.0 

55.0 

47.0 

80 

N'd  &  W'd 

Light 

Clear. 

29.650 

75.0 

43.0 

38.0 

5  0 

N'd  dt  W'd 

Moderate 

Clear. 

29  950 

60.0 

45.0 

88.0 

7.0 

N'd  &  W'd 

Fresh 

Clear. 

30  082 

56.0 

5^.0 

43.0 

10.0 

N'd  dt  W'd 

Light 

Pass'gd'ds. 

30  238 

45.0 

42.0 

8.0 

N'd  &  W'd 

Fresh 

Pass'g  cl'ds. 

30.324 

35.0 

Northwett 

Light 

Clear. 

80.230 

34.0 

N'd  &  W'd 

Light 

Mist 

30. 160 

85.0 

Northward 

i 

Cloudy. 

30.050 

49.0 

Calm 

Cakn 

29.870 

60.0 

Eastward 

Moderate 

Cloudy. 

80.360 

75.0 

55.0 

Northward 

]jight 

Clear. 

30.420 

48.0 

South 

Light 

Hazy. 

30.150 

42.0 

North 

Light 

Clear. 

29.778 

46.0 

Northwest 

Moderate 

IHws'gel'ds. 

30.000 

75.0 

88.0 

N'd  &  W'd 

Moderate 

Clear. 

30.274 

26.0 

N*d  &  W'd 

Fresh 

Clear. 

30.730 

60.0 

24.0 

N'd  A  W'd 

Light 

Clear. 

80.740 

28.0 

Northwest 

Moderate 

Clear. 

30.250 

32  0 

N'd  &  B'd 

Li^t 

Rain. 

30.018 

42.0 

Calm 

Cahn 

Cloudy. 

30  408 

19.0 

Northwest 

Strong 

Clear. 

30.428 

40.0 

25.0 

Westward 

Light 

Clear. 

30.290 

58.0 

85  0 

Calm 

Cahn 

Clear. 

30.280 

88.0 

Soathward 

Light 

Cloudy. 

30.190 

4i.O 

Northeast 

Moderate 

Rttn. 

80.150 

64.90 

40.93 

1 

REMARKS. 


[  172  ] 


406 


MBT£0R0L0OICAL   OBSSRVATIOHS  AT  WASBIHOTOK. 


NOVEMBEB,  1889 

— Continned. 

• 

a 

8  P.  M 

[. 

Theimometen. 

Hygroneler. 

Wind. 

1 

1 

1 

•8 

1 

• 

1 

« 

1 
1 

i 

1 

Q 

li 
1 

^itto. 

0 

0 

0 

0 

Pri. 

1 

80U00 

50.0 

44.0 

6.0 

N'dAWd 

Aiza 

C\ao^ 

Sat 

S 

30.088 

61.0 

55  0 

50.0 

5.0 

Northward 

Light 

Clor 

Sun. 

8 

8().05U 

48.0 

46.0 

8.0 

K'd&W'd 

Moderate 

Riifi 

Mon. 

4 

80.080 

48.0 

46.0 

3.0 

North 

Moderate 

CUfoM 

TUM. 

6 

89.600 

73.0 

50.0 

60.0 

0  0 

N'd  dt  B'd 

Moderate 

Rao 

Wed. 

G 

• 

29.600 

60.0 

e.'i.O 

54.0 

11.0 

Weitwaid 

Modeiate 

Mtf= 

Tha. 

7 

39.710 

6d.O 

47.0 

40.0 

70 

W.  8   W. 

Fieefa 

Ptf^gcTii 

Pri. 

8 

80.050 

65.0 

45.0 

35  0 

lO.O 

N'ddtWd 

TnA 

Clor 

Sat. 

9 

30.068 

45.0 

87.0 

8.0 

NMdcW'd 

FnA 

P»'fi^3 

Son. 

10 

80.300 

50.0 

N'ddkW'd 

Preih 

Clfv 

Mon. 

11 

JIO.306 

45.0 

North 

Light 

cm 

Tuefc 

13 

80. 138 

43.0 

North 

Fresh 

Offiii 

Wed. 

13 

30.160 

61.0 

54.0 

Calm 

Calm 

C]0 

Thu. 

14 

5 

39.950 

68.0 

S'ddcW'd 

Moderate 

Clw 

Pri. 

15 

39.840 

68.0 

South 

Moderate 

CM 

Sat 

16 

80.360 

56.0 

N'ddtWM 

Noderate 

Cleir 

Sun. 

17 

8U.334 

69.0 

55.0 

S'ddkW'd 

Light 

Hue 

Mon. 

18 

89.980 

560 

N'ddtW'd 

Light 

Cietf 

Tnat. 

19 

SB.SoO 

64^0 

50.0 

N'dAW'd 

Pwdi        CI* 

Wed. 

SO 

8U.010 

86.6 

N'Jdt^^'d 

FwA      .  CM 

Thu. 

81 

0 

80.850 

89.0 

N'ddcW'd 

Preih        y^i^* 

Pri. 

S« 

^^ 

80.730 

63.0 

84.0 

N'ddt  *x  'd 

Light 

Ulur 

Sat 

S8 

80  660 

88.0 

N'ddeW'd 

Light 

oM 

Sun. 

34 

30.100 

85.0 

N'd  d(  E. 

Light    ;  ^ 

Mon. 

3& 

30.0.'^0 

88.0 

N'd&W'd 

Presh 

Uiaff 

Tues. 

86 

80.470 

25  U 

N'ddftW'd 

Moderate    Clctf 

Wed 

87 

80.300 

60.0 

85.0 

Weetwaid 

Light        Cl0ir 

Thu. 

sa 

c 

80.380 

70.0 

45.0 

Northeast 

A«          S*"^ 

Pri. 

89 

80.230 

40.0 

Soudmard 

Aire         ,  Clo* 

Sat 

80 

80.  Ib3 

45.0 

Northeast 

Light       ' 

Uooi? 

Mean 

30.116 

63.63 

46.00 

1 

Bl 
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KXTKOEOLOOICAL  OBSSaVATIOMS  AT  WASHXHaTON. 


NOVEMBER,  ISSS-^ontmued. 


Inehea. 

30.030 

80  028 

80  080 

30.074 

29.650 

29.586 

29.850 

30.060 

80.118 

30.226 

30.290 

30.120 

30.120 

29.958 

30.000 

30.400 

30. 150 

29.862 

29.862 

30.080 

30.462 

30.738 

30.550 

30.050 

30.212 

30.474 

30.800 

30.284 

30.210 

30.136 


9  P.  M. 


a 


i 


42.0 

860 

44.0 

47.0 

60.0 

40.0 

40.0 

85.0 

83  0 

39.0 

32.0 

88.0 

38.0 

50.0 

52.0 

32.0 

42.0 

41.0 

35.0 

28.0 

26.0 

24.0 

33.0 

40.0 

26.0 

17.0 

27.0 

29.0 

40.0 

46.0 


Hygrameter. 


.a 

P 


40.0 
32.0 
44.0 
46.0 
60.0 
86.0 
87.0 
81.0 


s 

i 


2.0 
4.0 
0.0 
1  0 
00 
4.0 
3.0 
4.0 


Wind. 


30.128       86.78 


N'd  &  EM 

Norttiwest 

Eaftward 

Eastward 

Westward 

Eastward 

Westward 

N»d&W»d 

Westward 

N'd&W'd 

N'd  &  W'd 

Eastward 

North 

8'd  &  W»d 

W.  N.  W. 

North 

8M  db  W'd 

Westward 

North 

N'ddc  W*d 

NMdD  W'd 

Northward 

Northward 

Eastward 

W.  N.  W. 

Northeast 

Northward 

Calm 

Eastward 

Eastward 


2 

e 


Moderate 

Light 

Light 

Light 

Fresh 

Light 

Moiderate 

Light 

Fresh 

Airs 

Airs 

Moderate 

Light    * 

Fresh 

Fresh 

Airs 

Airs 

Airs 

Airs 

Light 

Fresh 

Airs 

Airs 

Light 

Fresh 

Light 

Airs 

Calm 

Li^t 

Fresh 


Cloudy 

Clear 

Rain 

Cloudy 

Cloudy 

Light  cl'ds 

Clear 

Clear 

Clear 

Clear 

Clear 

Rain 

Cloudy 

Cloudy 

Kain 

Clear 

Clear 

Clear 

Clear 

Clear 

Clear 

Clear 

Cloudy 

Rain 

Clear 

Clear 

Clear 

Clear 

Mist 

Cloudy 


Registering 
thermometen. 


o 
63.0 

63.0 
48.0 
53.0 

48,0 
460 
48.0 

46.0 


62.0 
64.0 

65.0 

65.0 

50.0 

38.0 

31.0 

35.0 

40.0 

41.0 

45.0* 

26.0 

87.0 

46.0 

46.0 

46.0 


38.0 
35.0 
29.0 
39.0 
42.0 
87.0 
81.0 
30.5 
28.0 
32.0 
24.0 
28.0 
85.0 
85.0 
48.0 
32.0 
30.0 
20.0 
31.0 
28.0 
23.0 
18.0 
12.0 
30.0 
25.0 
16.0 
12.5 
26.0 
26.0 
38.0 


Q 


8 


Luhe$. 

o 


0.68 


0.12 


0.19 


4.00 


47.18    29.18 


4.990 


REMARKS. 
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BCSTROBOXinMCAL  OBSBBVATXOKS  AT  WASBIHOTOV. 


DEC£MBBR»  1889. 


a 
6 


Sun. 

Mon. 

Tues. 

Wed. 

Thu. 

Fri. 

Sat 

Sun. 

Mem. 

TUM. 

Wed. 

Thu. 

Fri. 

Sat 

Sun. 

Mon. 

Tuee. 

Wed. 

Thu. 

Fri. 

Sat 

Sun. 

Mon. 

Tues. 

Wed. 

Thu. 

Fri. 

Sat 

Sun. 

Mon. 

Tuea. 


1 

2 

8 

4 

6 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2JS 

26 

27 

28 

29 

80 

81 

Mean 


a 
I 


I 


o 


I 


Jnehea* 
30.090 
30.100 
29  920 

29  836 
80.022 
30.076 

30  048 
29  896 
29.690 
29.690 
29.711 
29.690 
30.000 
30. 120 
29.796 
29.760 
30.008 

30.060 
30. 186 
30.276 
29  824 
29.460 
29.*908 
30.040 
30.122 
30. 1 10 
29.030 
29460 
29.836 
80.200 


8  A.  M« 


I 

I 


.29.899 


42.0 
400 
40.0 
38.0 
40.0 
30.0 
39.0 
45.0 
42.0 
32.0 
29.0 
30.0 
31.0 
32.0 
32.0 
30.0 
31.0 
80.0 
28.0 
20.0 
21.0 
29.0 
30.0 
28.0 
300 
10.0 
24.0 
26.0 
28.0 
24.0 
15.0 


Hygrometer. 


Wind. 


i 


§ 


30.52 


I 


E.  N.  £. 

N.  dtE. 

North 

Northward 

Northward 

Eaatward 

Eastward 

Wert 

West 

Northwest 

N*d  <fe  W»d 

North 

North 

Southwest 

Southwest 

Westward 

Northwest 

Northwest 

N.  &  W*d 

N.  Sc  W'd 

Westward 

Northeast 

N.  N.  W. 

Variable 

Southward 

Northward 

Northward 

Southwest 

Northwest 

Westward 

Cahn 


Gale 

ModertlB 

Gale 

Fresh 

Modents 

Aixs 

Ain 

Airs 

Airs 

Light 

Light 

Light 

Airs 

Airs 

Light 

Gale 

Fresh 

Li^t 

Light 

Moderate 

Light 

Strong 

Fresh 

Airs 

Airs 

Light 

Light 

Fieih 

Moderate 

Moderate 

Cahn 


REMARKS. 

Zketmber  22.^Gale  oonunenoed  at  OA.  30m.  A.  M.<  continDed  in  squalK**^ 
N.  E.  to  N.  N.  E  ,  at  intervals;  was  most  violent  at  It  P.  M. 


.MUwuM^B 


-".**- -"•*'*^^-  '^-■■■^ -^  '■—  ' 


-  ->— -^— =-  — " — —  — •^- 
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MCTXOBOLOOICAL  OBSSRVATIOKS  AT  WA8HIN0TON. 


DECEMBER,  I839— Contmned. 

9  A.  M. 

ThemiooMten. 

HygromeCar. 

Wind. 

■ 

• 

a 

1 

i 

1 

• 

n 

• 
c 

• 

1 

1 

Q 

h 

^ 

Inehet, 

0 

o 

o 

0 

29.960 

40.0 

North 

Frash 

Rain. 

30S00 

42.0 

a 

N'd  6c  E. 

Moderate 

Cloads. 

29.8^0 

48.0 

Northwest 

Gale 

Cloads. 

29  900 

40.0 

Northwest 

Fresh 

Clouds. 

30.052 

80.0 

45.0 

North 

Light 

Clear. 

30  100 

80.0 

46  0 

North 

Airs 

Clear. 

80.0«0 

43.0 

East 

Airs 

Mis^. 

29.R60 

48  0 

Northwert 

Light 

Misty. 

29  600 

440 

Westward 

Moderate 

Rain. 

2«.718 

65.0 

36.0 

Westward 

Airs 

Clear. 

29  840 

32.0 

Cahn 

Calm 

Fogay. 

29.626 

62.0 

33.0 

Northward 

Airs 

Cbar. 

80.200 

3H0 

Northward 

Airs 

Chnd/. 

30. 100 

37.0 

Southward 

Airs 

Cloudy. 

29  724 

35.0 

Westward 

Moderate 

Cloudy. 
L't  elMs. 

29.820 

82.0 

Westwanl 

Gale 

30.064 

83.0 

Northwest 

Kresh 

L't  cl'ds. 

31  0 

N.  &.W. 

Moderate 

Cloudy. 

30.  UO 

65.0 

27.0 

N  dtW. 

Moderate 

Clear. 

no.  220 

49.0 

240 

N.  &  W. 

Light 

Cle^r. 

30  260 

24.0 

Westward 

Light 

Cloudy. 

29.668 

33.0 

Northeast 

Fresh 

Snow- 

2W.640 

83.0 

N.  N.  W. 

Frash 

<  loudy. 

29.964 

32.0 

Calm 

Calm 

L*t  crds. 

30  072 

57.0 

32.0 

Northward 

Light 

Clear. 

30. • 60 

84.0 

20  0 

Northward 

Aira 

Clear. 

30.100 

29.0 

Northeast 

Liiiht 

Snow. 

29.024 

33.0 

Westward 

Frash 

Cloudy. 

20  48H 

30.0 

WestwaM 

Moderate 

<  'loudy. 

20.992 

25.0 

Westwaid 

Moderate 

Pas*gcl'da. 

80  264 

20  0 

Calm 

Calm 

Cloudy. 

29  915 

60.25 

34.19 

• 
« 

R 

BMARKfl 

1. 
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HSTSOaOLOOICAL  OBSERYATIOVS  AT  WASHINGTON. 


DECBMBER,  1839— Continued. 


'S 


a 
i 


10 


8un. 

Moo. 

Toes. 

Wed. 

Thu. 

Tri. 

Set. 

Sun. 

Men. 

Tues. 

Wed. 

Thu. 

Fri. 

Sat 

Sun. 

Mon. 

Tuee. 

Wed. 

Thu. 

Fri. 

Sat. 

Sun. 

Man. 

Tnee. 

Wed. 

Thu. 

Fri. 

Sat 

Sun. 

Mon. 

Tuea 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

81 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


Mean 


V 

f 

i 


O 


3  P.  M. 


e 


I 


fnehes. 

29.960 

30.160 

29.850 

30.000 

30.056 

30.046 

29.930 

29.750 

29.600 

29.710 

29.768 

29.628 

30.200 

29.980 

29.676 

29.850 

30.068 

30.002 

30.106 

30.250 

30.180 

29.396 

29.758 

29.958 

30. 100 

80.170 

29.630 

29.282 

29.500 

30.024 

30.230 


Thermometen. 


.  Hygrometer. 


29.897 


I 


65.0 


65.0 


60.0 


58.0 


60.0 


40.0 


57.17 


P 


42.0 
40.0 
45.0 
49.0 
57.0 
56.0 
44.0 
48.0 
45.0 
40.0 
39.0 
43.0 
42.0 
44.0 
44.0 
430 
35.0 
30.0 
30.0 
32.0 
32.0 
35.0 
34.0 
41.0 
35.0 
38.0 
37.0 
82.0 
30.0 
25.0 
25.0 


39.10 


.S 

o 

A. 


V 


^ 


Wind. 


d 
o 

'■0 


Norihward 

Northeast 

Northeast 

W.  N.  W, 

West 

S'd  &WM 

Eastward 

Westward 

N'd  &  W. 

Eastward 

Southward 

S'd  A  W'd 

Eastward 

Southeast 

Westward 

Northward 

Westward 

N.&W. 

N.  &W. 

Westward 

Sou^werd 

Northeast 

Northwest 

Westward 

Calm 

Southward 

Northward 

Westward 

Westward 

Northwest 

Northeast 


9 

o 


Freeh 

Moderate 

Str'ggsfc' 

Fresh 

Light 

Ahs       I 

AiiB       ' 

Airs 

Frwh 

Light 

Light 

Fresh 

Ain 

Light 

Fresh 

Fresh 

Fresh 

Moderate 

Fresh 

Moderate 

Airs 

Fresh 

Light 

Airs 

Calm 

Airs 

Gale 

Fresh 

Fresh 

Fresh 

Light 


I  Mm:-' 

■  a.' 
tv/ 

CI* 
Oes 

CI* 

C!v% 

Cii 

lb- 
C' 

Ci.< 

5 
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METEOBOLOOICAL   OBSERVATIONS  AT    WASHINGTON. 


« 

DECEMBER,  1889— OontmQed. 

• 

9  P.  M. 

Registering 

' 

thaimometers. 

■ 

Hygrometer. 

Wind. 

• 

• 

t 

• 

i 

• 

1 

• 

■•* 

8 

C3 

• 

g 

§ 

n 

!• 

1 

•a 

• 

1 

^ 

1 

1 

5 

Inches* 

o 

0 

0 

o 

o 

Inch. 

30.072 

42.0 

Northward. 

'Moderate 

Rain 

45.0 

38.0 

30.080 

39.0 

E.  N.  E. 

Moderate 

Cloudy 

46.0 

37.0 

29.770 

40.0 

N.  N.  W. 

Fresh 

Rain 

46.0 

38.0 

30.000 

44.0 

N'd  <k  W'd 

Fresh     , 

Clear 

49.0 

85.0 

30.048 

38.0 

Cahn 

Cahn 

Clear 

57.0 

88.0 

30.100 

41.0 

Calm 

Calm 

Cloudy 

56.0 

280 

39.930 

44.0 

Oalm 

Calm 

Misty 

45.0 

88.0 

29.720 

43.0 

Westward 

Airs 

Rain 

48.0 

48.0 

29.660 

40.0 

ITestwaid 

Moderate 

Clear 

48.0 

38.0 

29.710 

35.0 

Northwest 

Airs 

Clear 

56.0 

89.0 

29.724 

35.0 

Southwest 

Moderate 

Rain 

40.0 

84.0 

29.880 

33.0 

N'd&W'd 

Light 

Clear 

36.0 

89.0 

30.240 

38.0 

Southward 

Light 

Clear 

48.0 

29.0 

29  850 

35.0 

Southward 

Fresh 

Rain 

45.0 

28.0 

0.36 

29.700 

38.0 

NM&W'd 

Strong 

■  Pas'g  clMs 

45.0 

83.0 

29.980 

32.0 

West 

Light 

Cloudy 

45.0 

25.0 

30.110 

30.0 

Northward 

Light 

Cloudy 

88.0 

300 

30010 

30.0 

N.  <fc  W»d 

Moderate 

Cloudy 

38.0 

28.0 

30.178 

25.0 

N.  <fe  W'd 

Moderate 

Clear 

30.0 

85.0 

30.250 

24.0 

Westward 

Airs 

Clear 

88.0 

80.0 

30.070 

27.0 

% 

Northward 

Strong 

Cloudy 

32.0 

80.0 

29.250 

32.0 

Northwest 

Moderate 

Snow 

85.0 

82.0 

•0.89 

29.862 

31.0 

Westward 

Moderate 

Cloudy 

85.0 

86.0 

29.990 

35.0 

Westward 

Airs 

Cloudy 

41.0 

h.o 

30.092 

19.0 

Northward 
jBastward 

Airs 

Clear 

35.0 

19.0 

30.208 

21.0 

Airs 

Clear 

40.0 

9.0 

29.172 

38.0 

Eastward 

Moderate 

Rain 

38.0 

19.0 

29.450 

80.0 

Westward 

Strong 

Clear 

33.0 

18.0 

29.700 

27.0 

Westward 

Gale 

L't  crds 

32.0 

85.0 

30.130 

18.0 

Northwest 

Moderate 

Clear 

25.0 

18.0 

^.176 

19.0 

Northeast 

Moderate 

Snow 

32.0 

13.0 

1.27 

29.907 

• 

32.84 

• 

40.48 

36.87 

REMARKS. 

*  Snow  melted. 
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>(BT£OKOI.OOICAL  OBSSSVATIOKS  AT  WASHIHOTOIT. 


JANUARY,  1840. 


i 
I 

I 


Wed. 

I 

Tha. 

S 

Pri. 

8 

Sat 

4 

San. 

6 

Mon. 

6 

Tiies. 

7 

Wed. 

8 

Thu. 

9 

Pri. 

10 

Set 

11 

Sun. 

IS 

Mon. 

18 

Tuee. 

14 

Wed. 

16 

Thu. 

16 

Pri- 

17 

8it. 

16 

Sun. 

19 

Mon. 

30 

Tues. 

SI 

Wed. 

8S 

Thu. 

83 

Pri. 

84 

fiat 

86 

Sun. 

86 

Mon. 

87 

Tues. 

88 

Wed. 

89 

Thu. 

80 

Pri. 

81 

Mean 


I 
I 

■8 
I 


o 


Inches* 
30. 11)8 
80.160 
30.100 
80.080 
80.106 
30.100 
30.140 
30.200 
30.170 
89  960 
89.800 
30.810 
30.100 
29.970 
89.600 
29.960 
80.160 
30.100 
80.860 
30  090 
30.010 
30.010 
89.400 
30.100 
30.830 
30.680 
80.480 
80408 
30.160 
89.606 
89.946 


80.080 


V  A.  M* 


^ 


15.0 

0.0 

0.0 

18.0 

20  0 

23.0 

19.0 

10.0 

6.0 

18.0 

28.0 

25.0 

26.0 

25.0 

31.0 

6.0 

0.0 

6.0 

6.0 

15.0 

27.0 

33.0 

88.0 

15.0 

19.0 

9.0 

84.0 

26.0 

30.0 

31.0 

86.0 


17.97 


Hygrometer. 


1 


S 


I 


Win^. 


s 

I 

iS 


Northward 
Northward 
Calm 
Calm 
Northwest 
Weirtward 
N'd  dt  EM 
Northward 
Calm 
Calm 
Southeast 
Northwest 
Eastward 
Southward 
'Cahn 
Northwest 
Northward 
Northward 
Eastward 
Southward 
Calm 
South 
South 
Nordiwest 
Northeast 
Northward 
Southward 
Eastward 
Southeast 
Eastward 
Northward 


Moderate 

Moderafe 

Calm 

Calm 

Airs 

Alia 

Light 

Light 

Calm 

Calm 

Aifi 

Presb 

Aica 

Aim 

Calm 

Presb 

Ain 

Fresh 

Light 

Light 

Calm 

Light 

Light 
I  Light 
[Light 

Light 

Light 

Li^t 

Ain 

Light 

Moderate 


^ 


Clar 
Hut 

CiNliT 

8flw 
Soov 
Clor 
Ckir 

fiOT 

Sbov 
Hsj 
Om 

Ckir 
Cles 
dec 
Cles 

Cletf 


Cleir 

Cloo^H 

Cleir 

Cloaiy 

F«gp 
Cktf 


Mnuary  5 
auasadthe 


REMARKS. 

Zodiacal  light  Tisible  till  7  P.  M.    At  Ih.  80m., 
Gemini,  and  exploded  near  •  Ursa  Major. 


extMOMOfy^iS^'^ 
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MBTXOROLOOICAL  OBSERVATIONS  AT  WASHINGTON. 


JANUARY,  1840— Oonturaed. 

V  A«  M* 

Thermometen. 

Hjg^Tomfiter. 

Wind. 

• 

• 

i 

• 

• 

1 

J 

1 

i 

1 

s 

h 

^ 

Jnehet, 

e 

e 

0 

0 

80.122 

17.0 

North 

Fradi 

Cloudy. 

80  188 

19.0 

1.0 

North 

Airs 

Clear. 

80.080 

18  0 

Calm 

Calm 

Hazy. 

80.050 

20.0 

Soathcttrt 

Airs 

Cloudy. 

80.150 

82.0 

24  0 

Wcit 

Light 

Clear. 

80  070 

29.0 

Calm 

Calm 

Cloudy. 

80.160 

800 

Northward 

LtRht 

L*t  clouds. 

80.220 

19  0 

Northward 

Airs 

LH  clouds. 

80.170 

65.0 

29.0 

Calm 

Calm 

Clear. 

89.990 

22.0 

Calm 

Calm 

Hazy. 

29880 

85  0 

Southward 

Airs 

Cloudy. 

30.160 

28.0 

Northward  * 

Freah 

Soow. 

80.126 

80.0 

Southeast 

Airs 

Cloudy. 

29.920 

28  0 

Southward 

Light 

Clear. 

29.641 

81.0 

Calm 

Calm 

Cloudy. 

30.090 

7.0 

Northwest 

Moderate 

Clear. 

80.180 

5.0 

Northeast 

Light 

Hazy. 

80.150 

85.0 

lO.O 

N'd  db  W'd 

Light 

Clear. 

80.850 

7.0 

Southward 

Light 

Clear. 

80. 100 

20.0 

Southward 

Light 

Haze. 

29.970 

86.0 

£ai4ward 

Airs 

Cloudy. 

29.986 

86.0 

North 

Airs 

Cloudy. 

29.440 

87.0 

Southwest 

Moderate 

Pas'gcld's. 

80.180 

86.0 

19.0 

N'd  db  W'd 

Light 

<  lear. 

80.450 

19.0 

Northward 

Light 

Cloudy. 

80  590 

11.0 

Northward 

Light 

Clear. 

804^0 

28.0 

Southward 

Airs 

Cloudy. 

30  400 

28.0 

Northeast 

Ain 

Cloudy. 

80.090 

880 

^ 

Calm 

Calm 

Fog. 

29.530 

47.0 

1  S'd  A  W'd 

Light 

Fog. 

80.166 

28.0 

{  Northward 

Light 

Cloudy. 

80.097 

86.20 

28.42 

• 

REMARKS— Continiied. 

January 

12.— Froi 

n  6  to  10 

P.  M.,  a  Twy  diitinct  halo  andicM 

the  moon.    It 

>  was  most 

distinct  at  1 

o'clock. 

MM 


[  m] 
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MXTEOROLOOICAL  OBSERVATIOKS  AT  WASHIVOT02I. 


"^ 


JANUARY,  ISiO^Gontmned. 


m 


Wed. 
Thtt. 
Fri. 
Sat 
Sun. 
Mon. 
Tues. 
Wed. 
Thu. 
Fri. 
Sat. 
Sun. 
Mon. 
.Tue«. 
Wed. 
Thu. 
Fri. 
Sat. 
Sun. 
Mon. 
Tuea. 
Wed. 
Thu. 
Fri. 
Sat. 
Sun. 
Mon. 
Tuea. 
Wed. 
Thu. 
Fri. 


1 

2 

3 

4 

'  6 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

14 
16 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
28 
24 
26 
26 
27 
28 
29 
30 
81 


Mean 


a 

I 

-B 


O 


3  P.  M. 


Inches. 

80.200 

30.150 

30.030 

30.050 

80. 1 68 

30.060 

30. 162 

30.158 

30.110 

30.000 

29.672 

30. 180 

30.046 

29.810 

29.570 

30.120 

30.150 

30.300 

30.266 

30.069 

30.000 

29.820 

29.600 

30.260 

30.250 

30.626 

30.412 

30.262 

29.820 

29.372 

80.216 


30.061 


Tt^ermometers. 


00 


o 

32.0 
2.'>.0 
60.0 

50.0 


58.0 


55.0 


■ft 


25.0 
38.0 


43.0 


42.89 


13.0 

12.0 

19.0 

27.0 

31.0 

32.0 

33.0 

34.0 

31.0 

44.0 

42  0 

30.0 

36.0 

48.0 

31.0 

16.0 

19.0 

18.0 

29.0 

390 

43.0 

35.0 

29.0 

26.0 

25.0 

28.0 

37.0 

34.0 

40.0 

52.0 

40.0 


31.36 


Hygrometer. 


Wind. 


o 


» 


N.  N.  W. 

Freak 

N.  N.  W. 

Light 

Northward 

Ain 

Northwar<] 

[   Ain 

N'd&Wy 

Light  . 

Calm 

Calm 

Northwest 

Moderate 

Westward 

Moderate 

Calm 

Calm 

Calm 

Calm 

S'd  &  E'd 

Light 

N'd&WM 

Modeiats 

Northward 

Ain 

Southward 

Ain 

NM&W'd 

Modente 

Northwest 

Moderate 

Calm 

Calm 

N'd&Wd 

Light 

Southward 

Light 

8*d&W'd 

Light 

Calm 

Calm 

N'd<kW'd 

Light 

Westward 

Fnsh 

Northward 

Ain 

North 

Light 

Eastward 

Light 

Cabn 

Csim      1 

Southward 

Ain 

Calm 

Calm 

Southward 

Light 

Calm 

Calm 

1 

■  Cks 

Cfc* 

jCki- 

'  CV 
Oa: 

'CloQ-i 

I  Ckior 
Oar 

Chauj 
CkiT 

CI* 

C.*' 

Ciei: 

Ck*' 

He 

CI*: 

fiear 

Clwt 

O' 

Mi* 

Cjtf 

cifr'; 


REMARKS— Gontiiiaed. 


Jtmuary  25.— Zodiacal  light  viaible  till  7  P.  M. 


1 »*« 
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MBTBOBOLOOXCAL  OBSB&VATIONS  AT  WASHINOTOK. 


^ 

JANUARY,  1840— Continued. 

• 

9  P.M. 

* 

t 

• 
Registering 

thermometen. 

• 

Hygvometer. 

Wind. 

• 

1 

• 

1 

-                        a 

1 

1 

A 

• 

1 

■     1 

• 

• 

1 

• 

a 

0 
J 

• 

E 

6 

§ 

1 

k 

1 

% 

1  • 

t 

9 

1 

• 

Inches. 

o 

0 

O 

% 

0 

o 

Iru:h% 

30.188 

6.0 

Northwest 

Light 

Cleifr 

17.0 

5.0 

30.120 

5.0 

Northeast 

Airs 

Clear 

14.0 

—2.0 

30.050 

10.0 

Calm 

Calm 

Cloudy 

32.0 

—1.0 

30.060 

25.0 

Calm 

Calm 

Cloudy 

27.0 

10.0 

30.170 

^2.0 

Calm      r 

Calm 

Haze 

31.0 

19.0 

30.076 

30.0 

Westward 

Light 

Cloudy 

32.0 

22.0 

0.36 

30.170 

20  0 

North 

Light 

Clear 

83.0 

20.0 

30.170 

20.0 

Calm 

Calm 

Clear 

34.0 

5  0 

30.060 

21.0 

Northward 

Airs 

Clear 

35.0 

5.0 

29.992 

33.0 

Calm 

Calm 

LH  crds 

44.0 

10.0 

29.820 

33.0 

Eastward 

Moderate 

Rain 

42  0 

27.0 

0.48 

30.260 

19.0 

Northeast 

Ain 

Clear- 

35  0 

19.0 

30.000 

33.0 

Calm 

Calm 

Cloudy 

36  0 

16.0 

29.700 

36  0 

Southward 

Moderate 

Cloudy 

38.0 

23  0 

29.800 

15.0 

N.  N.  W. 

Fresh 

Clear 

35.0 

15.0 

0.36 

30.150 

1.0 

Northward 

Airs 

Clear 

15.0 

1.0 

30.150 

11.0 

N»d  &  E'd 

Light 

Snow 

19.0 

— ao 

• 

30.306 

10.0 

Northwest 

Light 

Clear 

20.0 

—4.0 

'1 

30.136 

24.0 

Southward 

Moderate 

Haze 

30.0 

4.0 

1 

30.030 

25.0 

Southward 

AItb 

Haze 

32  0 

'  15  0 

i 

0^ 

30.056 

84.0 

Southward 

AiiB 

Cloudy 

45.0 

26.0 

29  602 

33.0 

« 

Eastward 

Ain 

Rain 

86.0 

33.0 

& 

29.900 

26.0 

N'd&Wd 

Light 

Clear 

33.0 

20.0 

1 

30.266 

21.0 

Eastward 

Light 

Cloudy 

28.0 

13.0 

1 

30.536 

18.0 

Northward 

Airs 

Clear 

25  0 

17.0 

30.650 

22.0 

Southward 

Light 

Cloudy 

28.0 

80 

rd 

30.440 

30.0 

• 

Eastward 

Ain 

Cloudy 

37.0 

22.0 

1 

30.200 

29.0 

Southeast 

Ain 

Haze 

36.0 

S6.0 

29.630 

36.0 

Calm 

Calm 

Fog 

40.0 

28.0 

P^ 

29.694 

36.0 

W.  N.  W. 

Strong 

Clear 

53.0 

83.0 

. 

30.250 

29.0 

North 

Light 

Cloudy 

40.0 

27.0 

30.088 

22.97 

32.00 

14.90 

«    ^ 

BEMA] 

USIS. 

• 

•                   4                      , 

_          _. 
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MSTCOaOLOOICAI.  OBSBRTATIONS  AT  WASHIXOTOH. 


FEBRUARY,  1840. 


I 
I 


8«t 

Hun. 

Mdn. 

Tuet. 

Wed. 

Thn. 

Pri. 

Sat 

Bun. 

Mon. 

Tun. 

Wed. 

Thu. 

Pri. 

Sat 

San. 

Mon. 

Tuei. 

Wed. 

ThVL 

Pri. 

Sat 

Sun. 

Mon. 

Tuea. 

Wed. 

Thu- 

Fri. 
Sat 


I 
% 
8 
4 
t 
« 
7 
8 
9 
10 
II 
IS 
]:) 
U 
15 
16 
17 
16 
19 
20 
21 
2 
28 
24 
25 
26 

27 
2h 

29 
Mean 


JnchtB, 

80  250 

80.100 

8o.v  10 

80.310 

80.4:10 

80.820 

811.166 

80.202 

80.040 

29.604 

29.^62 

80. 1 06 

8  .16(1 

80.390 

80  010 

80  502 

80.400 

80.300 

3tl.276 

80.2.^0 

80.250 

80.4  0 

30. 180 

29.998 

80  092 

30.086 

29.9.S6 

80.200 

80.130 


80.189 


26.0 

20 

18.0 

3.0 

—46 

ao.O 

40  0 

a7.0 

40.0 

48.0 

81.0 

25.0 

H2.0 

81.0 

:So.0 

20.0 

30.0 

42.0 

.^0.0 

47.0 

180 

40.0 

52  0 

.'8.0 

30.0 

30.0 

45.0 

40.0 

35  0 


33.02 


8  A.  M. 


Hygrometer. 


i 


Wind. 


'" 


a 

•J 
s 


Northward 

NorthwarJ 

Calm 

Northweit 

Calm 

Southward 

Southward 

Calm 

Southeast 

Southward 

Northwest 

iNorthwert 

Calm 

N'd  ^  E'd 

Northwest 

Northward 

Cahn 

Southward 

Calm 

Southward 

Northwest 

Eastward 

Siiuthward 

Southward 

Calm 

Northward 

Southward 

Calm 

Calm 


J 


RISMARKS. 

An  inch  of  newlv  (alien  snow,  melted  without  eTq>orataon,  yielded  Otft  1 16  ^**^' 
Ffbruwry  2. — Zodiacal  Utrbt  vi-ihle  in  the  weMt 
FebnuKry  1.-* Zodiacal  light  visiMe  in  the  west 
F^hrwtry  4. — Zodiacul  li^ht  vmlAe  in  the  west. 
February  18. — A  lunar  halt*  visible  at  the  culmination. 

F  bniary  14 — Lishtnin  r  in  the  northwent  at  8A.  MUn.  P.  M.  ^.^i^liit^ 

F  hruoiTf  21.— Zodiacal  light  visible  at  7  P.  M.     Altitude  ot  the  pyrsmid  55^  l»«^ 
baaei5''. 
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METEOROLOGICAL  OBSERVATIONS   AT   WASHINGTON. 


PSBRUARY,  1840— Contiiiiifid. 

• 

9  A.M. 

Thermometon. 

Hygrometer. 

Wind. 

t 

• 

^ 

• 

• 

«i 

*  -S 

w 

c 

(^      1 

3 

s. 

o 

■ 

w          * 

n 

£ 

^ 

1 

p 

^ 

^ 

Itiehea^ 

o 

0 

o 

o 

t 

90.250 

25.0 

Northward 

Fresh 

Snow. 

30.400 

30.0 

9.0 

N'd  A  W'd 

Light 

Clear. 

30.120 

28.0 

Southward 

Airs 

Cloudy. 

30.400 

10.0 

Northwest 

Moderate 

Clear. 

30.480 

16.0 

Calm 

Calm 

Haze. 

30.310 

38.0 

Southward 

Moderate 

P'g  clouds. 

30.180 

46.0 

Calm 

Calm 

Fog. 

30.  L24 

41.0 

1  Calm 

Calm 

Rain. 

30.030 

38.0 

Eastward 

Light 

Fog. 

29.520 

62.0 

Southward 

Moderate 

P'gdouds. 

29.930 

61.0 

81.0 

Northwest 

Fresh 

Clear. 

30. 170 

36  0 

Southward 

Moderate 

Haze. 

30.282 

42.0 

Southward 

•Airs 

Cloudy. 

30.260 

39.0 

N'd  &  E'd 

Light 

Cloudy. 

30.310 

81.0 

Northwest 

Fresh 

Clear. 

30.560 

27.0 

Northward 

Airs 

Clear. 

30.360 

40.0 

« 

Calm 

Calm 

Haze. 

30.816 

46.0 

Northward 

Airs 

Clovdy. 

30.320 

5t.O 

Cahn 

Calm 

Fog. 

80.280 

68.0 

68.0 

Southward 

Moderate 

Clear. 

80.450 

46.0 

Northwest 

Airs 

Clear. 

30.892 

42.0 

Eastward 

Airs 

Cloudy. 

30.090 

69.0 

60.0 

Southward 

Moderate 

Haze. 

80.140 

42.0 

Northwest 

Moderate 

Cloudy. 

30.092 

» 

37.0 

>  Northward 

Airs 

Cloudy. 

30.074 

65.0 

40.0 

»  Southwest 

'Moderate 

Haze. 

30.000 

50.0 

Sou&east 

Light 

Haze. 

30.220 

41.0 

Calm 

Calm 

Fog. 

30.800 

66.0 

45.0 

Calm 

Calm 

Haze. 

30.210 

67.17 

87.72 

1 

R] 

BMARK8 

■ 

53 
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MBTSOROLOeiCAI.  OBSERVATIOBS  AT  WASBINeTOH. 


FEBRUARY  IMO— CantiiMed 


I 


I 


OB 

I- 


Sat. 

Sun. 

Mon* 

TUM. 

Wed. 

Thu. 

Fri. 

Sat 

Snzir 

Mon. 

Taw. 

Wed. 

Tbu. 

Pri. 

Sat. 

Sun* 

Mon. 

Tote. 

Wed. 

Tha. 

Fri. 

Sat. 

Sun. 

Mem. 

Tttfis. 

Wed. 

Thu. 

Fri. 

Sat 


1 

3 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

SO 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

38 

29 


Mean 


I 

a 
I 


o 


a 


3  p.  M. 


I 
i 


Inches. 

30.243 

30.290 

30.126 

80.414 

30.350 

30.242 

30.250 

30.050 

29.800 

29.462 

30.020 

30.108 

80.264 

29.950 

80.338 

89.450 

30.350 

80.250 

30.800 

30. 100 

30.468 

BO.  368 

29.980 

30.112 

30.068 

80.000 

80:032 

30. 180 

80.200 


80.163 


l^enncnnetcra. 


QD 


60.0 
56.0 
48.0 


55.0 


67.0 


80.0 
82.0 

75.0 
78.0 


75.0 


67.60 


24.0 

25.0 

26.0 

Ift.O 

33.0 

45.0 

50.0 

48.0 

41.0 

65.0 

38.0 

50.0 

48.0 

61.0 

41.0 

45.0 

50.0 

65.0 

60.0 

65.0 

55.0 

56.0 

65.0 

49.0 

50.0 

63.0 

57.0 

52.0 

67.0 


48.24 


Hygrometor. 


1 

« 


REMARKS* 


Wind. 


N'd&W'd 

Northward 

Weetward 

Westward 

Southward 

8.  S.  W. 

Calm 

Calm 

Nor4iward 

S'd  6c  W'd 

N'd  Sc,  Wd 

S.  S.  W. 

NM  A  £'d 

Southward 

8'd  &  W'd 

Calm 

S<Kiliiward 

Caha 

Southward 

Soutfaeaat 

Calm 

Southward 

W.  N.  W. 

Wert 

S'd  &  W'd 

Calm 

Calm 

Cairn 


O 


t 

t 

c 


Moderate  W 

Ain       Cfa/ 
Fresh    \h^' 
Fresh      Cla: 
Light    |W 
ModeriteCbr 

Calm     I  ^^ 
Calm      H«« 

Light    1^.. 
Light    '^iT''* 

Vv^    ^, 
Light    >''«* 

ModenW^ 
Moderate^ 
Calm     \^' 
Am      1^ 
Calm     '^^ 
ModeiBt^Jij^ 


fine 


Calm 
Fresb 
Moderi««;  C)'* 

^hl  !^ 

Calm 


.t4k 
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METEOROLOOICAI.  OBSERVATIONS  AT  WASHIKGTOIT. 


Inches* 

30.336 

30.260 

30.250 

30.430 

30.360 

30.196 

30.266 

30.060 

29.674 

29.660 

30.060 

80.118 

30.850 

29.742 

30.464 

80.486 

30.340 

30.250 

30.800 

30.106 

30.498 

30.200 

29.910 

30. 100 

30.100 

29.914 

30.144 

80.050 

80.140 

30.162 


FEBRUARY,  1840— Oonliniied. 


9  P.M. 


19.0 
20.0 
17.0 
4.6 
28.0 
40.0 
40.0 
42.0 
45.0 
40.0 
84.0 
34.0 
86.0 
52.0 
33.0 
36.0 
44.0 
53.0 
53.0 
60.0 
43.0 
55.0 
58.0 
86.0 
86.0 
53.0 
44.0 
88.0 
47.0 


39.88 


Hygrometer. 


I 


Wind. 


I 


Northward 

Calm 

Northwest 

Calm 

Southward 

Southward 

Calm 

Eastward 

Westward 

W.  N.  W. 

Northwest 

Northeast 

South 

West 

Northward 

Southward 

South 

Cahn 

Calm 

W.  S.  W. 

Southward 

Southward 

Southwaid 

Northweit 

Calm 

Southward 

Eastward 

Southward 

Eastward 


Airs 

Cahn 

Fresh 

Calm 

Light 

Airs 

Calm 

Airs 

Airs 

Strong 

Freeh 

Airs 

Airs 

Gale 

Airs 

Light 

Airs 

Calm 

Cahn 

Freeh 

Airs 

Moderate 

Moderate 

Light 

Cahn 

Fresh 

Moderate 

Light 

Airs 


Cloudy 

Clear 

Clear 

Clear 

Cloudy 

Cloudy 

Rain 

Mist 

Haze 

Cloudy 

Clear 

Clear 

Haze 

Rain 

Clear 

Cloudy 

Rain 

Fog 

Clear 

Rain 

Clear 

Haze 

Cloudy 

Clear 

Clear 

Haze 

Clear 

Clear 

Clear 


Registering 
thermometeiB. 


■t*^ 


REMARKS. 


a 

08 


25.0 
25.0 
26.6 
15.0 
33.0 
45.0 
41.0 
50.0 
45.0 
65.6 
40.0 
51.0 
55.0 
65.0 
51.0 
48.0 
55.0 
55.0 
61.0 
67.0 
61.0 
59.0 
67.0 
63.0 
50.0 
63.0 
68.0 
52.0 
69.0 


50.84 


I 


19.0 
1.0 
10.0 
3.0 
.5 
27.0 
37.0 
37.0 
88.0 
40  0 
21.0 
24.0 
82.0 
35.0 
29.0 
220 
80.0 
41.0 
49.0 
47.0 
41.0 
86.0 
52.0 
86.0 
28.0 
27.0 
42.0 
88.0 
85.0 


■ 

I 

a 
3 


Inches, 
•0  977 


6.160 
0.580 
0.090 


80.09 


0.2S0 


0.480 


0.020 


0.080 


11.697 


'1    liJHJWII 


tmm 


tmm 


£  m] 
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METCOBOLOaiCAI.  OBSSBVATJONS  AT  WASBINOTOH. 


• 

— — 

1 

«ARC£ 

[,  1840. 

3  A..  M. 

• 

1 

Hygrometer. 

Wind. 

a 

i 

. 

i 

4) 

, 

-5 

'S 

■    s 

.s 

i 

• 

k 

1 

% 

1 

« 

1- 

1 
1 

p 

o 

• 

1 

, 

Inches. 

0 

o 

o 

a 

Sun. 

1 

30.070 

40.0 

Southward 

Airs 

Gear 

Mod. 

2 

30.160 

42.0 

S.  &  W. 

Airs 

Cktf 

Tues. 

3 

• 

29.760 

61.0 

Cahn 

Cslm 

Fogp 

Wed. 

4 

29.882 

56.0 

Calm 

Calm 

Httj 

Thu. 

5 

29.580 

42.0 

Westward 

Gale 

Ofsi 

Pri. 

6 

29.900 

31.0 

N.  &W. 

Light 

Clot 

Sat. 

7 

29.850 

30.0 

Westward 

Light 

Clev 

Sun. 

8 

30.000 

26.0 

Northwest 

Light 

Cla: 

Mon. 

9 

29.660 

36.0 

33.0 

2.0 

South 

Moderate 

Hm 

Tues. 

10 

3> 

29.600 

31.0 

31.0 

0.0 

Westward 

Light 

CI« 

Wed. 

il 

29.826 

23.0 

North 

Fresh 

C'0 

Thu. 

12 

30.100 

22.0 

Northeast 

Airs 

lj^C*At- 

Fri. 

1.3 

29.960 

28.0 

Calm 

Calm 

iClot 

Sat 

H 

30.360 

29.0 

26.0 

4.0 

Went 

Light 

Cleii 

Sun. 

15 

30.100 

35.0 

36.0 

0.0 

East 

Light 

Ran 

Mon. 

16 

29.840 

43.0 

43.0 

0.0 

East 

Light 

Raifi 

Tues. 

17 

O 

29.712 

44.0 

44.0 

0.0 

Cahn 

Calm 

RaiE 

Wed. 

18 

30.000 

43.0 

43.0 

0.0 

Cahn 

Calm 

Cl«*r 

Thu. 

19 

30.010 

42.0 

East 

Light 

Mi»ir 

Fri. 

20 

29.936 

46.0 

46.0 

0.0 

Northeast 

Light 

V^ 

Sat 

21 

30.130 

40.0 

40.0 

0.0 

Northeast 

Light 

Raiii 

Sun. 

22 

30.316 

27.0 

26.0 

1.0 

Northward 

Moderate 

Cltf 

Mon. 

23 

30.260 

32.0 

32.0 

0.0 

Southeast 

Moderate 

SlMff 

Tues. 

24 

• 

29..550 

35.0 

36.0 

0.0 

Northeast 

Light 

Run 

^^1        L. 

Wed. 

25 

c 

29.500 

35.0 

33.0 

2.0 

Northwest 

Moderate 

Thu. 

26 

29.730 

27.0 

Northwest 

Fresh 

Cleir 

w    •       t    .          > 

Fri. 

27 

29.940 

40.0 

South 

Moderate 

LigbJ'> 

Sat 

28 

30.020 

49.0 

South 

Airs 

Light  *"• 

Sun. 

29 

30.016 

55.0 

55.0 

0.0 

South 

Moderate 

Light* 

Mon. 

30 

40.0 

36.0 

4.0 

Northwest 

Fresh 

cW 

Tues. 

31 

29.830 

40.0 

36.0 

4.0 

Northwest 

Frash 

• 

Cletf 

Mem 

- 

29.916 

87.97 

87.06 

1.06 

.^*W  w    . 

«%w«^ 

y 

March  4.^At  9&.  P.  M.,  wmd  hauling  to  the  westward,  freahening.    At  l(A.  ^^^'^ 
commenced  from  west  hy  south.  .  ^^g; 

March  5.— At  11&.  P.  M.,  obeenred  the  aurora  horealis,  it  was  but  little  extended  "^  "^ 
orazimQ^. 

March  10. — At  4A.  50m.  P.  M.,  a  gale  commenced  from  north  hj  west  j. 

March  15.^At  2h.  40fn.  P.  M.,  the  moon  was  encompasMd  by  a  halo  of  diven  colon 
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METSOaOLOGICAL  OBSERVATIONS  AT  WASHINGTON. 


MARCH, 

,  1840<-r-Coiitinaed. 

1 

9  A.  M. 

Thermometers. 

Hygrometer. 

Wind. 

p 

• 

i 

• 

« 

0) 

i 

« 

• 

>> 

"1 

1 

o 

i 

8 

PQ 

i 

& 

1 

*l 

^ 

^nches. 

o 

o 

a 

1 

o 

JO  072 

52.0 

Southward 

Light 

Cloudy. 

29.970 

65.0 

Southward 

Airs 

Hazy. 

J9.800 

60.0 

' 

Calm 

Calm 

Foggy. 

29.840 

67.0 

68.0 

Southward 

Light 

Hazy, 

J9.768 

45.0 

N.  &  W. 

Strong 

Clear. 

29.890 

65.0 

49.0 

8.  &  W. 

Moderate 

Clear. 

29.720 

47.0 

Southward 

Light 

Light  clouds. 

20.070 

61.0 

31.0 

Softtheast 

Airs 

Clear. 

59.600 

63.0 

46.0 

45.0 

1.0 

Southeast 

Light  airs 

Clear. 

29.500 

74.0 

49.0 

45.0 

4.0 

Southward 

Light  airs 

Clear. 

10.002 

24  0 

Northwest 

Strong 

Clear. 

19.980 

37.0 

Southeast 

Airs 

Cloudy. 

10.020 

58.0 

38.0 

28.0 

10.0 

Westward 

Fresh 

Hazy^ 

20.296 

59.0 

40.0 

Westward 

Light 

Hazy. 

29.950 

41.0 

41.0 

0.0 

East 

Airs 

Cloudy. 

29.882 

46.0 

45.0 

1.0 

Northeast 

Light 

Cloudy. 

29.612 

50.0 

60.0 

0.0 

West 

Light 

Cloudy. 

20.050 

49.0 

48.0 

1.0 

Calm 

Calm 

Cloudy. 

20.020 

48.0 

• 

Eastward 

Light 

Misty. 

20.018 

49.0 

48.0 

1.0 

Northeast 

Airs 

Cloudy. 

20.180 

46.0 

42.0 

3.0 

Westward 

Airs 

Cloudy. 

20.422 

64.0 

32.0 

* 

N<wth 

Moderate 

Clear. 

20.140 

38.0 

38.0 

0.0 

Southeast 

Moderate 

Misty. 

29.560 

38  0 

38.0 

0.0 

N.  <kE. 

Light 

Rain. 

29.500 

36.0 

Northwest 

Moderate 

Cloudy. 

29.810 

62.0 

34.0 

Northwest 

Fresh 

Clear. 

20.024 

49.0 

43.0 

6.0 

South 

Moderate 

Cloudy. 

20.094 

61.0 

51.0 

0.0 

South 

Airs 

Rain. 

29.970 

60.0 

60.0 

0.0 

s.  s.  t. 

Light 

Misty. 

29.636 

65.0 

64.0 

1.0 

South 

Fresh 

Cloudy. 

29.950 

59.0 

40.0 

35.0 

6.0 

Northwest 

Fresh 

Pas^g  clouds. 

29.911 

^3.20 

44.97 

46.00* 

2.06 

• 

' 

REMARKS— Continued. 

ediately  contiguous  to  the  disc  there  was  a  white  haze,  which  became  yellow,  and  finally  a 
rk  brown,  as  the  distance  from  the  planet  increased,  but  the  shades  having  no  distinct  bound- 
ies.  Surroimding  this  was  a  space,  perfectly  well  defined  on  both  edges,  of  an  ultramarine 
lor,  which,  in  its  turn,  was  encircled  by  another  of  crimson,  less  distinct,  but  perfectly  ap* 

*  This  resuH  is  caused,  as  will  be  perceived,  by  want  of  observations  of  the  <<dew  point.'' 
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METEOROLOGICAL  OBSERVATIONS  AT  WASHINGTOK. 


1 

APRIL,  1840. 

• 

• 

1 

• 

1 

o  A*  M. 

• 

• 

1 
Hygrometer.                     Wind. 

• 

1 

S' 

• 

k 

ST 

& 

i 

^ 

^ 

2. 

lu 

s 

• 

o 

i 

Inches. 

o 

O 

O 

Wed. 

1 

80.0:>0 

38.0 

^ 

8.  by  West 

Ain 

M^ 

Thu. 

3 

• 

30.290 

30.0 

West 

Moderate 

Cjar 

Fri. 

3 

30.262 

38.0 

37.0 

1.0 

S.  by  W. 

Light 

Clor 

Sat. 

4 

30.006 

48.0 

S.  by  W. 

Moderate 

Cltt' 

Sun. 

6 

29.998 

46.0 

32.0 

14.0 

S.  6c  E. 

Light 

CW' 

Mon. 

6 

30.178 

50.0 

42.0 

8.0 

Northeast 

Light 

Ck^ 

Tucs. 

7 

30.290 

37.0 

33.0 

4.0 

Northeast 

Light 

Hay 

Wed. 

8 

^ 

30.320 

32.0 

28.0 

4.0 

Northeast 

Light 

ClM^ 

Thu. 

9 

T> 

30.400 

30.0 

28.0 

2.0 

East 

Light 

Cbt 

Fri. 

10 

30.350 

40.0 

36.0 

4.0 

Calm 

Calm 

tk 

Sat. 

n 

30.190 

47.0 

400 

7.0 

Calm 

Calm 

Go: 

Sun. 

12 

30.040 

62.0 

60.0 

2.0 

8.  S.  W. 

Modente 

i:^. 

Mon. 

13 

30.136 

43.0 

39.0 

4.0 

W.  N.  W. 

Gale 

Cloi 

Tucs. 

14 

30.290 

84.0 

32.0 

2.0 

Cahn 

Calm 

Cite 

Wed. 

15 

30.050 

53.0 

51.0 

2.0 

Calm 

Cahn 

C.«3^' 

Thu. 

16 

0 

30.050 

39.0 

38.0 

1.0 

Cahn 

Cahn 

CIb: 

Fri. 

17 

30.032 

46.0 

42.0 

4.0 

8.  S.  W. 

Light 

l'}C'^' 

Sat. 

18 

29.920 

58.0 

54.0 

4.0 

8.  S.  W. 

Moderate 

Sun. 

19 

30' 050 

56.0 

51.0 

5.0 

N.  W. 

Light 

Clwi" 

Mon. 

20 

30. 197 

44.0 

42.0 

2.0 

Cahn 

Calm 

CiiSJ 

Tues. 

21 

30.400 

44.5 

380 

6.5 

Northeast 

Moderate     , 

CItf 

Wei 

22 

80.310 

46.0 

43.0 

3.0 

Calm 

Calm 

Thu. 

23 

29.898 

68.0 

56.0 

2.0 

Southeast 

Moderate 

Fri. 

24 

c 

29.930 

61.0 

61.0 

0.0 

South 

Light 

Bill 

Sat. 

25 

29-990 

61.0 

60.0 

1.0 

Variable 

Light 

Cka' 

Sun. 

26 

29.898 

66.0 

63.0 

3.0 

South 

Moderate 

Clo' 

Mon. 

27 

80.020 

47.0 

40.0 

7.0 

Northwest 

Moderate 

Cl«< 

Tues. 

28 

30450 

44.0 

39.0 

5.0 

S'd  dk  E'd 

Moderate 

CW 

Wed. 

29 

30.240 

55.0 

55.0 

0.0 

8*d  dc  E'd 

Moderate 

Kiis 

Thu. 

30 

29.832 

63.0 

63.0 

0.0 

S'd  dt  W'd 

Light 

CI* 

> 

Mean 

30.035 

47.20 

1 

39.89 

3.61 

y 

REM 

[ARKS. 

April  1 — At  2h.  SOm.  P.  M.,  the  wind  hauled  to  the  northward  andwestwanJ, »«» 
strong  gal«»  accompanied  with  heavy  rain;  at  3h.  30m.  moderated. 

April  7.— A  lunar  halo  from  9h.  SOm.  to  lOA.  30m.  P.  M.  ..^ 

April  11.— At  6A.  30y».  P.  M.,  heavy  rain  from  the  southward  and  eastward,  wi"* 
and  -lightning.  .    ^^^.^ 

April  12.— 5  P.  M.,  the  wind  shifted  suddenly  to  the  northwest,  with  violent  rain«  v^ 
der,  and  lightning;  hauled  to  the  southward  again,  and  at  sunset  changed  agvin  to 
widi  violence. 

April  14 — At  9  P.  M.,  a  lunar  halo,  diameter  44®  36';  at  10,  cloudy. 
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METEOROLOGICAL  OBSEBVATIONS  AT  WASHINOTOIT. 


■ 

APRfli, 

1840^Contmii«l. 

■ 

• 

9  A.  M. 

• 

Tbermomsten. 

Hygmmeter. 

Wind. 

• 

i 

• 

1 

.  s 

•S 

. 

.£3 

i 
n 

• 

• 

1 

Q 

^ 

s 

^ 

Inckf^. 

0 

o 

o 

o 

80.030 

46.0 

40.0 

6.0 

a&  w. 

Moderate 

F^gdoQds. 

30.460 

67.0 

40.0 

37.0 

18.0 

NoithwMt 

Moderate 

Clear. 

30.338 

72.0 

60.0 

41.0 

9.0 

Soath 

Moderate 

Clear. 

29.900 

73.0 

690 

64.0 

5.0 

Southward 

Moderate 

F'gdouds. 

30. 188 

63.0 

65.0 

37  0 

28.0 

W.  N.  W. 

Moderate 

F'g  donds. 

30.340 

620 

43.0 

I      87.0 

11.0 

Northeast 

Moderate 

Cloudy. 

30.844 

63.0 

43.6 

1      36.0 

7.0 

North 

Moderate 

L*t  cbuds. 

30.350 

64.0 

43.0 

1      36.0 

16.0 

Northeast 

Moderate 

L't  elouds. 

30.463 

64.0 

41.0 

'      39.0 

18.0 

Bftst'.vani 

Light 

Clear. 

30.886 

80.0 

67.0 

46.0 

11.0 

South 

Light 

Clear. 

30.246 

68.0 

66.0 

64.0 

11  0 

S.  S.  \V. 

Moderate 

P'gcbods. 

29.990 

80.0 

71.6 

62.0 

9.5 

8.  S.  W. 

Moderate 

Fg  doods. 

80.^93 

69.0 

48.0 

43.0 

6.0 

W.  N.  W. 

Freeh 

L't  douds. 

80.8f)6 

64.0 

63.0 

41.0 

90 

South 

Airs 

L't  elouds. 

30.(00 

55.0 

55.0 

0.0 

Calm 

Calm 

1  Raia. 

30.134 

78.0 

56.5 

49.0 

6.5 

Calm 

Calm 

Clear. 

30.091 

84.0 

63.6 

66.0 

6  5 

6.  by  B. 

'  Moderate 

Clear. 

39.910 

88.0 

68.0 

44.0 

24  0 

S.  At  W. 

1  Moderate 

Clear. 

30.184 

66.0 

48.0 

8.0 

North 

1  Moderate 

Cloudy. 

30.348 

78.0 

64.0 

44.0 

30.0 

Calm 

Calm 

Cle^r. 

30.456 

73.0 

616 

40.0 

11.0 

Northwest 

Moderate 

Clear. 

30.398 

54.0 

42.0 

12.0 

Northwest 

Moderate 

Cloudy. 

29.964 

77.0 

560 

46.0 

90 

8.  dt  £. 

Light 

Cloudy. 

29.973 

64.0 

64.0 

00 

&d  &  WM 

Li«ht 

Rain. 

30.170 

93.0 

72.0 

56.0 

17.0 

Calm 

Calm 

Clear. 

29.933 

90.0 

76.0 

66.0 

9.0 

>  South 

Light 

Clear. 

30.340 

78.0 

68.0 

44.0 

14  0 

West 

Light 

Clear. 

30.530 

76.0 

67.0 

40.0 

17.0 

8.  &  E'd 

Light 

Clear. 

30.188 

61.0 

61.0 

0.0 

Calm 

Calm 

Rain. 

29.940 

88.0 

77.0 

66.75 

50.0 

37.0 
11.06 

West 

Fresh 

Clear. 

30<  193 

73.42 

45.70 

• 

REMARKS— CoBtnraed. 

Aprii  33 — At  10  P.  M.,  a  violent  squall  of  wind  mid  rain  from  nordnrei^  aiBoeaipMiied  li^ 
thunder  and  lightnins:. 

April  35. — At  4  P.  M.,  heavy  squalls  of  wind  and  rain  from  the  southward  and  eastward* 
attended  with  vivid  flashes  of  lightning  and  peals  of  thunder.  During  the  squall,  the  electric 
fluid  struck  within  half  a  mile. 

April  26. — At  4/i.  I5m.  P  M.,  violent  squall  from  W  N  W.,  with  rain,  thunder,  and  lightning. 
Lightning  struck  the  northwest  comer  of  the  house,  and  divided  itself  apart,  passing  off  hy  the 
conductor,  and  a  part  running  down  by  the  bell  wires,  between  the  two  houses,  more  than 
thirty  feet  from  the  original  point  where  it  struck.     Wind  changed  to  the  southward  again, 
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•  METBOaOI.OOICAI.   OBSEHTATIORS   AT    WASBIireTON. 


APRIL,  1840— ContinneJ. 

> 

-a 

I 

a 

■ 

g 

• 

3  P.  M.                  • 

Tharmometers. 

Hygrometer. 

Wind. 

1 

1 

1 

i 

■ 

o 

o 

1 

£ 

Barom 

• 

i 

• 

1- 

1 

•f4 

Force. 

1 

Inches. 

o 

o 

o 

0 

Wad. 

1 

30.030 

48.0 

45.0 

8.0 

N.  dt  W. 

Gale 

Cloudy 

Thu. 

t 

• 

30.884 

67.0 

69.0 

41.0 

18.0 

South 

Light 

F'ffcloodi 

Fri. 

3 

80.126 

81.0 

66.0 

420 

24.0 

8.  8.  W.* 

Moderate 

Clear 

Sat 

4 

29.930 

81.0 

69.0 

60.0 

19.0 

N.  db  W'd 

Fnsah 

Clear 

Son. 

5 

80.064 

84.0 

64.0 

85.0 

29.0  !  N.  dt  W'd 

Freih 

Clear 

Mon. 

6 

80.218 

66.0 

64.0 

2.0 

N.  dD  E'd 

Moderate 

Cloudy 

Tuaa. 

7 

80.294 

72.0 

62.0 

32.0 

20.0 

N.  dt  W'd 

Moderate 

Clear 

Wad. 

8 

30.280 

68.0 

62.0 

86.0 

17.0 

Eaat 

Moderate 

L'tclOQdi 

Tha. 

9 

3) 

80.464 

78.0 

64  0 

32.0 

22.0 

N.  dtW. 

Moderate 

Clear 

Fri. 

10 

80.276 

86.0 

67.0 

38.0 

29.0 

S|.  dLB. 

Moderate 

Clear 

Sat 

U 

30.150 

94.0 

77.0 

68.0 

19.0 

8.  dbW'd 

Moderate 

P^donds 

Sun. 

12 

29.820 

92.0 

77.0 

44.0 

38.0 

8  8.  W. 

Moderate 

Pg*  clouds 

Mon. 

13 

80.8(10 

80.0 

66.0 

62.0 

3.0 

Waat 

Fraah 

F'gckmds 

Tiiai. 

U 

80. 121 

68.0 

86.0 

20.0 

Eascward 

Moderate 

Cloudy 

Wad. 

16 

80.070 

68.0  1    66.0 

12.0 

Calm 

Calm 

Cloudy 

•Thu." 

16 

O 

30.117 

8R.0 

68.0  i   38.0 

30.0 

8.  db  W'd 

Moderate 

Clear 

Fri. 

17 

29.974 

98.6 

71.0 

66.0 

16.0 

Soutiiward 

Moderate 

Clear 

Sat 

18 

29.840 

78.0 

77.0 

62.0 

16.0 

8.  dt  £• 

Moderate 

Clouds 

Son. 

19 

80.684 

78.0 

64.0      40.0 

24.0 

W.  dtW. 

Moderate 

Clear 

Menu 

SO 

80.246 

79.0 

69.0      64.0 

16.0 

8.  dL  W. 

Moderate 

L'tdoods 

Toaa. 

SI 

80.806 

78.0 

67.0  '   46.0 

21.0 

N.  dtW. 

Moderate 

Clear 

Wad. 

S8 

80.627 

68.0  1   66.0 

2.0 

8.  db  lm* 

Moderate 

Clouds 

Thn, 

33 

29.960 

84.0  1    64.0 

20.0 

8.  db  ^n  > 

L%hc 

Cloudy 

Fri. 

24 

c 

29.972 

70.0      70.0 

0.0 

8.  db  W'd 

Light          Rainy 

Sat 

26 

80.208 

92.0 

87.0      60.0 

27.0 

Cahn 

Calm          Cl6ud7 

Bun. 

26 

29.800 

89.0 

86.0      70.0 

16.0 

S.dtW. 

Fn»b 

L'tdoodf 

Mon. 

27 

80.820 

83.0 

66  0  1   40.0 

16.0 

Weakward 

Moderate 

Clear 

Toaa. 

28 

80.460 

66.0      48.0 

17.0 

adt  W'd 

Moderate 

Claodv 

Wad. 

29 

* 

29.970 

66.0      66.0 

0.0 

Weat 

Airs 

Rain 

Tho. 

80 

29.942 

92.0 

70.0      60.0 

20.0 

Weatward 

YnA 

1 

Clear 

Mean 

30.167 

82.67 

66.76    48.76 

17.00 

n 
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MfiTBOROLOOICAX  OBSERVATIONS  AT  WASHINGTON. 


APRIL,  1840— ContiniMd. 


9  P.M. 


R^iBfesnng^ 
thennomctcn. 


Si 

s 


n 


\0  UO 
(0.308 
10  050 
!9.930 
(0.110 
10.208 
(0.296 
(0.342 
(0  386 
(0.264 
(0.094 
!9.990 
10.360 
(0.118 
(0.096 
(0.054 
{9.956 
(9.874 
(0.246 
(0.254 
10.364 
9.948 
9.934 
19.996 
to  000 
19.778 
(0  892 
(0.352 
S9.818 
:9.912 


(0. 1 18 


40.0 
39.0 
52.0 

sao 

55.0 
42.0 
38.0 
400 
50.0 
55.0 
63.0 
57.0 
45.5 
55.0 
50.0 
56.0 
QO.O 
70.0 
52.0 
54  0 
50.0 
59.0 
67.0 
690 
68.0 
71.0 
61.0 
60.0 
61.0 
64.0 


55  37 


Hygrometer. 


I 


30.0 
36.0 
40.0 
28.0 
30.0 
42.0 
45  0 
60.0 
54.0 
40.0 
51.0 
48.0 
51.0 
54  0 
64.0 
50.0 
46.0 
46.0 
59.0 
67.0 
56.0 
68.0 
71.0 
44.0 
64)0 
61.0 
50.0 


50.04 


280 

19.0 
2.0 

100 

10.0 
8.0 

10.0 
8.0 
8.0 
6.5 
4.0 
2.0 
5.0 
6.0 
6.0 
2.0 
8.0 
40 
0.0 
0.0 

18.0 
O.tf 
0.0 

17.0 
0.0 
0.0 

14.0 


6.65 


Wind. 


W.  N.  W. 
S.  by  W. 
S.  by  W. 
W.  N.W. 
North 
Calm 
Calm 
East 
South 
South 
8.  &E. 
Northwest 
Cahn 
8.  S.  £. 
South 
S.  6c  E'd 
South 
S.  &  W 
Cahn 
N.  &  W. 
North 
8.  dt  E'd 
8.  oL  W. 
Calm 
Variable 
8  db  W'd 
8.  JtW. 
8.  6l  E'd 
8.  db  W'd 
8.  6l  E'd 


o 


Strong 

Light 

Fresh 

Light 

Light 

Calm 

Calm 

• 

Moderate 

Light 

Light 

Moderate 

Fresh 

Cahn 

Light 

Light 

Moderate 

Moderate 

Light 

Cahn 

Light 

Light 

Light 

Light 

Calm 

Variable 

Light 

Light 

Moderate 

Moderate 

Moderate 


s 


Clear 

Clear 

Clear 

Clear 

Clear 

Cloudy 

L'td'ds 

L'td'ds 

Cloudy 

Clear 

Cloudy 

Fg  d'ds 

Clear 

L't  d'ds 

Clear 

Chsar 

Clear 

Cloudy 

Clear 

Clear  , 

Clear 

Rain 

Rain 

Clear 

Rain 

Cloudy 

Clear 

Rain 

Rain 

Clear 


69.0 
55.0 
67  0 
710 
68.0 
49.0 
52.0 
65.0 
57.0 
70.0 
80.0 
77.0 
60.0 
65.0 
61.0 
68.0 
75.0 
77.0 
69.0 
82.0 
74.0 
62.0 
87.0 
82.0 
86.0 
830 
64.0 
65  0 
650 
79.0 


72.10 


I 


88.0 
89.0 
84.0 
89.0 
46.0 
85.0 
32.0 
80.0 
29.0 
40.0 
47.0 
43.0 
84.0 
51.0 
89.0 
36.0 
46.0 
64.0 
42.0 
40.0 
44.0 
46.0 
58.0 
61.0 
61.0 
66.0 
46.0 
44.0 
54.0 
57.0 

44.08 


0.04 


0.01 


0.42 
0.54 


0.08 


0.25 
0.60 

0.50 
0.29 

0.64 
0.60 


8.92 
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MBTKOROLOeiCAL    OBSERVATIONS   AT   WASHINOTOIT. 


MAY,   1840. 


c 
o 

B 
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Fri. 

Sat 

Sun. 

Mon. 

Tues. 

Wed. 

Thu. 

Fri. 

Sat. 

Sun- 

Mon. 

Tues. 

Wed. 

Thu. 

Fri. 

Sat. 

Sun. 

Mon. 

Tue«. 

Wed. 

Thu. 

Fri. 

Sat. 

Sun. 

Mon. 

Tues. 

Wed. 

Thu. 

Fri. 

Sat. 

Stin. 


If 

!    S 

1  ^ 
■  *f 

o 


I 

:i 

4 

.*> 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

14 
15 
16 
17 
18 
f9 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 


o 


3  A.   M. 


Ot    i 


Mean 


8 

o 

CO 


hichts. 

29.850 

29.900 

29.824 

29.440 

29.674 

29.981 

30.000 

29.952 

29.6(92 

29.736 

29.950 

30.600 

30.300 

30.120 

30.514 

30.054 

30.254 

30.184 

30.541 

29>986 

29.780 

29.800 

29.996 

30.112 

3U.3.50 

30.330 

30.168 

29.988 

29.876 

29.864 

29.932 


I 


5 

§ 

s 

Q 


62.0 
60.0 
63.0 
62.0 
50.0 
56.0 
52.0 
54.0 
44.0 
41.0 
50.0 
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55.0 
56.0 
58.0 
60.0 
61.0 
65.0 
62.0 
67.0 
69.0 
58.0 
64.0 
62.0 
63.0 
53.0 
58.0 
63.0 
60.0 
58.0 
61.0 


30.021 


57.45 


Hygrometer. 


o 

48. 0 

47.0 

60.0 
40.0 
40  0 
43.0 
42.0 
44.0 
41.0 
47.0 
44.0 
42.0 
45.0 
50.0 
55.0 
57.0 
62.0 
60.0 
67.0 
69.0 
53.0 
66.0 
62.0 
63.0 
53.0 
50.0 
56.0 
60.0 
58.0 
66.0 


51.67 


o 

c 

i 


o 

14.0 
13.0 

2.0 

10.0 

16.0 

9.0 

12  0 

0.0 

00 

3.0 

\0% 

13.0 

11.0 

8.0 

5.0 

4.0 

3.0 

2.0 

0.0 

0.0 

50 

8.0 

0.0 

0.0 

0.0 

8.0 

70 

0.0 

00 

6.0 


Wind. 


a 
o 

t 

s 


5.78 


Southwest 

Southwest 

Southwest 

Southwest 

N.  &  W. 

Westward 

Westward 

Westward 

N.  &  W. 

N.  &E. 

N'd&W'd 

S'd  &  W*d 

Westward 

Calm 

Calm 

Calm 

Calm 

Westward 

8M&W»d 

Eastward 

N»d  &  EM 

Westward 

Westward 

Eastward 

S'd  &,  E'd 

SM  &  E*d 

8M  &  E'd 

S»d  A  E'd 

S'd  &.  E'd 

SM  db  EM 

Westward 


Light 

Light 

Light 

Light 

Light 

Light 

Light 

Light 

Fmh 

Moderate 

Light 

Light 

Light 

Calm         1 

Calm 

Calm 

Calm 

Light 

Light 

Fresh 

Light 

Light 

Light 

Light 

Light 

Light 

Light 

Light 

Light 

Light 

Light 


Ctetr 
Cletr 
CIo©*;. 

dm 

Ctai 

C\esT 

Ck»^ 

Rffa 

Ain 

t>«' 

On 

CW»T 

Ci«r 

V\ar 

aoor 

CJnf 

Cler 

CIm- 

Rain 

Ckwi 

Oar 

Cfear 

Rain 

Clou:: 

ClooJ* 

Cloo>' 

Clnr 

Rain 

Rab 

Cte*' 


REMARKS. 

May  3. — Squalls  of  rain  and  wind  from  the  southward  and  westward  at  intervals. 
May  4. — Wind  from  the  southward  and  westward ;  very  firesh,  and  in  pufis. 
May  6.-r-Fresh  wind  from  the  northward  and  westward,  and  clear. 
May  8.-— Strong  wind  from  the  southward  and  eastward,  with  heavy  rain. 
May  9. — Wind  hauled  to  the  northward  and  eastward,  firesh,  with  rain;  and  at  10  .A.  M- 
wind  from  the  northward  and  eastward,  in  pufis,  with  rain. 

May  28. — ^Latter  part,  rain,  accompanied  with  lightning  and  thunder. 
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METEOBOLOaiCAX.  0B8XRVATI0HS  AT  WASHINGTON. 


• 

MAY,  1840--Contmn6d. 

« 

^ 

9  A.M. 

Therraometera. 

Hygrometer. 

• 

Wind. 

• 

• 

S 

i 

« 

0 

1 

1 

o 

i 

1 
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n 

• 

m 

1 

t 

s 

»• 
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o 

o 

o 

o 

9 

29.66S 
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73.0 

50.0 

28.0 
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Light 
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62.0 

48.0 

14.0 
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16.0 
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Fresh 
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10.0 
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Fresh 

Clear. 

30.240 

79.0 

65.0 

42.0 

13.0 

Westward 

Moderate 

Clear. 

29.968 

53.0 
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Cloudy. 
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46.0 

46.0 
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NM  ^k  E'd 

Light 
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Clear. 
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85.0 

59  0 

46.0 

13.0 
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Light 
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85.0 

58.0 

42.0 

16  0 
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Light     . 

Clear. 
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46.0 

18.0 

Westward 

Airs 
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4.0 
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Light 

Cloudy. 
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72.0 
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5.0 

S'd  &  EM 

Light 

Clear. 
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74.0 
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94.0 
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75.6 
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69.0 
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30.184 
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SM  A  EM 
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69.0 

63.0 
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Moderate 
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Cloudy. 
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Cloudy. 
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METEOROLOeiCAL    OBSBKVATIONS   AT    WASHINOTOif. 




MAY,  1840— Continued. 

— 
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s 
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23 
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c 
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25 
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26 

30.262 

92.0 

72.0 

65.0        7.0 

8.  dtE. 

Wed. 

27 
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28 
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30 
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31 
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M£T£0ROL0ttICAL  OBS  BR  NATIONS  AT  WASRINGTDir. 


MAY,  l840^C<mtinu«d. 


9  P.  M. 

Regfistering 

■ 

thermometers. 

• 

Uygromder. 

Wind. 

■ 

« 

o 

/ 

u' 

*« 

a 
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■ 

* 

s 

i 

■5 

1 

s 

s 

• 
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a 
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I 

o 

Inches. 

o 

o 

0 

0 
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Inches. 

29  805 

63.0 

49.0 

14.0 

8.  &  W. 
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Clear 

78.0 

54.0 

29.836 

67.0 

44.0 

23.0 
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46.0 
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67.0 

60.0 
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29.934 
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42.0 

29.950 

59.0 

46.0 
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Southwest 
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37.0 

29.064 
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41.0 

14.0 

Weatward 

Light 

Clear 

72.0 

49.0 

29.772 

53.0 
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0.0 

N.  &E. 

Fresh 

Rain 
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44.0 

0.85 

29.676 

51.0 

51.0 

00 

N.  &E. 

Moderate 

Rain 

49.0 

41.0 

0.06 

29.906 
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0.0 

N.  &E. 

Light 

Clear 
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41.0 

0.02 

30.800 

55.0 
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7.0 

8.  <fe  W. 

Airs 

Clear 

72.0 

61.0 

30.400 

60.0 

50.0 

10.0 
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Airs 

Clear 

66.0 

54.0 
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61.0 

50.0 

11.0 
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Clear 

83.0 

35.0 
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60.0 

50.0 

10.0 
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« 

29.948 
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Cloudy 
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1.0 
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Clear 
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45.0 
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4.0 
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■ 
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70.0 
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5.0 
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Calm 

Clear 
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62.0 

1 
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69.0 
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2.0 

S.  &E. 

Airs 
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84.0 
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29.820 
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0.0 
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Moderate 
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0.09 

29.724 

60.0 
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4.0 
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Light 
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0.50 
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0.0 
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62.0 
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57.0 

50.0 

7.0 
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Light 

Clear 
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3.0 
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4.0 
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Clear 
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5.0 

Weatward 

Light 

Clear 

92.0 

62.0 

30.016 

63.26 

56.77 

6.49 

76.08 

51.45 

2.06 

REMARKS. 
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METEOROLOGICAL  OBSERVATIOBTS  AT  WASHXVOTOH. 


a 
o 

a 

o 


Mon. 

Tueg. 

Wed. 

Thu. 

Fri. 

8at. 

Sim. 

Mon. 

Tues. 

Wed. 

Thu. 

Fri. 

Sat. 

Sun. 

Mon. 

Tues. 

Wed. 

Thu. 

Fri. 

Sat. 

Sun. 

Mon. 

Tuee. 

Wed. 

Thu. 

Fri. 

Sat. 

Sun. 

Mon. 

Tues. 


I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

26 

26 

27 

28 

29 

30 


Mean 


d 
e 

I 


JUNB,  1840. 


S 


30.016 


Inches. 
29.950 
29.950 
29.950 
29.7U0 
29.800 
29.900 
29.924 
30.030 
30  300 
30.300 
30.266 
30.062 
29.924 
30.072 
29.980 
30.100 
30.200 
30.160 
29.986 
29.876 
29.950 
29.900 
30.120 
30.216 
30.100 
29.910 
29.958 
29.982 
29.980 
29.934 


Si 

B 
o 

g 


63.0 

64.0 

63.0' 

68.0 

60.0 

61.0 

56.0 

52.0 

60.0 

61.0 

63.0 

67.0 

6H.0 

fiS.O 

69.0 

58.0 

69.0 

58.0 

60.0 

56.0 

62.0 

66.0 

70.0 

68.0 

70.0 

68.0 

60.0 

68.0 

72.0 

73.0 


63.70 


3  A.  M* 


Hygrometer. 


2 


52.0 
58.0 
63.0 
68.0 

55  0 
56.0 
58.0 
50.0 
62.0 
64.0 
54.0 

56  0 
60.0 
60.0 
67.0 
62.0 
63.0 
64.0 

62  0 
48.0 
64.0 
65.0 

63  0 
60.0 
66.0 
68.0 
60  0 
60.0 
72.0 
70.0 


67.64 


8 
I 

a 


II. 0 
ft.O 
0.0 
0.0 
5,0 
60 
0.0 
2.0 
8.0 
7.0 
9.0 

11.0 
6.0 
8.0 
2.0 
6.0 
6.0 
4.0 
8.0 
8.0 
8.0 

ll.O 
7.0 
8.0 
6.0 
0.0 
0.0 
8.0 
0.0 
3.0 


Wind. 


s 

Q 


6.06 


Westward 
NM  i&  EM 
Eastward 
8M  &  EM 
S'd  &  EM 
SM  &  EM 
NM  &  WM 
NM  &  WM 
Westward 
Westward 
Westward 
Westward 

Northwaid 
SM  <&  EM 
Westward 
Westward 
SM  &  EM 
NM  &  WM 
NM  &  WM 
Westward 
Southward 
SM  &  EM 

SM  &,  EM 
SM  <&  EM 
SM  A  EM 
Westward 
SM  6c  EM 
Westward 


g 

o 


Light 
Freah 
Light 
Light 
Light 
Light 
I'ight 
Light 
Light 
Light 
Li^ht 
Light 
Light 
Liglit 
Lig^ht 
Lisht 
Light 
Light 
Light 


Lig^ht 
Light 
Light 
Light 
Light 
Li^ht 
Li^t 
Light 
Light 
Light 


? 


REMARKS. 

June  3.— At  1 1  A.  M.,  heavy  shower  of  rain. 

June  6. — At  6  P.  M.,  the  wind  shifted  from  the  southward  to  northward  and  westwci* 
heavy  squalls  of  wind  and  rain.  During  the  night,  heavy  rain,  accompanied  with  ibad^'- 
lightning. 

June  9. — Semidiameter  of  a  halo  around  the  moon,  21^  40',  at  9h,  1 6m.  P.  M.;  v«^^ 
in  its  appearance. 

June  18. — At  6  P.  M.,  the  wind  shifted  from  the  southward  to  northward  and  wK" 
with  heavy  squalls  of  wind  and  light  rain,  with  thunder  and  lightning. 
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MBTE0»>LO«ICAL  OBaBRVATIOMS  AT  WASBIHOTOM. 


f 
JUNE  1840— Continaed. 

• 

9  A.  M. 

Thermometen. 

Uygrometer. 

Wind. 

1 

• 

• 
s 

0 

^ 

• 

• 

a 
p 

Force. 

hr^. 

o 

0 

o 

o 

« 

974 

96.0 

76.0 

65.0 

11.0 

Weetwaid 

Light 

Clear. 

060 

66.0 

66.0 

0.0 

S'd  db  EM 

Light 

Cloudy. 

892 

70.0 

70.0 

0.0 

N'd  A  E'd 

Light 

Cloudy. 

680 

78.0 

70.0 

8.0 

N'd  dk  W'd 

Airs 

Cloudy. 

868 

92.0 

70.0 

65.0 

5.0 

Weatward 

Light 

Clear. 

912 

86.0 

76.0 

73.0 

3.0 

8'ddtWM    ^ 

Moderate 

P'g  clouds. 

980 

60.0 

60.0 

0.0 

NM  db  W'd 

Moderate 

Rain. 

300 

82  0 

61.0 

50.6 

11.0 

N'd  dc  WM 

Moderate 

Clear. 

350 

92.0 

65  0 

58.0 

7.0 

Westward 

Light 

Clear. 

360 

7S.0 

71.0 

68.0 

13.0 

N'ddcE'd 

Light 

Hazy. 

236 

72.0 

65.0 

7.0 

Weatwaid 

Moderate 

Cloudy. 

092 

93.0 

79.0 

77.0 

2.0 

Westward 

Moderate 

Hazy. 

900 

98.0 

80.0 

77.0 

3.0 

Southward 

Light 

Hazy. 

180 

94.0 

73.0 

67.0 

16.0 

Wert 

Light 

Clear. 

008 

71.0 

71.0 

0.0 

Noithward 

Airs 

Rain. 

174 

85.0 

68.0 

*64.0 

14.0 

N'd  dc  E'd 

Moderate 

Clear. 

250 

70.0 

58.0 

12.0 

S'd  dk  W'd 

Light 

Cloudy. 

100 

72.0 

66.0 

6.0 

NM  db  E'd 

Light 

Cloudy. 

008 

82.0 

69  0 

55.0 

14.0 

N'd  dc  W'd 

Light 

Clear. 

890 

84.0 

68.0 

49.0 

19.0 

N*d  dc  WM 

Fresh 

Clear. 

980 

92.0 

71.0 

65.0 

6.0 

Westward 

Light 

Clear. 

910 

97.0 

77.0 

69.0 

8.0 

SM  Sl  WM 

Light 

Cloudy. 

200 

72.0 

70.0 

2.0 

8M  dc  EM 

•Light 

Ifaa^. 

190 

92.0 

77.0 

76.0 

1.0 

SM  db  WM 

Airs 

P'g  clouds. 

000 

97.0 

78.0 

75.0 

3.0 

8M  dt  WM 

Light 

F'g  clouds. 

912 

t 

74.0 

73.0 

1.0 

NM  db  EM 

Light 

Cloudy. 

980 

70.0 

70.0 

0.0 

SM  dc  EM 

Light 

Cloudy. 

000 

100.0 

76.0 

75.0 

1.0 

Westward 

Light 
Light 

Clear. 

980 

102.0 

81.0 

76.0 

5.0 

Wcetwud 
Westward 

Clear. 

968 

106.0 

81.0 
72.40 

77.0 

4.0 

Moderate 

Clear. 

044 

92.00 

66.37 

6.03 

REMARKS-^Continiied. 

me  29. 

—At  9A.  ] 

I6fii.  P.  M 

.,  a  heavy  cloud,  with  strong  breeze 

firom  northwai 

d  and  west- 

1,'wtth 

Uiunder  ai 

id  lightnin 

g- 

55 


iMta-aaa 
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MCTBOftOLOOICAL  OBSSftVATIOWS  AT    WASHIHOTOV. 


JUNE,  1840— C^ontimwd. 


I 
I 

I 


Mon. 

Tom. 

Wed. 

Thu. 

Fri. 

8«t 

Sun. 

Mon. 

Toes. 

Wed. 

Thu. 

Pri. 

Set. 

Snn. 

Mon. 

TniBs. 

Wed. 

Thu. 

Fri. 

Sat. 

Sun. 

Mon. 

Tuee. 

Wed. 

Thn. 

Fri. 

Set. 

Son. 

Mon. 

Tuei. 


1 
3 
3 
4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

13 

ia 
u 

15 
16 
17 
18 
19 
30 
31 
33 
38 
34 
36 
36 
37 
38 
20 
80 


Metn 


•fl 
i 


a 


8  P.M. 


Jneke$. 

39.968 

30.000 

39.803 

39.654 

39.900 

39.860 

80.084 

80.393 

30.846 

80.814 

80. 146 

39.978 

39.950 

80.048 

39.984 

30.160 

30.300 

80.000 

39.900 

39.840 

39.918 

39.91 

80. 

80.100 

80.000 

39.931 

^9.973 

89.974 

39.950 

39.950 


K950 
).190 


80.010 


o 
lOl.O 


103.0 


93.0 
98.0 
84.0 
90.0 
108.0 
97.0 


90.0 


88.0 

94.0 

104.0 

101.0 

104.0 


90.0 
104.0 

iqp.o 

105.0 


97.33 


85.0 
66.0 
71.0 
71.0 
77.0 
78.0 
66.0 
68.0 
65.0 
75.0 
78.0 
89.0 
85.0 
75.0 
69.0 
73.0 
76.0 
80.0 
73.0 
75.0 
76.0 
87.0 
81.0 
85.0 
79.0 
73.0 
73.0 
87.0 
85.0 
83.5 


Hygrometer. 


76.77 


i 

& 


76.0 
66.0 
71.0 
71.0 
64.0 
76.0 
58.0 
50.0 
56.0 
67.0 
65.0 
75.0 
70,0 
56.0 
69.0 
55.0 
50.0 
63.0 
58.0 
53.0 
58.0 
74.0 
73.0 
75.0 
79.0 
73.0 
71.0 
75.0 
83.0 
83.0 


66.73 


10.0 

0.0 

0.0 

0.0 

130 

3.0 

80 

18.0 

9.0 

80 

18.0 

14.0 

15.0 

19.0 

0.0 

18.0' 

36.0 

18.0 

30.0 

33.0 

17.0 

13.0 

8.0 

10.0 

0.0 

0.0 

3.0 

13.0 

3.0 

1.5 


10.04 


Wind. 


S'd&Wd 

Eaetward 

S'dAWd 

S'dAW'd 

Westward 

S'd&W'd 

N'dAW'd 

Weetwaxd 

Westward 

N'd&E'd 

Westward 

Westward 

Westward 

Westward 

8'd  A  E'd 

8M  &  W'd 

Westward 

8'ddtE'd 

N'd&W'd 

N'd&WM 

Westward 

Westward 

S'd  6c  EM 

S'd  &  W'd 

Calm 

NMAEM 

Westward 

Westward 

Calm 
Westward 


• 

0 


ModenteiF:! 

Fiob  ^^ 
ModenteiBfl 

Light  r^ 

Light  \^^ 

Light  ,C« 

Light  (fc 

Light  ^ 

Light  ^ 

Moda*  !^, 

Fweh  ?1=^ 

Ught  'C*^ 

Light  ;fc 

Light  >^ 

Light  [W 

Light  f 

Frah  i^^ 

Fi«h  '^ 

Light  1^*^, 

Light  ^^1 

Light  f 


REMARKS. 
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HBTBOBOLOOICAL  OBSJBRVATIONS   AT   WASHINGTOB. 


JUN£,  1840— Conliimed. 

ft  P  V 

Regiatering 

V  «  •  n^ 

va,.                    • 

• 

^ 

Hygrometer. 

Wind. 

• 

1 

• 

. 

i 

0 

i 

0 

S 

I 

1 

1 

i 

> 

• 

1 

t 
1 

• 

o 

^ 

S 

1 

hes. 

o 

o 

o 

o 

o 

Inch. 

892 

77.0 

70.0 

7.0 

Westward 

Light 

Clear 

89.0 

62.0 

000 

62.0 

62.0 

0.0 

N'ddcE'd 

Light 

Rain 

84.0 

680 

0.066 

762 

68.0 

68.0 

0.0 

N*ddcE'd 

Light 

Rain 

76.0 

61.0 

0.736 

736 

68.5 

66.0 

3.6 

Calm 

Calm 

Cloudy 

76.0 

68.0 

0.030 

944 

70  0 

62.0 

8.0 

Weatwaid 

Light 

Clear 

90.0 

64.0 

900 

66.0 

66  0 

0.0 

8'ddtWM 

Light 

Rain 

88.0 

64.0 

1.440 

180 

64.0 

66.0 

8.0 

Nordiward 

Airs 

Clear 

70.0 

48.0 

300 

68  0 

60.0 

8.0 

Weatward 

Light 

Clear 

76  0 

68.0 

323 

67.0 

64.0 

8.0 

N'd  A  EM 

Light 

Hazy 

78  0 

680 

282 

70.0 

67.0 

3.0 

Calm 

Calm 

Cloudy 

74.0 

69  0 

082 

76.0 

66.0 

10.0 

d'd  ^  W'd 

Light 

Clear 

86.0 

66.0 

900 

79.0 

78.0 

6.0 

Soothward 

Light 

Clear 

860 

70.0 

000 

72.0 

66.0 

7.0 

Calm 

Calm 

Clear 

86.0 

66.0 

000 

74.0 

64.0 

10.0 

Weatwaid 

Light 

Clear 

76.0 

66.0 

032 

67.0 

66.0 

2.0 

N'ddfcW'd 

Light 

L't  d'da 

68.0 

66.0 

a  100 

150 

68.0 

68.0 

10.0 

N'ddc  W'd 

Light 

Clear 

70.0 

69.0 

208 

66.0 

64.0 

12.0 

Weatwaid 

Light 

Clear 

72.0 

66.0 

0.310 

972 

680 

68  0 

0.0 

8*d  &  E'd 

Light 

Rain 

76.0 

600 

888 

66.0 

64.0 

13.0 

Weatward 

Light 

Clear 

72.0 

690 

800 

69.0 

66.0 

•14.0 

N'ddfc  W'd 

Light 

Clear 

76.0 

680 

932 

74.0 

68.0 

6.0 

Southward 

Light 

Clear 

76.0 

66  0 

05U 

780 

77.0 

1.0 

doathward 

Light 

Cloudy 

87.0 

66  0 

200 

72.0 

66.0 

7.0 

Calm 

Cahn 

Clear 

76.0 

63.0 

100 

71.0 

70  0 

1.0 

N'd  dc  W»d 

Aira 

L't  cl*ds 

80.0 

71.0 

928 

76.0 

76.0 

0.0 

Cafan 

Calm 

Cloudy 

81.0 

70  0 

0.080 

950 

70.0 

60.0 

1.0 

N'd  dc  E'd 

Moderate 

Cloudy 

76.0 

620 

0.076 

950 

78.0 

72.0 

1.0 

Calm 

Calm 

Cloudy 

74.0 

640 

968 

770 

70.0 

7.0 

8*d  dc  E*d 

Aira 

Clear 

87.0 

78  0 

900 

84.0 

88.0 

1.0 

N'd  db  W'd 

Aira 

Cloudy 

87.0 

72  0 

000 

80.0 

78.0 

7.0 

N'd  dc  W'd 

Moderate 

Clear 

88.0 

67  0 

012 

70  82 

66.70 

6.12 

78.87 

68.18 

8. 666 

REMAK 

R8. 

# 
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METEOBOLOOICAL  OB8SRVATIONS   AT  WASHIRGTOK. 


» 

JULY,  1840. 

• 

1 

• 

1 

in 

) 

.    3  A.  M. 

« 

Hygrometer. 

Wind. 

•-  - 

• 

•3 

1 

o 

1 

*i 

8 

i 

• 

p 

1 

n 

1 

P 

M 

s^ 

« 

3 

w 

Inches. 

• 

o 

o 

» 

Wed. 

1 

30.050 

66.0 

58.0 

8.0     Westward 

Light 

HaiT 

Thu. 

2 

30.170 

64.0 

60.0 

4.0 

Westward 

Light 

cWv 

Fri. 

3 

30.180 

58.0 

58.0 

0.0 

N'd  &  B'd 

Light 

Ckodv 

Sat 

4 

30.250 

62.0 

54.0 

8.0 

Westward 

Li^ 

Clear 

8UD. 

5 

30.300 

65.0 

55.0 

10.0 

Westward 

Light 

Cksr 

Mon. 

6 

3) 

30.270 

64.0 

600 

4.0 

N'd  &  W'd 

Light 

Hazr 

Tues. 

7 

80.220 

65.0 

60.0 

5.0 

Westward 

Light 

Cktf 

Wed. 

8 

80.150 

71.0 

70.0 

1.0 

Northward 

Light 

Clodf 

Thu. 

9 

29.990 

74.0 

73.0 

1.0 

S'd  db  WM 

Moderate 

doadj    1 

Fri. 

10 

29.924 

72.0 

62.0 

10.0 

Calm 

Calm 

Cl«r       ' 

Sat. 

11 

30.124 

69.0 

60.0 

90 

Calm 

Calm 

Ckr 

San. 

12 

80.068 

74.0 

72.0 

2.0 

Calm 

Calm 

Clear 

Mon. 

13 

29.910 

77.0 

70.0 

7.0 

Calm 

Cahn 

Cbnr 

Tues. 

14 

0 

30.140 

76.0 

76.0 

1.0 

S'd  ^  W'd 

Light 

iWgt^ 

Wei 

15 

80.000 

71.0 

62.0 

9.0 

Calm 

Cabn 

Clstf 

Thu. 

16 

30.052 

70.0 

63.0 

7.0 

Calm 

Calm 

Clear 

Fri. 

17 

30.080 

76.0 

67.0 

9.0 

SM  &  WM 

Light 

HazT 

Sat 

18 

30.024 

81.0 

74.0 

7.0 

Southward 

Light 

Clear 

Sun. 

19 

30.000 

77.0 

76.0 

1.0 

S'd  &  W'd 

Moderate 

CkNidT 

Mon. 

20 

30.000 

77.0 

67.0 

10.0 

N'ddcWM  ' 

Moderate 

Clear 

Tues. 

21 

30.126 

66.0 

62.0 

40 

N'd  dc  W'd 

Moderate 

Clear 

Wed. 

22 

c 

30.168 

62.0 

60.0 

2.0 

Westwanl 

T.i^ht 

Clear 

Thu. 

23 

.30.126 

76.0 

73.0 

3.0 

S'd  &  W'd 

Light 

Cloaik 

Fri. 

24 

29.788 

72.0 

70.0 

20 

Westward 

Light 

Paff'fd^ 

Sat 

25 

30.000 

65.0 

64.0 

1.0 

Westward 

Light 

Haiy 

Sun. 

26 

30.222 

64.0 

63.0 

1.0 

Calm 

gahn 

Clear 

Mon. 

27 

30.250 

68.0 

67.0 

1.0 

Calm 

Calm 

Clear 

Tuea. 

26 

• 

30.210 

76.0 

73.0 

3.0 

S'd  dfc  W'd 

Light 

Paaa'g  o- 

Wed. 

29 

30.158 

79.0 

74.0 

5.0 

S'd  &  W'd 

Light 

Pass'g  r 

Thu. 

30 

30.068 

70.0 

68.0 

2.0 

Variable 

Airs 

Clear 

Fri. 

31 

30.144 

74.0 

73.0 

1.0 
7.68 

Eastwazd 

Airs 

ClooiT 

Mean 

30.102 

70.36 

62.68 

RI 

S  MARKS. 

July  8.— At  5A.  40m.  P.  M.,  he 

iavy  dov 

ids  from  northwest,  with  rain,  thuni 

ler,  andUT' 

ning; 

wind  fresh,  in  squalls.     At  ( 

^k.  90m 

.,  wind  shifted  to  southward  and  v 

restwaid,  ^ 

heavy  aqualls  of  wind  and  rain.     A 

.  9P.  M 

[. ,  moderate  breezes,  with  shovVers  of  i 

raindoiar^ 

night. 

July  23.— From  2  to  7  A.  M.,  li 

leavyshc 

»wers  of  rain,  with  strong  squalls  of  w 

tnd.    At  4. 

wind  shifted  in  a  squall  to  the  nort 

hward  a 

nd  westward.     Nearly  all  the  rain  n 

9cc>dedM 

tween  2  and  4  A.  M. 

July  29.— From  8  P.  M.  to  10 

M.      M.  y 

incessant  flashes  of  lightning  to  the 

■onthwand' 

eastward. 

• 
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METBOROLOGICAL  OBSBRYATIOIYS  A7    WASHINOTON* 


JULY,  1840--CoTitliiii6d. 

9  A.   M. 

- 

Thermometera. 

Hygronneter. 

Wind. 

• 

• 

§ 

• 

i 

8 

• 

1 

• 

§ 

J 

• 

1" 

1 

i 

1 

^ 

Jhehea. 

o  ^ 

o 

o 

o 

30.100 

86.0 

72.0 

60.0 

12.0 

N'd  A  W'd 

Moderate 

Clear; 

30.200 

71.0 

70.0 

1.0 

N*d  &  E*d 

Light 

Rain. 

30.200 

67.0 

66.0 

2.0 

N*d  d&  W'd 

Light 

Cloudy. 

80.294 

94.0 

69  0 

64.0 

6.0 

North 

Light 

Clear. 

30.336 

92.0 

72.0 

66.0 

7.0 

8M  &  E'd 

Light 

L't  cl'ds. 

30.276 

68.0 

66.0 

2.0 

K'd  dc  W'd 

Moderate 

Cloudy..^ 

30.210 

93.0 

69.0 

69.0 

10.0 

Wert 

Light 

Clear. 

30. 160 

76.0 

76.0 

0.0 

SM  &  E'd 

Light 

Rain. 

29.980 

74.0 

74.0 

0.0 

Calm 

Calm 

Rain. 

80.054 

93.0 

78.0 

66.0 

13.0 

N'd  dc  W'd 

Moderate 

Clear. 

30. 136 

99.0 

87.0 

76.0 

U.O 

Westward 

Light 

Clear. 

30.080 

102.0 

78.0 

74.0 

4.0 

Variable 

Ain 

Clear. 

29.904 

86.0 

80.0 

6.6 

8'ddtW'd 

Light 

Cloudy. 

29.866 

99.0 

84.0 

79  0 

6.0 

N'd  &  W'd 

Moderate 

Fgd'ds. 

30.010 

102.0 

82.0 

68.0 

14.0 

Calm 

Cahn 

30.108 

102.0 

80.0 

76.0 

4.0 

Westward 

Light  airs 

Clear. 

30.128 

104.0 

81.0 

78.0 

3.0 

S'd  dc  W'd 

Light  airs 

Clear. 

30.034 

105.0 

85.0 

83.0 

2.0 

8'd  &  W'd 

Lii^taba 

Clear. 

30.000 

96.0 

80.0 

76.0 

40 

Westward 

Light 

Clear. 

30.126 

98.0 

77.0 

67.0 

10  0 

N'd  dt  W'd 

Moderate 

Clear. 

30.200 

93.0 

74.0 

68.0 

6.0 

West 

Moderate 

Clear. 

30.224 

102.0 

76.0 

74.0 

2.0 

N'd  dt  W'd 

Light 

Clear. 

30.060 

75.0 

74.0 

1.0 

S'd  &  E'd 

Light 

Cloudy. 

29.828 

82.0 

76.0 

70.0 

6.0 

Westward 

Moderate 

P*g  cl'ds. 

30.182 

89.0 

74.0 

70.0 

4.0 

N'd  db  E'd 

Light 

Clear. 

30.250 

100.0 

76.0 

71.0 

4.0 

Calm 

Calm 

30.268 

100.0 

76.0 

76.0 

1.0 

Westwaid 

Light 

Clear. 

30.160 

98  0 

77.0 

73.0 

4.0 

Westward 

Light 

Clear. 

30.060 

79.0 

76.0 

4.0 

Westward 

Light 

Cloudy. 

30.188 

74.0 

73.0 

1.0 

N'd  db  E'd 

Moderate 

Cloudy. 

3Q.160 

75.6 

78.0 

2.6 

N6rthward 

Light 

Cloudy. 

30.121 

96.62 

76.34 

70.91 

6.43 

• 

v 

# 

• 

R 

BMARK8 

.    . 
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MBTBOROLOGIOAL   0BSBRVATI0N5   AT   WASHIVOTOH. 


JULY,  I840-<-Co]itinued. 


a 
o 

a 

o 

00 


Wed. 

Thu. 

Pri. 

Sat. 

Sun. 

Mon. 

Toes. 

Wed. 

Thu. 

Fri. 

Sat 

Sun. 

Mon. 

Tuea. 

Wed. 

Thu. 

Fri. 

Sat. 

Sun. 

Mon. 

Tvtm. 

Wed. 

Thu. 

Pri. 

Sat. 

Sun. 

Mon. 

Tuea. 

Wed. 

Thu. 

Pri. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Id 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Mean 


s 

a 
i 

i 


o 


3  P.  M. 


I 

o 


Miches. 

30.120 

80. 200 

80  340 

30.270 

30.280 

30.264 

30.212 

30.  ISO 

29.922 

30  120 

30.082 

30.062 

29.790 

29.880 

30.074 

30.100 

30.026 

30.022 

30.000 

30.126 

80.164 

30  224 

29.880 

28.870 

30.176 

30.200 

30.214 

30.026 

30.046 

80.200 

80.080 


Thennometen. 


§ 


30.100 


o 
92.0 

68.0 
96  0 
86.0 

90.0 


96.0 
109.0 


108.0 

112.0 
109.0 


107.0 
102.0 


104.0 
106.0 


99.0 


97.14 


m 


80.0 

66.0 

68.0 

73.0 

79  0 

72.0 

72.0 

84.0 

76.0 

82.0 

80.0 

89.0 

86.0 

81.6 

88.0 

92.0 

84.0 

89.0 

82.0 

78.0 

80.0 

84.0 

73.0 

80.0 

78.0 

76.0 

81.0 

88.0 

87.0 

87.0 

74.0 


79.27 


Hygrometer. 


a 
'I 

Q 


70.0 
65.0 
66.0 
66.0 
560 
67.0 
68.0 
79.0 
70.0 
62.0 
78.0 
79.0 
83.0 
75.0 
65.0 
74.0 
70.0 
86.0 


10.0 

0.0 

3.0 

17.0 

24.0 

6.0 

4.0 

6.0 

6.0 

20.0 

3.0 

10.0 

30 

6.6 

23.0 

18.0 

14.0 

4.0 


Wind. 


73.0 

9.0 

73.0 

6.0 

60.0 

20.0 

77.0 

7.0 

730 

0.0 

76.0 

4.0 

74  0 

4.0 

72.0 

40 

78.0 

3.0 

82*0 

6.0 

84.0 

3.0 

83.0 

4.0 

70.0 

0.0 

72.42 

6.86 

N'd&W'd 

N'd&W'd 

Cahn 

N'd&Wd 

S'd  db  E'd 

N'ddbB'd 

S'ddcWM 

S'd  A  Wd 

Westward 

N'ddtW'd 

Westward 

S'd  A  W'd 

Southward 

Westward 

Westward 

Westward 

Westward 

Calm 

Calm 

N'd&Wd 

Westward 

S'd  <&  W'd 

S'd  <&  E'd 

Westward 

Northward 

NMAW'd 

S'd  dk  W'd 

S'd  dk  W'd  I 

S'd  &  W'd 

N'ddcE'd 

N'd  Sc  E'd 


Moderate 

Li^ 

Calm 

Modente 

Modente 

Light 

Light 

Moderate 

Modeiate 

Light 

Ain 

Light 

Moderate  i< 


6 


» 


Clor 
Bib 

M 

Ckaij 
Off 
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BIETEOROLOGICAL    OBSERVATIOKS   AT    WASHIMOTOM. 


• 

JULY,  1840— Gontinuad 

— , — m-  ■  '     ■ 

« 

1 

9  P 

•  M. 

Registering 
thermometers. 

• 

^ 

Hyip-ometer. 

Wind. 

1 

• 

. 

• 

a 

1 
g 

m 

^ 

. 

a 

o 

tf 

•s 

f4 

o 

© 

fi 

0 

b 

g 

•€ 

s. 

£ 

£ 

8 

1 

O 

PQ 

1" 

o 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

*  Inches. 

o 

o 

0 

o 

Inch, 

30.150 

70.0 

65.0 

5.0 

N'd&WM 

Moderate 

PasB'gcrds 

80.0 

63.0 

80.300 

64.0 

64.0 

0.0 

NM&WM 

Light 

Clear 

65.0 
69.0 

59.0 
58.0 

0.400 

30.S84 

67.0 

60.0 

7.0 

Calm 

Calm 

Clear 

73.0 

66.0 

30.384 

68.0 

58.0 

10.0 

8M  &  E'd 

Light 

Clear 

79.0 

61.0 

30.324 

63.0 

63.0 

0.0 

Eastward 

Moderate 

Light  rain 

72.0 

61.0 

0.030 

30.188 

71.0 

68.0 

3.0 

SM  &  B*d 

Light 

Cloudy 

76.0 

65.0 

0.026 

30.030 

71.0 

71.0 

0.0 

SM&W'd 

MoNderate 

Cloudy 

84.0 

71.0 

0.570 

39.914 

74.0 

65.0 

9.0 

Calm 

Cahn 

Clear 

76.0 

68.0 

30.100 

78.0 

63.0 

10.0 

N^dAWM 

Lig^t 

Clear 

83.0 

69.0 

30.073 

77.0 

65.0 

13.0 

Westward 

Li^t 

Clear 

83.0 

69.0 

30.140 

74.0 

68.0 

6.0 

Calm 

Calm 

Clear 

89.0 

73.0 

80.140 

83.0 

80.0 

2.0 

Southwest 

Moderate 

Cloudy 

86.0 

73.0 

29.963 

77.0 

75.0 

3.0 

8.  &E. 

Ain 

Clear 

83.0 

68.0 

30.054 

80.0 

70.0 

10.0 

I^ddc  W'd 

Light 

Clear 

88.0 

71.0 

30.093 

83.0 

78.0 

4.0 

Westward 

Light 

Clear 

92.0 

75.0 

30.046 

88.0 

79.0 

4.0 

Southward 

Light 

Clear 

86.0 

76  0 

30.050 

78.0 

76.0 

3.0 

Variable 

Airs 

Pass'gcIMs 

89.0 

74.0 

30.084 

77.0 

63.0 

14.0 

N'd&W'd 

Moderate 

Pass'gcrds 

87.0 

68.0 

30.138 

71.0 

65.0 

6.0 

Westward 

Moderate 

Pass'gd'ds 

80.0 

63.0 

30.150 

73.0 

64.0 

9.0 

Westward 

Light 

Clear 

80.0 

620 

30.224 

78.0 

71.0 

7.0 

Southward 

Li^t 

Clear 

84.0 

71.0 

29.795 

73.0 

70.0 

3.0 

Northward 

Light 

Cloudy 

77.0 

70.'a. 

3,900 

39.978 

69  0 

64.0 

5.0 

Westward 

Light 

Clear 

80.0 

65  0 

\ 

30.306 

73.0 

71.0 

1.0 

Calm 

Calm 

Clear 

78.0 

62.0 

X 

30.350 

76.0 

73.0 

8.0 

PTd&WM 

Light 

Clear 

76.0 

68.0 

30.310 

76.0 

73.0 

8.0 

SM  &  WM 

Moderate 

Clear 

83.0 

74.0 

30.033 

83.0 

78.0 

4.0 

S'd  &  W'd 

Moderate 

Light cPds 

88.0 

73.0 

30.060 

78.0 

75.0 

3.0 

Southward 

Airs 

Clear 

87.0 

68.0 

30.150 

78.0 

77.0 

1.0 

Calm 

Cahn 

Cloudy 

87.0 

73.0 

30.100 

74.0 

73.6 
69.53 

0.5 

N'd  &  EM 

Airs 

Cloudy 

77.0 

69.0 

5.160 

30.110 

74.40 

4.83 

84.70 

67.90 

KEMA 

RK8. 

4 
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MKTBOROLOGICAL  OBSERVATIONS  AT  WASHINGTON. 


AUGUST,  1840. 


o 

a 

-9 


I 


Sat. 

Sun. 

Mon. 

Tueii. 

Wed. 

Thu. 

Fri. 

Sat. 

Sun. 

Mon. 

Tuea. 

Wed. 

Thu: 

Fri. 

Sat.  ' 

dun. 

Mon. 

Tuea. 

Wed. 

Thu. 

Fri. 

Sat. 

Sun. 

Mon. 

Tues. 

Wed. 

Thu. 

Fri. 

Sat 

Sun. 

Mon. 


1 
2 
3 
4 

5 

6 

7 

8 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16. 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 


Mean 


i 

B 


i 


o 


I 


Inches. 

30.050 

30  040 

29.924 

29.950 

29.886 

29.900 

29.740 

29.830 

30.046 

30.200 

30.150 

30.010 

29.850 

29.746 

29.968 

30.120 

30.250 

30.376 

30.298 

30.120 

30.050 

30.042 

29.960 
29.980 
30.000 
30.168 
30.126 
30.100 
30.126 
30.120 
30.000 


30.039 


73.5 
77.0 
73.0 
78.0 
78.0 
76.0 
77.0 
640 
68.0 
64.0 
65.5 
76.0 
78.0 
70.0 
73.0 
76.0 
68.0 
70.0 
72.0 
73.5 
74.0 
78.0 
78.0 
77.0 
76.0 
60.0 
60.0 
63.0 
70.0 
73.0 
78.0 


72.16 


3  A*  M. 


Hygrometer* 


1 

e 


72.0 
75.0 
70.0 
76.0 
77.0 
75.0 
70.0 
60.0 
65.0 
60.0 
60.0 
73.0 
78.0 
70.0 
71.0 
73.0 
64.0 
69.0 
70.0 
70.0 
70.0 
75.0 
73.0 
76.0 
76.0 
56.0 
58.0 

60.0 
66.0 
70.0 
78.0 


69.84 


S 


s 


1.5 
2.0 
3.0 
2.0 
1.0 
1.0 
7.0 
4.0 
30 
4.0 
3.5 
3.0 
0.0 
0.0 
2.0 
3.0 
4.0 
1.0 
2.0 
3.5 
4.0 
3.0 
5.0 
1.0 
0.0 
4.0 
2.0 
3.0 
4.0 
3.0 
0.0 


2.34 


REMARKS. 


Wind. 


I 


Calm 

Southward 

Southwest 

South 

Southwest 

Southwest 

Southweait 

Southwest 

Southwest 

(^'alm 
S.  dkW. 

S.  &£. 

Calm 

S.  &S. 

Northwest 

Southward 

S.  db  E'd 

Variable 

S.  die  E. 

Southward 

Calm 

Calm 

S,  &.  WM 

8.  6o  W'd 

Westward 

Calm 

Southward 

S.  dlcE. 

S.  dlcE. 

Westward 

S.  Sc  W*d 


i 


Calm       W 
Modsrate  0^ 

ModsnteiO*^ 

Modertte  ,  Cl«»^ 


'    August  2. — 2  A.  M.,  thunder  and  lightning  at  the  northeast 
August  4.— From  6  to  8  P  M.,  lightning  in  the  northeast  rdmranli^ 

August  8.— At  8  P.  M.,  wind  shifted  from  the  southward  and  westward  to  norm 

westward. 
August  11. — ^From  7  to  9  P.  M.,  lightning  in  the  north  and  eastward.         ,.xa- tod  li^' 
August  13.— From  10  A.  M.  to  1  P.  M.,  constant  showers  of  rain,  with  thunder 


nug. 
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METEOROLOGICAL   OBSERVATIONS   AT    WASHIMOTON. 


AUGUST,  1840— Continued. 

" 

9    A.     M. 

• 

■ 

Thermometers. 

Hygrometer. 

Wind. 

1 

1 

• 

CD 

& 

i 

X 

Difference. 

• 

g 

Force. 

Inches. 

o 

O 

o 

1 
o 

« 

• 

30.094 

84.0 

76.0 

75.0 

0.0     ; 

Soutbwiurd 

L=ght 

Cloudy. 

aO.028 

.90.0 

76,0 

76.0 

1.0     1 

Westward 

Light 

Clear. 

29.966 

76.0 

76.0 

0.0 

Southwest 

Light 

Rain. 

29.900 

94.0 

78.0 

75,0 

3.0 

Southwest 

Light 

Clear. 

29.916 

77.0 

76.0 

^  1.0 

Northwest 

Moderate 

Cloudy. 

29.950 

76.5 

75.0 

1.6 

Southwest 

Moderate 

Cloudy. 

29.868 

100.0 

76.0 

66.0 

10.0 

Variable 

Light 

Clouds. 

29.920 

.99.0 

72.0 

70.0 

2.0 

West 

LighC 

Clear. 

30.142 

90.0 

72  0 

64.0 

8.0 

West 

Light 

Clear. 

30.278 

98.0 

77.5 

72.0 

6.6 

Calm    ^ 

Cahn 

Clear. 

30.130 

OV.O 

76.0 

74,0 

2.0 

,  South 

Light 

Clear. 

30.000 

77.0 

75.0 

2.0 

South 

Airs 

Hazy. 

29.818 

1 

76.0 

73.0 

2.0 

Southwest 

Light 

Cloudy. 

29.826 

97.0 

76.6 

76.0 

0.6 

N.  &W. 

Light 

Clear. 

30.060 

01.0 

75.0 

74  0 

1.0 

Southward 

*Light 

Clear. 

30.216 

•73.0 

73.0 

0.0 

Southeast 

Light 

Rain. 

30.384 

V 

76  0 

74.0     1       1,0 

Southeast 

Light 

Fgcrds. 

30.426 

• 

70.6 

70.0 

0.6 

Southeast 

Light 

Cloudy. 

30.300 

97.0 

74.0 

74.0 

0.0 

S.  <&£. 

Li^t 

Clear. 

30.132 

09.0 

76.0 

720      1       3.0 

West 

Airs 

Clear. 

30.078 

100.0 

79.0 

76  0      1  •   4.0 

S.  dc  W. 

Light 

Clear. 

30.064 

102.0 

80.0 

76,0      [       4.0 

Cahn 

Calm 

Clear. 

80.000 

102.0 

88.0 

80.0      ;       2.0 

Southward 

Light 

Clear. 

30.032 

80.0 

76.6 

76.0      t       0.5 

Southward 

Light 

Cloudy. 

30.100 

96.0 

t6.0 

70.0      j       5.0 

WeMward 

Moderate 

Clear. 

30.200 

94.0 

70.0 

60.0 

1     10.0 

Westward 

Light 

Clear.' 

30.116     i 

94  0 

71.0 

70.0 

1.0 

Westward 

Light 

Clear. 

30.200 

95.0 

73.0 

66.0      1       5.0 

Eastward    ^ 

Light 

Clear. 

30. 140     i 

se.o    j 

76.0 

74.0      1       1.0 

Westward 

Light 

Cloudy. 

30.113 

76.0 

76.0      1       0.0 

S.  &  WM 

Light 

Cloudy. 

30.033 

80.0 

78.0 

.      2.0 

8.  db  W'd     , 

Light 

Cloudy. 

30.081 

94.69 

75.39 

72.87           2.52 

1 

REMARKS— Con 

■ 
tinued. 

f 

M M    t 

la          A  «  fi 

_: 1  .u:« 

i..^  A.^^  ^ 

»;..•  «:»i«.~«i.»  t 

:ii  rt.    -  : 

with  thunder  and  lightning.     Squalls  of  wind  and  rain  continued  till  10  P.  M. 

August  24. — From  7  to  9  P.  M.,  lightning  in  the  southwest.  Lightnmg,  with  passing 
clouds,  during  the  night. 

Augtut  28. — From  8A.  30m.  to  9A.  45m.  P.  M.,  the  aurora  borealis  distinctly  visible,  ex- 
tending from  northeast  by  north  to  northwest  by  north ;  faint  appearances  of  it,  at  irregular  in- 
tcrvalH,  until  U.  45m.  A.  M.  of  29th.  * 

__ 
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VKTSOBOLOaiCAI.  0B8BBVATI0MS  AT  WASaiBOTOH. 


• 

AUGUST,  1840— Continued. 

• 

1 

• 

i 

« 

3  P.M. 

Thennometem. 

Hygrometer. 

1 
Wind. 

1 

5 

1 

• 

n 

1 

• 

1 
1 

1 

1 

1 

• 

t    : 

Iheto. 

o 

Q 

o 

o 

1 

Sat     • 

I 

30.070 

102.0 

78.0 

75.0 

3.0 

Southwcrd 

Light 

P'gdT*' 

Squ. 

2 

30.000 

102«0 

85.0 

70.0 

15.0 

Westward 

Light 

Clor 

Mon. 

3 

29.860 

85.0 

77.0 

8.0 

Southwest 

FnA 

P'gd^i. 

Tues. 

4 

29.880 

87.0 

62.0 

5.0 

Southwest 

Fresh 

Gloudv 

Wed. 

6 

D 

29.888 

1040 

82.0 

70.0 

12.0 

Westward 

Moderate 

Clear 

Thu. 

e 

29.822 

100.0 

84.0 

74.0 

10.0 

Westwaid 

Moderate 

Clear 

Pri. 

7 

29.890 

71.0 

71.0 

0.0 

N.  &E. 

Light 

Rain 

Sat. 

8 

29.920 

80.0 

76.0 

5.0 

Northwest 

Light 

P'gd'^b 

Son. 

9 

80.150 

104,0 

75.0 

70.0 

5.0 

Northwest 

Light 

Clear 

Moa. 

10 

30.220 

102.0 

74.5 

71.0 

3.5 

Northrwest 

Light 

Ltcrdii 

Tuefl. 

11 

30.180 

86.0 

78.0 

75.0 

3.0 

Sotttfaward 

Li^t 

Cloadj  1 

Wed. 

13 

29.900 

83.0 

77.0 

6.0 

,  Southwest 

ModeralB  i 

Cloudy 

Tbu. 

13 

O 

29.700 

79.0 

77.0 

2.0 

Southwest 

Moderate  1 

Ctoody 

Fri. 

U 

29.850 

100^ 

77.0 

74.0 

3.0 

Northwest 

Ain 

Clear 

Sat 

15 

•30.0&2 

97.0 

75.0 

72.0 

3^0 

South 

Light 

Clear 

Sun. 

16 

391240 

76.0 

75.0 

1.0 

S.  &E. 

Moderate 

Ckrodj 

Mod. 

17 

30.382 

80.0 

76.0 

4.0 

S.  4c  E. 

light 

Cloady 

Tuee. 

18 

30.350 

99.0 

76.5 

74.0 

2.5 

S.  dcE. 

Airs 

Clear 

Wed. 

19 

80.260 

98.0 

77.0 

75.0 

2.0 

Southward 

Light 

Clear 

Thu. 

20 

(L 

30.050 

84.0 

76.0 

8.0 

West 

Cloady 

Fri. 

21 

30.064 

110.0 

86.0 

80.0 

6.0 

Southwest 

Light 

P'gcTd. 

Sat. 

22 

30.028 

100.0 

88.0 

77.0 

6.0 

S.  &W. 

Moderate 

Clear 

Sun. 

23 

29.900 

10 1. 0 

84.0 

75.0 

9.0 

Southward 

Fieah 

Cietf 

Mon. 

24 

30.110 

88.0 

77.0 

75.0 

2.0 

Southward 

Lifl^ 

Clev 

Tue». 

85 

30.110 

88.0 

79.0 

75.0 

4.0 

N.  &W. 

Moderate 

Clear 

Wed. 

26 

80.066 

09.0 

76.0 

71.0 

5.0 

N.  &W. 

Light 

P-ffcTdf 

Tha. 

27 

• 

30.078 

95.0 

72.5 

71.0 

1.6 

Eastward 

Li^t 

P-gcTi* 

Fri. 

28 

90.158 

98.0 

79.0 

69.0 

10.0 

Eastward 

Moderatcr 

Clear 

Sat 

29 

80.140 

02.0 

78.0 

76.0 

2.0 

Soul^aid 

Msderate 

dear 

Son. 

30 

30.050 

95.0 

78.0 

76.0 

2.0 

Southwest 

Moderaite 

Ckmij 

Blon. 

31 

30.000 

82.0 

79.0 

3.0 

Norfliwest 

Airs 

CkNid; 

Mean 

30.042 

98.09 

79.36 

74.84 

4.52 

i 

I 

i 

• 

REM 

[ARKS. 

p 

>Mb< 
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MCETBOROLOOICAL  OB8BRVATI0HS  AT  WA8HIHGTOK. 


SEPTEMBER,  1840. 

ft 

' 

mth. 

• 

1 



3  A.  M. 

» 

• 

1- 

Hygrometer. 

Wind. 

1 

o 

1 

§ 

i 

i 

«5 

• 

«  ■ 
■I 

8 
i 

• 

d 

« 

1 

^ 

n 

B 

1 

.a         1 

1 

Inchta. 

0 

o 

o 

• 

Tuea. 

1 

30.084 

66  0 

63.0 

3.0 

NM&  WM 

Light 

Cfetf 

Wed. 

2 

29.996 

61.0 

58.0 

3.0 

N'd  &  W'd 

Light 

Ctor     j 

Thu. 

3 

T) 

29  930 

75.0 

69.0 

6.0 

SM  &  W'd 

Fresh 

Cloodj 

Fri. 

4 

30.056 

78.0 

68.0 

5.0 

Calm 

Calm 

Clear      i 

Sat. 

5 

I     30.022 

67.0 

67.0 

U.O 

Eastward 

Moderate 

Rain 

Sun. 

6 

30.094 

66.0 

52.0 

40 

NM  &  W'd 

Light 

Ck>r 

Mon. 

7 

30.250 

56.5 

63.0 

3.6 

N'd  &  E'd 

Airs 

Cksr 

Tuea. 

8 

30.150 

66.0 

62.0 

4.0 

SM  &  WM 

Light 

Pwi'ec 

Wed. 

9 

30  000 

72.0 

68.0 

4.0 

b'd  &  W'd  ' 

Light 

Clear 

Thu. 

10 

29.866 

71.0 

71.0 

0.0 

Calm 

Cahn 

Raa 

Fri. 

11 

o 

29.884 

57.0 

54.0 

8.0 

IVd  &  WM 

Light 

Oar 

Sat. 

12 

30.160 

47.0 

43.0 

4.0 

JVM  <fc  WM 

Lig^t 

Char 

Sun. 

13 

30.356 

43.0 

42.0 

1.0 

NM  &  EM 

Airs 

jCkeK 

Mon. 

U 

30.348 

47.0 

43.0 

4.0 

NM  A  WM 

Airs 

Cktr 

Tuea. 

15 

30.150 

68.0 

60.0 

8.0 

SM  &  WM 

Light 

Ckar 

Wed. 

16 

30.100 

54.0 

48.0 

6.0 

SM  &  WM 

Light 

Clear 

Thu. 

17 

30.116 

57.0 

49.0 

8.0 

Calm 

Cahn 

Clear 

Fri. 

18 

c 

29.880 

66.0 

66.0 

00 

NM  dfc  WM 

Fiesh 

RaiB 

Sat. 

19 

29.950 

67.0 

63.0 

4.0 

Calm 

Cnhn 

Ckar 

Sun. 

20 

29.850 

43.0 

42.0 

1.0 

Cahn 

Calm 

Cl«ar 

Mon. 

21 

29.832 

63.0 

50.0 

2.0 

NM  &  WM 

Light 

Ckv 

Tuea. 

22 

30.278 

40.0 

87.0 

3f0 

Calm 

Calm 

Clear 

Wed. 

23 

30.300 

39.0 

34.0 

5.0 

Calm 

Calm      • 

Cka.'^ 

Thu. 

24 

30.253 

45.0 

42.0 

3.0 

Calm 

Calm 

Ckar 

Fri. 

26 

# 

30.350 

50.0 

46.0 

4.0 

NM  &  EM 

Light 

Cl«v 

Sat. 

26 

^^ 

30.270 

65.0 

52.0 

3.0 

NM  db  EM 

Light 

Cloodt 

Sun. 

27 

30. 130 

50.0 

47.0 

3.0 

Westward 

Light 

Clear 

Mon. 

28 

30. 120 

45.0 

41.0 

4.0 

Westward 

Light 

Clear 

Tuea. 

29 

30.236 

42.5 

40.0 

2.6 

Eastward 

Light 

Clear 

Wed.' 

30 

30.150 

54.0 

49.0 

50 

SM  &  WM 

Light 

Clear 

Mean  i 

1 

1 

30.105 

65.83 

62  30 

3.63 

• 

REM^ 

^RKS. 

I 


September  4. — At  2h.  30f».  P.  M.,  the  wind  shifted  from  the  northward  and  westward  w 
southward  and  eastward. 
September  10. — At  1  P.  M.,  a  squall  from  the  northward  and  westward,  with  rmin.    Tv 

mometer  fell  from  78®  to  70®. 

September  17.^At  4  A.  M.,  a  lunar  halo;  continued  till  obscured  by  daylight.      Ihmf* 

U®62'. 

September  20. — At  6^  40m  P.  M.,  wind  shifted  suddenly  to  the  north;  fresh. 
September  21. — At  8  P.  M.,  indication  of  the  aursra.    At  8A.  10m.,  an  auroral  wncfa  foraiK 
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METEOROLOGICAL  OBSBBYATIONS  AT  WASHINGTON. 


SEPTEMBER,  1840— Continued. 


9  A.M. 


Si 
I 

§ 

PQ 


Inches. 
30.150 
29.960 
30.010 
30. 150 
30.036 
30.176 
30.300 
30.150 
30.000 
29  878 
29.980 
30.250 
30.418 
30.370 
30.150 
30.140 
30.078 
29.930 

29  950 
29.800 
29.968 
30.382 
30.350 

30  374 
30.400 
30.300 
30.012 
30.228 
30.280 
30.114 


^33 


Thermometen. 

• 

s 

• 

00 

Q 

o 

o 

94.0 

73.0 

94.0 

72.5 

70.0 

62.0 

60.0 

84.0 

66.0 

98.0 

67.0 

82.6 

72.0 

92.0 

73.0 

97.0 

73.0 

74.0 

64.0 

81.0 

66.0 

86.0 

56.0 

79.0 

68.0 

93.0 

64.0 

91.0 

62.0 

86.0 

71.0 

( 

67.0 

83.0 

69.0 

76.0 

57.0 

80.0 

55.0 

76.0 

51.0 

82.0 

52.0 

80.0 

61  0 

70.0 

58.0 

78.0 

67.6 

78.0 

67.5 

83  0 

60.0 

52.5 

69.0 

65.0 
64.07 

83.44 

Hygrometer. 


1 


68.0 
70.0 
69.0 
65.0 
60.0 
63,0 
63.0 
64.0 
64.0 
W.O 
61.0 
55.0 
51.0 
61.0 
62.0 
60.0 
62.0 
55.0 
65.0 
50.0 
51.0 
48.0 
51.0 
55.0 
55.0 
66.6 
67.0 
53.0 
47.0 
64.0 


59.59 


0) 


I 


6.0 
2.5 
1.0 
7.0 
0.0 
2.0 
5.0 
8.0 
9.0 
2.0 
3.0 

11.0 
5.0 
7.0 
2.0 
2.0 
0.0 

12.0 
4.0 
7.0 
4.0 
3.0 
1.0 
6.0 
3.0 
0.5 
0.5 
7.0 
5.5 
1.0 


4.48 


Wind. 


0 
O 


Weatwaid 
S'd  dc  W'd 
K'd  &  Wd 
NM  dc  W'd 
N'd  dc  E'd 
Northwest 
Northwest 
Southwest 
S'd  dfc  W'd 
Westward 
W.  N.  W. 
Northwest 
Northwest 
N'd  dc  £*d 
NM  dc  W'd 
Calm 

S'd  dc  W'd 
N'd  dfc  W'd 
S'ddt  W»d 
S'd  dc  W'd 
N'd  dc  W'd 
N'd  dt  W'd 
N'd  dc  E'd 
N'd  &  E'd 
N'd  6l  E'd 
EastwBrd 
S'd  dfc  E'd 
S'd  dfc  W'd 
Northward 
S'd  dc  W'd 


Light 

Light 

Moderate 

Moderate 

Light 

Moderate 

Light 

Moderate 

Clear 

Airs 

Fresh 

Fiesh 

Light 

Light 

Light 

Calm 

Light 

Light 

Light 

Light 

Fresh 

Light 

Light 

Moderate 

Light 

Light 

Moderate 

Light 

Airs 

Fresh 


I 


Clear. 

Clear. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Rain. 

Clear.     . 

Clear. 

P'g  d'ds. 

Clear. 

Clear. 

P'g  cl'ds. 

P'g  d'ds. 

Clear. 

Clear.  « 

Clear. 

Clear. 

Clear. 

Rain. 

Clear. 

Clear. 

Clear. 

Clear. 

Clear. 

Clear. 

Hazy. 

P'g  cl'ds. 

Clear. 

Clear. 

Clear. 

P'g  d'da. 


REMARKS— Continued. 

About  lOA.,  magnetic  bearing  on  horizon  of  the  eastern  extremity  northeast  by  east,  centre 
north  by  east,  western  extremity  northwest. 

September  S3. — At  lOh,  40m.  P.  M.,  a  segment  of  an  auroral  arch,  extending  from  north- 
northeast  to  north-northwest;  centre  or  highest  point,  north  by  east;  altitude,  8^. 
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XBTSO&OLOeiCAL  OBSERVATIONS  AT  WASHIirOTON. 


8EPTEBCB&R,  1840— Continued. 


I 


S 


Tues. 
Wed. 

Thu. 

Fri. 

Sat. 

Sun. 

Mon. 

Tues. 

Wed. 

Thu. 

Pri. 

Sat. 

Sun. 

Men. 

Tuee. 

Wed, 

Thu. 

Fri. 

Sat. 

Sun. 

Mon. 

Tuee. 

Wed. 

Thu. 

Fri. 

Sat. 

Sun. 

Mon. 

Tues. 

Wed. 


I 
S 

3 

4 

6 

6 

7 

>       8 

9 

10 

11 

12 

18 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

26 

26 

27 

28 

29 

30 

Mean 


I 


1 


3  P.  M. 


PQ 


Inehea. 
30. 100 
29.900 
80.050 
30.116 
80.000 
30.150 
30.250 
80.084 
29.940 
29.820 
29.970 
30.266 
30.386 
30.252 
30.100 
30.090 
29.976 
29.900 
29.912 
29.600 
29.986 
30.334 
30.250 
30.322 
30.376 
30.284 
29.982 
30.176 
30.200 
30.030 


80.085 


TheraiDmeten. 


CD 


90.0 
90.0 


80.0 
79.0 


74.0 
74.0 

81.0 
84.0 
94.0 

60.0 
88.0 
86.0 
82.0 
70.0 
84.0 
80.0 

94.0 
66.0 
88.0 
87.0 
88.0 


81.86 


P 


76.0 
78.0 
►76.0 
64.0 
63.0 
73.0 
72.0 
78.0 
80.0 
67.0 
65.0 
64.0 
71.0 
70.0 
74.0 
76.0 
780 
60.0 
67.0 
71.0 
62.0 
59.0 
69.0 
69.5 
72.0 
74.0 
66  0 
64.0 
69  0 
79.0 


Hygrometer. 


1 
I 


67.0 
78.0 
73.0 
64.0 
62.0 
65.0 
68.0 
74.0 
78.0 
67.0 
63.0 
35.0 
50.0 
55.0 
62.0 
62,0 
56.0 
60.0 
66.0 
62.0 
53.0 
65.0 
44.0 
57.0 
63.0 
73.0 
65.0 
58.0 
51.0 
65.0 


70.22    61.53 


9.0 

5.0 

3.0 

0.0 

1.0 

8.0 

4.0 

4.0 

2.0 

0.0 

2.0 

29.0 

21.0 

15.0 

12.0 

14.0 

22.0 

0.0 

1.0 

9.0 

9.0 

40 

15.0 

12.5 

9.0 

1.0 

1.0 

6.0 

18.0 

14.0 


Wind. 


S'd&Wd 

S'd  &  W'd 

Northward 

6*d  &  £*d 

N'd&E'd 

Westward 

Southward 

SM  &  W'd 

S'd  &  W'd 

8'd  &  E'd 

N'd&W'd 

N'd&Wd 

N'd<kE*d 

West 

West 

S'd&Wd 

S'd  &  Wd 

N'd&W'd' 

N'd&WM 

S'd  db  W'd 

N'd&Wd 

Westward 

West 

N'd  &  E'd 

N'd  &  E'd 

Southward 

SM  &  W'd 

S'd  db  W'd 

S'd  &  Wd 

S'd  &  W'd  I 


o 


i 


Fresh 

Moderate 

Light 

Light 

Moderate 

Modertte 

Moderate 

Light 

Li^t 

Fresh 

Fresh 

Light 

Li^t 

Light 

Light 

Moderate 

Light 
Fiesh 


Clor 
dear 

cw> 

Glev 
Citf 

Riia 

'Cktf 

ICkir 
Oa^ 
C^) 
Clar 


Moderate  CI* 

Fresh 

Light 

Light 

Light 

Li^t 

Moderate 

Light 
Moderate 

Light 
Moderate 


Clar 

Ckif 
Ckit 

CI* 


8:69 


REMARKS. 
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METEOROLOGICAL  OBSERVATIONS   AT    WASHINGTON. 


» 

* 
SEPTEMBBR,  1840— Continued. 

9  P.  M. 

f 

Registering 

thermometera. 

• 

Q 

Hygro 

meter. 

Wind. 

1 

• 

S 

i 

1 

• 

A 

i 

• 

g 

B 

*€ 

0U 

£ 

'St 

■ 

•s 

.§ 

a 

O 

o 

1" 

1 

tS 

1 

h 

1 

9 

'a 

1 

Inches, 

O 

o 

o 

o 

o 

Inch* 

30.084 

70.0 

64.0 

6.0 

Northward 

Airs 

Clear 

76.0 

66.0 

29.684 

77.6 

72.0 

65 

S»d  &  Wd 

Fredi 

Cloudy 

78.0 

61.0 

30.056 

72.0 

69.0 

8.0 

Calm 

Cakn 

Fgcl'ds 

76.0 

69.0 

30.070 

69.0 

69.0 

0.0 

8M  &  W'd 

Light 

Cloudy 

64.0 

59.0 

0.80 

30.064 

61.0 

69.0 

2.0 

Calm 

Cahn 

Clear 

68.0 

57.0 

0.014 

30.209 

60.0 

57.0 

3.0 

Calm 

Calm 

Clear 

73.0 

56.0 

30.200 

70.0 

66.0 

4.0 

Southward 

Light 

Fgd'ds 

72.0 

66.0 

30.100 

740 

70.0 

4.0 

Southward 

Moderate 

Fgcl'ds 

78.0 

66.0 

29.922 

72.0 

72.0 

0.0 

S'd  &  E'd 

Light 

L'tdriz, 

80.0 

72.0 

0.04 

29.890 

66.0 

64.0 

1.0 

N'd  &  Wd 

Moderate 

Clear 

78.0 

65.0 

0.50 

30.072 

65.0 

61.0 

4.0 

N'd  &  W'd 

Moderate 

Clear 

65.0 

55.0 

30.380 

66.5 

61.0 

4.5 

N.  &W. 

Light 

Clear 

66.0 

48.0 

80.352 

68.0 

52.0 

6.0 

Variable 

Airs 

Clear 

67.0 

47.0 

30.200 

68.0 

60.0 

8.0 

S'd  &  W'd 

Airs 

Clear 

70.0 

39.0 

30.100 

62.0 

58.0 

40 

S'd  &  W'd 

Airs 

Clear 

74.0 

62.0 

J 

30.110 

61.0 

57.0 

4.0 

Calm 

Cahn 

Clear 

76.0 

55.0 

29.910 

70.0 

70.0 

0.0 

S'd  &  W'd 

Moderate 

Rain 

79.0 

54.0 

0.51 

29  900 

65.0 

56.0 

9.0 

N'ddc  W'd 

Light 

Cloudy 

63.0 

48.0 

0.22 

29.900 

54.0 

50.0 

4.0 

NM  &  W»d 

Light 

Clear 

67.0 

43.0 

29.716 

66.0 

66.0 

0.0 

N'd  &  W'd 

Light 

L*t  rain 

720 

45.0 

30.166 

50.5 

43.0 

7.5 

N.  &W. 

Light  • 

Clear 

63.0 

44.0 

30.820 

43.0 

41.0 

2.0 

N.&W. 

Light 

Clear 

66.0 

37.5 

30.250 

62.0 

49.0 

8.0 

S'd  &  W»d 

Light 

Clear 

69.0 

38.0 

30.332 

56.5 

56.0 

1.5 

NM  &  E'd 

Light 

Clear 

70.0 

40.0 

30.300 

63.5 

51.0 

25 

S'd  &  E'd 

Light 

Clear 

71.0 

49.0 

30.140 

59.0 

65.0 

4.0 

Calm 

Cahn 

Clear 

73.0 

49.0 

30.050 

58.0 

56.0 

2.0 

Calm 

Cahn 

Clear 

69.0 

47.0 

0.05 

30.218 

67.0 

50.0 

1.0 

Calm 

Calm 

Clear 

75.0 

40.0 

30.180 

67.0 

63.0 

4.0 

SM  6i  EM 

Airs 

Clear 

69.0 

40.6 

30.050 

67.0 

60.0 

7.0 

S'd  &  W'd 

Ami 

Clear 

79.0 

64.0 

2.134 

30.100 

61.56 

68.30 

8.35 

71.33 

51.09 

rem; 

LRKS. 

■•^  ■'  I      n  I  n  .    ^  I 


■  ■  -     -- -  - 
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METEOROLOGICAL  OBSERVATIONS  AT  WASHINGTON. 


OCTOBER,  1840. 


-a 

i 
i 


p 


Tha. 

Fri 

8aU 

Sun. 

Mon. 

Tues. 

Wed. 

Thu. 

Fri. 

Sat 

Sun. 

Mon.  • 

Tues. 

Wed. 

Thu. 

Fri, 

SaL 

Sun. 

Mon. 

Tues. 

Wed. 

Thu. 

Fri. 

Sat. 

Sun. 

Mon. 

Tuea. 

Wed. 

Thu. 

Fri. 

Sat 


I 
3 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

2B 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


1 


Mean 


S3 

s 

a 


I 


O 


Si 

a 

o 

n 


Incftes. 
30.060 
30.153 
29.974 
.30056 
30.220 
30.118 
30.1,26 
30.240 
.30.258 
30.248 
30.028 
29.710 
30  000 
29.992 
29.980 
30.256 
30.322 
30.326 
30.200 
30.080 
29.980 
29.754 
30.026 
30.010 
30.086 
29.970 
30.290 
30.220 
30.070 
29.614 
29.870 


30.072 


3  A.M. 


I 

a 

•3 

p 


60.0 
6S.0 
67.5 
3«r.5 
42.0 
59.0 
57.5 
51.0 
50.0 
61.0 
58.5 
58.0 
50.0 
47.0 
50.0 
41.0 
38.0 

60.0 
65.0 
62.0 
60.0 
40.5 
54.0 
31.0 
30.0 
25.0 
38.5 
62.0 
59.6 
40.0 


50.58 


Hygrometer. 


•i 

p 


56.0 
62.0 
66.0 
86.0 
34.0 
49.0 
49.0 
49.0 
45.0 
60.0 
58  5 
50.0 
46.0 
45.0 
49  0 
26.0 
33.0 
55.5 
58.0 
65.0 
62.0 

37.0 
47,0 
25.0 
29.0 
24.0 
30.0 
52.0 
59.0 
36.0 


46  33 


i 


5.0 
3.0 
1.5 
4.5 
8.0 

10.0 
8.5 
2.0 
6.0 
1.0 
00 
8.0 
4.0 
2.0 
1.0 

16.0 
5.0 
0.0 
2.0 
0.0 
0.0 

3.6 
7.0 
6.0 
l.O 
1.0 
8.5 
O.O 
0.5 
4.0 


3.93 


S'd  6c  WM 
N*d  6c  E'd 
S.  8.  W. 

N.  N.  E. 
East 
S.  S.  £• 
Calm 
East 
Calm 
E.  N.  E. 
Southwest 
Southwest 
NM&W'd 
Nortixward 
N.  N.  E, 
N.  N.  E. 
'  Northeast 
Southward 
SM  &  E'd 
S'd  &  E'd 
Northeast 
Northwest 
Calm 

N'd  6c  W'd 
Northward 
W.  by  S.  ^ 
Westward 
Southward 
S'd  6c  E'd 
Westward 
N.  N.  W. 


Light 

AirB 

V'yfreA 

Light 

Light 

Light 

palm 

Airs 

Calm 

Moderate 

bight 
Light 
Light 
Light 
Light 
Light 
Light 
Moderate 

Light 
Moderate 

Light 

Strong 

Calm 

SiroDg 

Airs 

Fresh 

Airs 

Moderate 

Light 

Moderate 

Moderate 


Cteir 
Cka; 

Clar 
Clor 
Ckv 
Clor 

Hill) 
Foff? 

a*' 

Esi 

G* 

Ckir 

Cior 

Cl«ar 

Onr 

Hip 

m- 

Clo»:: 
Ibio 

Cl»^ 
psfV 

Ck* 
Clar 
Clear 
Cl«f 
Clear  ^ 

CW. 
Cle*  I 


REMARKS. 

October  4.— At  4/«.  A.  M.,  zodiacal  light  visible  in  the  east. 
October  7. — From  8A.  to  \0h.  30m.  P.  M.,  a  lunar  halo.  j 

October  8. — A  lunar  halo  visible  from  7h.  to  Sh.  dOm.  P.  M.  < 

October  13.— From  Bh.  to  lOA.  P.  M.,  a  lunar  halo.  ,  m-JiilI^ 

October  27.--At  10^.  P.  M.,  a  diffused  Ught  visible  at  the  north,  which  conun«»'     | 
light. 


J 


44D 


t  ^'^1 


aCCTEOBOLOGlCAL'  OBSRKVATfORS  AT  WASttlNOTOK. 


OCTOBER,  1840— Continued. 


9  A.M. 


Thmnonwteiit 


I 


67.0 
73.0 

76.0 


eo.o 

«4.0 
66.0 


76,0 


66.0 

37.0 
64.0 
67.0 

66.0 


62.36 


P 


76.0 
70.6 
66.0 
06.0 
61.0 
64.6 
68.0 
61.6 
61.0 
64.6 
66.0 
73.0 
68.0 
66.0 
66.0 
46.6 
46.5 
67.0 
67.0 
65.0 
63.9 
66.0 
63.6 
46.0 
44.6 
36.0 
88.6 
46.0 
69.0 
64.0 
47.0 


66.69 


Hygrometer. 


i 


69.0 
69.0 
56.0 
48.6 
51.0 
49.0 
63.0 
60.6 
60.0 
64.0 
65.0 
68.0 
60.0 
61.0 
66.0 
24.0 
43.0 
57.0 
64.0 
65.0 
60.0 
48.0 
49.0 
37.0 
39.0 
36.0 
33.0 
39.0 
69.0 
64.0 
45.0 


62.71 


6.0 
1.5 
0.0 
8.0 

to.o 

6.5 
0.0 
1.0 
1.0 
0.6 
1.0 
4.0 
3.0 
4.0 
0.0 
21.5 
6.6 
0.0 
3.0 
0.0 
2.6 
7.0 
3.6 
8.0 
66 
7.0 
5.5 
7.0 
0.0 
0.0 
2.0 


3.98 


Wind. 


»        •■ 


8M  dc  wa 

E.N.  E. 
N'd  dt  Wd 

Southwest 
Southeast 
Southwest 
Eastward 
Enstward 
E.  8.  B. 
E.  by  N. 
8.  8.  W. 
N.  by  W. 
Northeast 
SM  6c  B'd 
E.  N.  E. 
N.  N.  E. 
N'd  db  E'd 
N'd  <fc  E'd 
Southward 
8.  8.  W. 
Eastward 
Northwest 
S'd  &  W'd 
Northward 
West 
W^.  S.  w. 
Southwest 
8.  8.  £. 
S'd  Sc'Wd 
Northwest 
N'd  A  W'd 


Light 

Light 

Fresh 

Light 

Light 

Airs 

Airs 

Airs 

Light 

Light 

Fresh 

Fresh 

Light 

Light 

Light 

Moderate 

Light 

Light 

Light 

Moderate 

Light 

Fredi 

Moderate 

Moderate 

Aira 

Fresh 

Light 

Moderate 

Light 

Fresh 

Light 


Cloudy. 

Cloudy. 

Rain. 

Clear. 

Clear. 

Clear. 

Clear. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Clear. 

Clear. 

Clear. 

Rain. 

Clear. 

Cloudy. 

Rain. 

Clear. 

Rain. 

Cloudy. 

Pas'gerdfl. 

Clear. 

Clear. 

Pas'gd^dik 

Clear. 

Clear. 

Clear. 

Rain. 

Pltt'gcl'ds. 

Cloudy. 


REMARKS. 
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460 


METBOEOLO«ICAL  OBSBBVATIOHS  AT  WASHIKATOI^ 


OCTOBER,  1840~Continued. 


§ 

a 

•9 


Thu.  I 

Fri.  « 

Sat.  3 

8an.  4 

Mod.  6 

TuM.  6 

Wed.  7 

Thu.  8 

Fri.  9 

Sftt  10 

Sod.  U 

Mon.  12 

Tues.  13 

Wed.  14 

Thu.  16 

Fri.  16 

Set  17 

San.  18 

Mon.  19 

Tues.  20 

Wed.  21 
Thu. 


Fri. 
Set. 
Sun. 


22 
28 
24 
26 


Mon.  26 

Tues.  27 

Wed.  28 

Thu.  29 

Fri.  30 

Sat.  31 

Mean 


d 

I 
I 

o 

J 


o 


o 


Inches, 
30.104 
30.098 
30.118 
30.234 
30.146 
30.076 
30.200 
30.266 
30.238 
30.224 
29.800 
29.768 
30.026 
29.922 
30.068 
30.253 
30.332 
30.278 
30.090 
30.026 
29.790 
30.050 
29.906 
30.168 
29.995 
30.010 
30.282 
30.124 
29.542 
29.710 
29.908 


Thermometers. 


00 


92.0 

80.0 

91.0 

104.0 

106.0 

85.0 

89.0 


88.0 
78.0 
73.0 
69.0 
66.0 


74.0 
76.0 
78.0 

46.0 
61.0 
72.0 

57.0 
56.0 


30.066 


77.25 


I 


77.0 
82.0 
62.0 
62.0 
67.0 
75.0 
76.0 
69.5 
69.0 
62.0 
75.0 
70.0 
66,0 
68.0 
61.0 
54.6 
52.6 
59.0 
76.0 
68.0 
64.6 
57.6 
05.0 
50.0 
45.0 
42.5 
44.0 
57.6 
60.0 
54.0 
62.6 


62.66 


8  P.  M. 


Hj^rometer. 

t 

« 

i 

Q 

P 

0 

0 

67.0 

10.0 

82.0 

0.0 

51.0 

11.0 

56.0 

6.0 

66.0 

11.0 

63.0 

22.0 

54.0 

22.0 

52.0 

17.5 

61.0 

8.0 

62.0 

0.0 

67.0 

8.0 

65  0 

5.0 

68.0 

8.0 

61.0 

7.0 

42.0 

19.0 

26.0 

28.6 

52.6 

0.0 

55.0 

4.0 

66.0 

10.0 

68.0 

0.0 

64.0 

0.6 

48.0 

9.6 

54.0 

11.0 

37.0 

13.0 

35.0 

10.0 

28.0 

14.6 

44.0 

0.0 

41.0 

16.6 

60.0 

0.0 

53.0 

1.0 

47.0 

5.6 

63.68 

8.98 

WiAd. 


SM  A  W'd 

8.  8.  W. 

Wert 

Southwest 

Southward 

Northwest 

Eastward 

Westward 

w^.  s.  W^. 

East 

S'd  ^  W'd 

N.  N.  W.- 

S'd  &  W'd 

Southward 

Northeast 

Northeast 

S*d  dc  W. 

S'd  &  W. 

Southward 

South 

E.  by^N. 

Northwaxd 

S'd  dc  W. 

Northward 

W.  N.  W. 

W.  S.  W. 

S'ddcW. 

8.  &£. 

South 

Northwest 

Northwest 


S 


» 

m 

I 

9 

i 


Light     '  Psp 
Light      ,  Ra 

Modente,l4«iitcr> 
Light       ClH 


Ain 

Light 

Light 

Light 

Moderate 

Fresh 

Modeiate 

Moderate 

Light 

Fresh 

Light 

Light 

Fresh 

Light 

Light 

Fresh 

Fresh 

Moderste 

Fresh 

Fitsh 

Moderste 

Modente 

Fresh 

Fresh 

Fresh 


:  ClOf 

Clo: 

dgs? 

'Off 
iC1» 

Put-- 
Cks 
I  Rsi 

'  C^ 

ICbs^ 

Baa 
I  hsi'' 

Cisr 

I  Cks 

'Cltf 

I  Clear 

Cktf 

;  BiiA 

'  Clflsf^ 


REMARKS. 
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C  172] 


METEOROLOGICAL   OBSERVATIONS   AT  WASHINGTON. 


OCTOBER,  lS40--Coiitinued. 


i 


n 


Inches. 

30.152 

30048 

30  232 

30.236 

30.162 

30.111 

30.218 

30.278 

30.240 

30.192 

29.760 

29.900 

29.986 

29.972 

30.172 

30.314 

30.350 

30.270 

30.090 

30.060 

29.700 

30.084 

29.910 

30.151 

30.030 

30.150 

30.281 

30.140 

29.550 

29.750 

30.020 

30.079 


,  Hygrometer. 


69.0 
71.6 
50.0 
47.0 
61.0 
55.0 
57.0 
56.<» 
640 
60.0 
69.0 
65.0 
53  0 
58.0 
48.0 
38.6 
55.41 
'60.6 
66.0 
66  0 
645 
455 
64.0 
39.0 
340 
36.0 
34.0 
51.0 
«0.0 
60.« 
42.0 


54.14 


65.0 
70.5 
43.0 
46.0 
51.0 
51.0 
62.0 
55.0 
€2.0 
59.0 
67.0 
56.0 
50.0 
55.0 
34.0 
31.0 
55.0 
58.0 
66.0 
66.0 
63.0 
42.0 
49.0 
32.0 
3L0 
35.0 
23.0 
48.0 
60.0 
45.0 
86.0 


50.21 


u 


4.0 
1.0 
T.O 
1.0 

lO.O 
4.0 
6.0 
10 
2.0 
1.0 

.  2.0 
9%0 
3.0 
3.0 

14.0 
7.5 
0.0 
2.6 
0.0 
0.0 
1.6' 
3.5 
6.0 
7.0 
3.0 
0.0 

U.O 
3.0 
0.0 
6.0 
6.0 


3.93 


9  P.  M. 


Wind. 


E.N.  E. 

South 

North  wett 

W.  S.  W. 

S.  8.  W. 

East. 

b'd  &  E'd 

NM  &  EM 

Northeast 

South 

S'd  &  W'd 

N*dA  W'd 

Southwest 

N'd  &  EM 

Noitheast 

Nortbea&t 

Soutbwaid 

East 

S'd  &  EM 

Noctheast 

Northwest 

S.  S.  £. 

SM  &  WM 

N.  N.  E. 

N.  N.  W. 

West 

Southward 

Southward 

SM  &  WM 

W-estward 

W.  N.  W. 


o 


Light 

Modorate 

Light 

Airs 

Airs 

Airs 

Airs 

Airs 

Light 

Airs 

Airs 

Moderate 

Light 

Light 

Moderate 

Light 

Light 

Light 

Li^t 

Light 

Light 

Airs 

Airs 

Light 

Fresh 

Moderate 

Airs 

Light 

Moderate 

Light 

Airs 


.6 


Pas'gclMs 

Cloudy 

Clear 

Clear 

Clear 

Clear 

Hazy 

Clear 

Clear 

Cloudy 

Pas'g  clMs 

Clear 

Cloudy 

Cloudy 

Clear 

Clear      • 

Rain 

Cloudy 

Rain 

Rain 

Cloudy 

Clear 

Clear 

Clear 

Clear 

Clear 

Clear 

Cloudy 

Rain 

Cloudy 

Clear 


Registering 
thermometers. 


a 
9 


77.0 
81.0 
68.0 
62.0 
68,0 
74.5 
75.0 
70.0 
73.0 
64.0 
77.0 
76.0 
63.0 
69.0 
60.0 
54.6 

55.0 
63.0 
74.0 
68.0 
64.5 
60. 0 
65.0 
56.0 
47.0 
46.0 
44.0 
68.0 
63.0 
59  0 
63.0 


a 

.§ 
.a 


52.0 

63.0 

45.€| 

34.5 

400 

62.5 

52.0 

60.0 

60.0 

68.0 

58.0 

68.0 

42.5 

43.0 

44.0 

88.5 

35.0 

63.0 

60.0 

63.0 

63.0 

39.5 

38.0 

34,0 

80.0 

30.0 

23.0 

31.0 

46.0 

60.0 

86.0 


64.43,   46.37 


o 
a 


Inches. 

0.02 
0.08 


0.20 


0.06 
0.25 

0.80 
2.00 


.^.80 


4.700 


REMARKS. 


Inn  I 


1 1>  1     r  'I  I 
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M£T£OHOLOGICAL  OBSERVATIONS  AT  WrASHIHGTOF. 


NOV£MBEH»  1840. 


e 


o 


San. 
Mon. 
Tubs. 

Wed. 

Thu. 

Fri. 

Sat. 

Sun. 

Mon. 

TUM. 

Wed. 

Thu. 

Fri. 

Sat. 

Sun. 

Mon. 

Taes. 

Wed.* 

Thu. 

Fri. 

Sat. 

Sun. 

Mon. 

Tues. 

Wed. 

Thu. 

Fri. 

Sat 

81111^. 

Mon. 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 

la 

13 
14 
IS 
10 
17 
16 
19 
20 
21 
28 
23 
24 
2d 
26 
27 
28 
2d 
30 


Mean 


J 


3  A.  M. 


o 


c 


6 

o 

n 


Inches. 
30.116 
30.310 
30.295 
30.100 
30.098 
29.995 
30.058 
29.950 
29.732 
29.928 
30.050 
80.010 
29.900 
30.101 
29.604 
29.850 
30.020 
29.850 
29.600 
30.002 
30.158 
30.000 
2^9.484 
29.986 
30.030 
29.750 
29.970 
30.200 
30.050 
29.846 


29.974 


I 


36.5 
33.0 
38.0 
39.0 
40.0 
47.0 
43.0 
48.0 
46.0 
45.0 
36.5 
40.0 
37.0 
42.0 
43.0 
35.0 
29.0 
80.0 
28.0 
28.5 
27.0 
33.0 
52.0 
42.0 
420 
42.0 
31.0 
38.0 
39.0 
40.0 


38.35 


Ujgromeler. 

^ 

• 

X 

1 

i 

I 

fS 

(S 

s 

0 

0 

29.0 

7.5 

29.0 

4.0 

30.0 

8.0 

32.0 

7.0 

S5.Q 

5.0 

39.0 

8.0 

88.0 

•5.0 

48.0 

0.0 

45.0 

1.0 

36.0 

9.0 

31.0 

5.5 

37.0 

3.0 

34.0 

3.0 

33.0 

9.0   , 

35.0 

8.0 

28.0 

7.0 

27.0 

2.0 

30.0 

0.0 

24:0 

4.0 

19.0 

^5 

19.0 

8.0 

29.0 

4.0 

51.0 

1.0 

34.0 

8.0 

33.0 

9.0 

39.0 

3.0 

24.0 

7.0 

33.0 

6.0 

82.0 

8.0 

31.66 

5.50 

Wild. 


e 
% 


Weat 

B.  N.  E. 

Northeast 

North 

N'd  &  Ed 

Calm 

Eaatward 

Eadtward 

N'ddrW'd 

Northwest 

Nortl^west 

Northward 

N'ddfcW'd 

Northward 

N.  N.  W. 

N'd&W'd 

S'd  dt  W'd 

N'd  &  E'd 

Northweft 

S.  S.  W. 

N'd&Wd 

Northward 

South 

N'ddtWd 

N^d  &  EM 

N'd  <fe  E*d 

N'd  &  EM 

Southwest 

Southward 

NM  6l  em 


0 


I 


REMARKS. 

November  2. — The  Indian  summer  commenced  this  day. 

NwenUnr  5.— At  %h,  30m.  P.  M.,  a  lunar  halo ;  diameter,  43^  lO'. 

Nocemher  8 — At  lA.  35m.  P.  M.,  commenced  blowing  violently  from  the  nora« 
westward,  witii  rain. 

November  9. — A  gale  during  the  day,  from  the  northward  and  westward. 

November  10. — Gale  continued. 

November  12. —  At  lA.  A.  M.,  a  lunar  halo.  ,  _j.  kt(^ 

November  13.— At  Sh.  9m.  P.  M.,  observed  a  faint  aurora  extending  from  north  t? 
nortiieast     At  9A.  45m.,  entirely  dispersed.     No  indications  oi  meteors. 
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M£T£OBOLOQICAJ.   OBSJBAVATIOMS   AT  WASHINOTON. 


NOVEMBEI^  1840— Continaed 


§ 

m 

n 


Inches. 

30.250 

30.400 

30.268 

30.120 

30.100 

30.050 

29.976 

29.933 

29  812 

29.986 

30.130 

30.006 

29.054 

30.001 

29.700 

30.000 

30.006 

29.800 

29.872 

30.106 

30.200 

29.860 

29.562 

30.150 

29.980 

29.840 

30.126 

30.-200 

30.050 

29.850 


Thermometers. 


o 
75  0 

49.0 
71.0 

58.0 
68.0 


62.0 
70.0 
40.0 


44.0 

62.0 

44.0 
44.0 


80.009  56.41 


S 


46.0 

44.5 

46.0 

53.5 

48.0 

49.0 

49.5 

53.0 

52.5 

48.0 

42.0 

43.0 

44.0 

41.6 

45.5 

36.0 

35.5 

33.0 

41.0 

35.0 

31.0 

40.0 

51.0 

36.0 

39.0 

48.5 

35.0 

34.0 

31.0 

48.5 


42.56 


9  A>  M* 


Hygrometer. 


41.0 
39.0 
42.0 
50  0 
46.0 
46.0 
34.0 
52.0 
47.0 
39.0 
36.0 
39.0 
40.0 
37.0 
32.0 
36.0 
34.0 
30.0 
36  0 
28.0 
22.0 

40.0 
45.0 
34  0 
36  0 
40.0 
28.0 

28.0 
47.0 


38.00 


4.0 
5.5 
4.0 
3.5 
3.0 
3.0 

15.5 
1.0 
5.5 
9.0 
6.0 
4.0 
4.0 
4.5 

13.5 
0.0 
1.5 
3.0 
6.0 
7.0 
90 
0.0 
6.0 
1.0 
3.0 
.3.5 
7.0 

6.0 
1.6 


4.85 


Wind. 


s 

o 


Southwest 
Northeast 
W.  by  N. 
NM<&  Wd 
S'd  &  WM 
South 
Southward 


Q 

b^ 

N.  N.  W. 

Moderate 

Northeast 

Light 

Northeast 

Moderate 

Northeast 

Moderate 

8M  &  W'd 

Light 

Northward 

Moderate 

N.  N.  E. 

Light 

Northeast 

Light 

Northwest 

Fresh 

NM  &  WM 

Fresh 

Northward 

Fresh 

Northeast 

Airs 

Northwest 

Airs 

Northeast 

Airs 

NM  &  WM 

Fresh 

SM  <St  WM 

Light 

S«  8.   yVm 

Light 

Northeast    ' 

Moderate 

Northwest 

Moderate 

NM  4&  WM 

Light 

Northward 

Airs 

Northeast 

Light 

Northwest 

Moderate 

Airs 

Moderate 

Moderate 

Light 

Light 

Moderate 

Light 


I 


Clear. 

Clear. 

C]||r. 

Clear 

Foggy. 

Clear. 

Clear. 

Rain. 

Cloudy. 

Clear. 

Clear. 

Clear. 

Clear. 

Clear. 

Cloudy. 

Snow. 

Clear. 

Snow. 

Clear. 

Clear. 

Clear. 

Rain. 

Cloudy. 

Clear. 

Rain. 

Clear. 

Clear. 

Cloudy. 

Clear. 

Cloudjl 


REMARKS— Continued. 

« 

Novetnber  )8. — At  3A.  A.  M.,  commenced  snowing. 

November  1 9. — A  fresh  gale  from  northward  and  westward. 

November  30. — At  4A.  60m.  P.  M.,  a  narrow  pencil  of  bright  rosy  light,  about  30'  diameter, 
having  the  sun  for  its  base,  making  an  angle  with  the  horizon  of  36°,  and  about  60°  in  length. 
It  was  of  equal  width  throughout  its  length,  and  continued  20  minutes,  the  brightest  part  dis- 
appearing first. 
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METEOBOLOGICAL   OBSERVATIONS  AT  WASBINOTOH. 


NOVEMBER,  1840 

— Continued. 

1 
1 

\ 

• 

i 

• 

t 

• 

3  P.   M. 

Thennometers. 

• 

Hygrometer. 

Wind. 

1- 

^ 

•     1 

1 

8 

i 

k 

OB 

fri 

n 

• 

s 

■§. 

S 

.2 

o 

1 

a 

• 

Inches. 

o 

0 

o 

o 

Sun. 

1 

30  260 

72.0 

55.0 

42.0 

13.0 

North 

Light 

Qtn 

Mon. 

2 

3) 

30.381 

72.0 

55  0 

38.0 

17  0 

E.  N.  E. 

Light 

Oar 

Tues. 

•b 

30.140 

83.0 

62.0 

45.0 

17.0 

Northeast 

Light 

Char 

Wed. 

4 

30.074 

73.0 

6*5.0 

47.0 

18.0 

Northeast 

Freeh 

Cior 

Thu. 

5 

30.012 

78.0 

59.5 

49.0 

10.5 

N'd&W'd  !  Light 

Ck« 

Fri. 

C 

29.980 

86.0 

61.0 

57.0 

4.0 

Northwest  i  Moderate 

Ckar 

Sat. 

7 

30.018 

66.0 

41.0 

15.0 

E.  S.  £.     I  Light        I 

dPOsf 

Sun. 

8 

^9.800 

63.0 

61  0 

2.0 

Eastward 

Light 

Ckndr 

Mon. 

9 

0 

29.850 

67.0 

55.0 

47.0 

8.0 

N*d&W'd 

Fresh 

Cknit 

Tuea. 

10 

30.000 

68.0 

68.5 

46.0 

13.5 

N'd&W'd 

Freeh 

Pit'ed'i^ 

Wed. 

11 

30.060 

68  0 

53.9 

49.0 

4.0 

North 

Modierate     Gar 

!  Thu. 

12 

29.912 

80.0 

67.5 

50. 0 

7.6 

Northwest 

Light 

Ox 

Fri. 

13 

29.910 

80.0 

56.0 

36.0 

20.0 

W,  S.  w. 

Moderate     On: 

Sat 

14 

29.822 

55  0 

54.0 

47.0 

7.0 

Southeast 

Moderate 

OOG^^ 

Sun. 

15 

29.838 

64.0 

45.0 

32.0 

13.0 

N'd&W'd 

Fresh 

Ckr 

Mon. 

16 

(T 

30.000 

35.0 

35.0 

0.0 

W.  S.  W. 

Light 

S&oP 

Tucs. 

17, 

29.888 

56.0 

40.0 

320 

8.0 

South 

Moderate 

Pas*|c. 

1  Wed. 

18  1 

29.652 

34.0 

27.0 

7.0 

Northward 

Fresh 

Clash 

1  Thu. 

19 

29.930 

46.0 

39.0 

33.0 

6.0 

Northwest 

Gale 

Cieir 

Fri. 

20 

30.100 

64.0 

41.0 

32  0 

9.0 

N'd&W'd    Moderate 

Ckar 

Sat. 

21 

30.110 

69.0 

41.0 

27.0 

14.0 

Northward  i  Aim 

Ckar 

1  Sun. 

22 

29.584 

54.0 

54.0 

0.0 

South 

Light 

Ra^ 

Mon. 

23 

• 

29.772 

62.0 

47.6 

36.0 

12.6 

N'd&W'd 

Fresh 

Pas  I'f . 

Tuea. 

24 

30.130 

44.0 

30.0 

14.0 

S'd&W»d 

Molderate  i 

Ctooit 

Wed. 

25 

29.800 

45.0 

45.0 

0.0 

Eastward 

Moderate  , 

Rain 

Thu. 

26 

29.800 

38.5 

32.0 

6.6 

N'd&W'd 

Fresh 

Ckwdt 

Fri. 

27 

30.162 

60.0 

38.0 

24.0 

14.0 

NM«fe\%'d 

Moderate  ! 

Ckar 

Sat. 

28 

30.090 

43.6 

SM&W'd 

Light 

CkKi6 

Sun._ 

29 

29.920 

63.0 

40.0 

23.0 

S.  S.  W. 

Fresh 

Cioa^ 

Mon. 

30 

29.800 

53.0 

62.0 

1.0 

Southward 

Moderate  < 

CioaJ. 

Mean 

29.936 

66.64 

49.93 

40.48 

! 

• 

REMARK 

S. 

*^ 


4dS 
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MBTBOKOLOGICAI.   09SBKVATION8   AT   WASHINGTON. 


NOVEMBER,.  1840— Condnaed. 

9  PM. 

Registering 

( 

thermometers. 

• 

• 

Hygio 

meter. 

Wind. 

1 

5 

i 

3 

• 

1 

• 

«i 

i 

• 

a 
o 

2 
3 

•5 

1 

1 

1 
s 

■ 

1 

: 

8 

X 

.§ 

s 

o 

-  a 

:Ae«. 

o 

0 

o 

o      [ 

,   « 

Inch, 

290 

39.0 

86.0 

3.0 

EMlward 

Light 

Clear 

64.0 

32.0 

356 

44.5 

36.0 

9.5 

Northeast 

Light 

Clear 

55.0 

29.5 

154 

45.0 

42.0 

3.0 

Northward 

Aira 

Clear 

62.0 

88.(1 

090 

49.5 

47.0 

2.5 

N'd  &  E'd 

Light 

Clear 

65.0 

36.0 

012 

48.0 

44.0 

4.0 

South 

Airs 

Hazy 

68.0 

34.0 

020 

47.0 

43.0 

4.0 

East 

AiiB 

Clear 

60.0 

41.0 

050 

58.0 

46.0 

12.0 

S'd&W'd 

Light 

Cloudy 

67.0 

41.0 

723 

51.5 

49.0 

2.6 

Northward 

Airs 

Cloudy 

68.0, 

480 

0.10 

922 

46.0 

38.0 

8.0 

Northweet 

Fresh 

Clear 

64.0 

43.6 

050 

46.0 

39.0 

7.0 

N'd&Wd 

Fresh 

Clear 

67.6 

42.0 

060 

40.5 

87.0 

3.6 

Northward 

Light 

Clear 

63.0 

84.0 

902 

40.5 

37.0 

8.5 

N'd&W'd 

Light 

Foggy 

69.0 

40.0 

020 

45.0 

81.0 

14.0 

Westward 

Light 

Clear 

66.0 

87.0 

666 

49.0 

47.0 

2.0 

N'd  6c  E'd 

Lighi 

Cloudy 

58.6 

80.0 

850 

.     36.0 

25.0 

ll.O 

N'd&W'd 

Light 

Clean 

46.0 

29.0 

960 

32.0 

29.0 

3.0 

Westwaid 

Light 

Clear         I 

38.0 

80.0 

900 

36.0 

31.0 

5.0 

South 

Moderate 

Pas'gcrds 

41.0 

26  0 

700 

30.0 

24.0 

6.0 

North 

Fresh 

8now 

34.0 

80.0 

•0.56 

974 

30.0 

22,0 

8.0 

8.  8.  Yf, 

Light 

Clear 

89.0 

25.0 

150 

31.0 

24.0 

7.0 

N'd&W*d 

Light    - 

Clear 

40.0 

27.0 

126 

33.0 

25.0 

80 

Northeast 

Airs 

Clear 

41.0 

27.0 

404 

58.0 

58.0 

0.0 

South 

Light 

Rain 

68.6 

20.6 

0.96 

962 

49.0 

83.0 

16.0 

N'd&W'd 

Moderate 

Clear 

61.0 

100 

42.0 

40.0 

2.0 

S'd&W'd 

Light 

Cloudy 

61.0 

82.0 

750 

43.0 

42.0 

1.0 

Eastward 

Airs 

Bain 

43.0 

39.0 

0.10 

892 

34.0 

24.0 

10.0 

NM&W*d 

Moderate 

Paa'g  d'ds 

46.0 

28  0 

200 

29.0 

22.0 

7.0 

S'd&W'd 

Light 

Clear 

88.0 

28.0 

074 

34.5 

29.0 

6.5 

Southward 

Airs 

Cloudy 

43.0 

23.0 

872 

44.0 

32.0 

12.0 

Southward 

Moderate 

Ckmdy 

020 

1      48.0 

40.0 

8.0 

W.  N.  W. 

Fresh 

Clear 

63.0 

40.0 

• 

974 

41.67 

35.70 

6.97 

• 

60.81 

33  23 

1.700 

REMARKS. 

• 

•  Melted 

snow. 

1 

J 
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nTE0R0I.OOICAL  OBSBBVATfOirS  AT  WASRIKaTOK. 


DECSMBER»  1840. 

• 

• 

1 

• 

• 

S 

3  A.  M. 

1 

Hygrometer. 

1 

Wind. 

a 

i 

• 

1 

1 

• 

•5 

"z 

g 

<«i 

i  !    g 

1 

1 

^Q 

4) 

*  s 

e              o 

I' 

A 

1 

i 

•   g. 

1 

■ 

c  - 

1 

fa 

1         > 

« 
i 

4 

Inches. 

O 

0 

o 

Tuei. 

I 

30.150 

340 

83.0 

l.O 

Northeast 

Light       Ood 

Wed. 

2 

T> 

30.306 

19.0 

18.0 

6.0 

Northward 

Light       Q» 

Thu.   . 

3 

30.276 

24.0 

19.0 

5.0 

S'd  60  W»d 

Aire        '  fifl^: 

Fri. 

4 

30.846 

32.0 

80.0 

2.0     N'd&E'd 

Fiesb      '•  Cksi 

Sat 

5 

30.000 

28.0  J 

28.0 

0.0 

N'd  dc  E*d 

Gales       Cbt! 

Sun. 

•6 

30.160 

26.0 

25.0 

1.0  'N*ddfcE'd 

Strong    .  Hi^* 

Mon. 

7 

30.196 

23.0 

21.0 

2.0 

W«it 

Light       Off 

IHies. 

S 

o 

30.284 

22.0 

17.0 

5.0 

Northward 

Airs        For 

Wed. 

9 

^1^ 

30.060 

22.0 

19.0 

3.0 

Eastward 

Airs         Fj^ 

Thu. 

10 

29.900 

24.0 

28.0 

1.0 

Eastward 

Aire        C«? 

Fri. 

U 

30.120 

31.0 

27.0 

40 

NoT&west 

Modente  Of 

Sat. 

13 

30.248 

21.0 

16.0 

6.0 

Northeast 

Aiis        ^ 

Sun. 

13 

29.622 

39.6 

37.0 

2.6 

N»d  &  W'd 

T.igbt      ^^' 

Mon. 

14 

29.764 

33.0 

31.0 

2.0 

S'd  dt  W'd 

Light      tlt.^ 

Tues. 

15 

c 

29.782 

29.0 

26.0 

3.0 

S'd  A  E'd 

Aim        ^, 

Wed. 

16 

29.750 

40.0 

40.0 

0.0 

Southward 

Modente  Raf 

Thu. 

17 

20.832 

30.6 

27.0 

8.5 

Southward 

Ai»         Cfcsf 

Pri. 

18 

29.978 

25.0 

19.0 

6.0 

N'd  &  W'd 

Light 

{M 

Sat 

19 

30.200 

16.5 

ll.O 

5.5 

NM  db  W'd 

Fnsh 

Clft' 

Sun. 

20 

30.217 

l6.0 

8.0 

8.0 

N'd  dfc  W'd 

Fiwh     '^^, 

Mon. 

21 

30. 167 

25.0 

17.0 

8.0 

N'd  &  W'd 

Moderate  P»r 

Tuea. 

22 

30.000 

30.0 

28.0 

7.0 

S.  S.  £. 

Light       ^• 

Wed. 

23 

# 

30.180 

29.0 

17.0 

12.0 

N'd  A  W'd 

Fresh       CS* 

Thu. 

24 

29.900 

27.0 

16.0 

11.0 

S.  8.  W.' 

F««h       ^^ 

Fri. 

26 

30.025 

18.0 

lO.O 

8.0 

Northwest 

FM       0*. 

Sat 

1^6 

29.780 

16.0 

12  0 

4.0 

Northwest 

Light       0*^ 

Sun. 

27 

29.688 

32.0 

27.0 

5.0 

Northwest 

I^ght     .0* 

Mon. 

28 

29.986 

21.6 

20.0 

1.5 

W.  N.  W. 

Modem*  !«* 

Tuea. 

29 

30.084 

24.0 

19.0 

5.0 

N'd  dc  E'd 

Light    ;a« 

wia. 

80 

30.170 

24.0 

18.0 

6.0 

N'd  A  E'd 

Light       ^ 

Thu 

81 

D 

80.087 

33.5 

83.0 

0.5 

N'd  db  E'd 

Aiif        ^ 

Mean 

'    30.030 

26.31 

22.00 

4.31 

^^^1 

R] 

ESMARV 

:s. 

December  9 

.^At  6i 

h.  30m.  P.  A 

f.,  a  lur 

lar  halo. 

At  8,  iU  diameter  waa47«l«'   »^ 

pearedat 

lOA. 

dOm. 

A.  M.,  and  continued  tiU  H*-  ^.l 
A.  M.,  and  continued  thwoghf^SJ^ 

December  4 

. — 8no¥ 

r  began  to  & 

UatllA 

.  30f».  . 

December  b 

.— Sno? 

r  began  to  & 

1  at  lOh 

.  15m. 

December  9 

.—A  lui 

aar  halo  at  6J 

i»  30ffi., 

with  a 

diameter  W  24'.     DiMpp0«^  ^  '~| . 
do  440  02^  in  diameter.    ItconnD««' 

Decemberl 

1.— At 

11  A.  30in.  P 

.  M.y  a 

lunar  hi 

A.  M.  of  the 

12th. 

X. 

^^. 

457 


C  172] 


HBTEOROLOOIOAL  OBSERVATIONS  AT  WASBINGTOK. 


DECEMBBR,  1840— Continued. 

9  A.  M. 

Th^rmooietere. 

Hygrometer. 

Wind. 

S 

4S 

.a 

• 

1 

i 

a 

& 

Q 

'■§ 

A 

-B 

Bare 

• 

§ 

00 

• 

1 

^ 

8 

Inehea. 

0 

.      o 

0 

o 

■ 

30.263 

36.6 

35.0 

1.6 

N'd  &  E'd 

Light 

Clouds. 

30.366 

24.0 

21.0 

3.0 

NM  6c  E'd 

Light 

Clear. 

30.276 

31.6 

27.0 

4.6 

8'd  dc  EM 

Airs 

Haze. 

30.442 

34.5 

.    30.0   . 

4.6 

N'd  &  EM 

Fresh 

Cloude. 

30.233 

27.0 

27.0 

0.0 

N'd  &.  P'd 

Fresh 

Clouds. 

30.036 

30.6 

30.5 

0.0 

North 

Fresh 

Snow. 

30.300 

26.5 

21.0 

4.6 

N'd  &  W'd 

Light 

Clear. 

30.236 

26.0 

24.0 

2.0 

Northeast 

Aire 

Clouds. 

30.060 

24.0 

22.0 

2.0 

East 

Airs 

Haze. 

29.900 

41.0 

36.0 

34.0 

i.O 

8.  by  E. 

AiiB 

Clear. 

30.254 

31.0 

28.0 

3.0 

8'd  dc  EM 

Li^t 

Clear. 

30.160 

29.5 

26.0 

8.5 

NM  dfc  EM 

Light 

Light  d'ds. 

29.688 

43.8 

37,0 

84.0 

3.0 

South 

Light 

Clear. 

29.800 

44.0 

36.0 

29.0 

7.0 

Calm 

Calm 

Clear. 

29.780 

46.0 

31.0 

31.0 

0.0 

Eastward 

Light 

Clear. 

29.730 

40.0 

38.0 

2.0 

Light 

Clouds. 

29.876 

62.0 

29.0 

19.0 

10.0 

8M  dt  WM 

Moderate 

Clouds. 

30.046 

40.0 

25.0 

6.0 

19.0 

SM  dt  WM 

Fresh 

Clear. 

30.250 

23.6 

19.0 

8.0 

11.0 

West 

Fresh 

Clear. 

30.300 

19.0 

9.0 

10.0 

NM  6c  WM 

Light 

Clear. 

30.280 

25.0 

13.0 

12.0 

W.  N.  W. 

Moderate 

Clear. 

29.860 

47.0 

37.0 

29.0 

8.0 

8  d  &  EM 

Light 

Clouds. 

30.258 

25.0 

8.0 

17.0 

Northwest 

Moderate 

Clear. 

29.93a 

31.0 

29.6 

22.0 

7.5 

West 

Moderate 

Clear. 

30.150 

24.0 

23.0 

13.0 

10.0 

N.  byE. 

Light 

Clouds. 

29.514 

82.5 

28.0 

4.5 

Southward 

Light 

Clouds. 

29.640 

32.0 

20.0 

12.0 

NM  &  WM 

Fresh 

Clouds. 

30.128 

61.0 

25.0 

14.0 

11.0 

Northwest 

Moderate 

Clear. 

30.136 

32.0 

.     27.5 

28.0 

4.6 

Calm 

Calm 

Clear. 

30.220 

36.0 

35.0 

82.0 

8.0 

N.  N.  E. 

Light 

Cloudy. 

30.074 

37.6 

86.0 

2.6 

NM  A  EM 

Ain 

Cloudy. 

30.069 

38.46 

29.68 

24.34 

5.84 

1 

REMARKS^Co&tinued. 

December  14. — A  lunar  halo  visible  at  4  A.  M. 

December  22. — A  gale  commenced  from  northwest  at  2  P.  M.     Moderated  at  4  A.  M.,  88d. 

December  23.— Gale  from  8.  8.  W.  till  3  A.  M. 

December  26. -.-At  9A.  1 5m.,  a  brilliant  meteor  to  the  ndrtheast,  equal  in  magnitude  to  the 
planet  Venus.  When  first  seen,  ita  altitude  was  about  30^,  and  it  was  descending  at  an  angle 
of  76^  to  the  horizon.     Its  duration  was  7'^,  disappearing  at  8®  above  &e  horizon. 

December  27. — A  gale  commenced  at  6  A.  M. 

58  ; 
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METEOROLOGICAL  OBSERVATIONS  AT  WASHINOTOK. 


D£GBMBER»  I8i0— Continaed. 


•3 

i 
I 


& 


Tom. 

Wed. 

Thu. 

Pri. 

Set 

San. 

Moiu 

TuM. 

Wed. 

Thu. 

Fri. 

Sat. 

Sun. 

Mon. 

Toee. 

Wed. 

Thu. 

Fri. 

Sat. 

Sun. 

Mon. 

Tuea. 

Wed. 

Thu. 

Pri. 

Sat 

Sua. 

Mon. 

Tuea. 

Wed. 

Thu. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

IS 

18 

14 

Ifi 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

26 

2jB 

27 

28 

29 

30 

81 


Mean 


I 
I 


o 


c 


3  p.  M. 


I 

n 


Inches. 
30.274 
80.292 
30.254 
30.860 
80.170 
29.990 
80.808 
do.  112 
29.990 
29.900 
80.860 
29.960 
29.712 
29.786 
29.630 
29.782 
29.870 
80.094 
30. 184 
30  200 
30.274 
29.822 
30.176 
29.932 
30.029 
29.384 
29.750 
30.096 
80.100 
30.100 
30.090 


30.024 


Thennomelen. 


a 


53.0 
68.0 
68.0 


66.6 
44.0 
72.0 


50.0 
58.0 

36.0 
46.0 

40.0 
54.0 
56.0 
51.0 
45.0 
48.0 

46.0 
66.0 
45.0 
44.0 
62.0 


52.26 


35.5 
34.0 
48.0 
28.0 
27.0 
29.0 
35.0 
40.0 
36.0 
44.0 
41.0 
37.0 
41.0 
43.0 
49.0 
37.5 
84.5 
25.0 
24.0 
27.0 
83.5 
38.6 
33.6 
40.5 
28.0 
30.0 
26.0 
34.5 
42.0 
43.5 
48.0 


35.92 


Hygramalv. 


i 


25.0 
23.0 
20.0 
28.0 
27.0 
29.0 
28.0 
29.0 
28.0 
89.0 
38.0 
87.0 
38.0. 
40.0 
40.0 
87.6 
18.6 
6.0 
10.0 
11.0 
29.0 
24.0 
17.0 
23.0 
18.0 
35.0 

n.o 

14.0 
28.0 
39.0 
39.0 


26.28 


10.5 

11.0 

28.0 

0.0 

0.0 

0.0 

7.0 

11.0 

8.0 

5.0 

3.0 

0.0 

3.0 

30 

9.0 

0.0 

16.5 

19.0 

14.0 

16.0 

13.6 

14.6 

16.5 

17.5 

15.0 

1.0 

15.0 

17.6 

14.0 

4  5 

8.0 


Wind. 


a 
o 

1 


S'd  dt  E*d 

S'd&W'd 

Noitheast 

Northeast 

Northeast 

N'd&W'd 

Northweat 

S'd  dt  WM 

S'd  dk  E'd 

8.  by  E. 

Calm 

Northward 

South 

South 

South 

Northeast 

S'd  db  W'd 

Northwest 

Northwest 

Southwest 

West 

N'd  ^  W*d| 

West 

W.  hyN. 

S.  fay  E. 

Soutiiward 

N'ddcWM 

West 

North 

E.  hyN. 

Variable 


9.64 


REMARKS. 


o 

o 


I 

Light  I  Cier 
Li^  ^ 
Light  Ov 
Frwh  '^ 
Fiwh  ^ 
Fresh 
Light 
Ain 
Airs 
Aire 


dor 
0* 


Cafan      ^^ 
Light     Kfl 
Light     Cto 
Ught     0*  I 
Light      Bfl 
Li^     1^-* 
Moderate  9=^ 
Fi«h      ^ 
Fmh 
Modetste 
Light      Cb- 

Moderate  t** 


Oft 
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METCOROLOGICAL    OBSERVATIONS   AT    WASHINGTON. 


DECEMBER,  1840— Ck>ntinued. 

9  P.M. 

Registering 

thermometen. 

• 

Hygw 

meter. 

Wind. 

1 

^ 

m 

i 

• 

1 

• 

1 

• 

55 

^ 

• 

g 

J 

\ 

% 

.2 

9 

« 

1 

5 

§ 

1 

1 

Q 

i=) 

• 

^ 

1 

1 

1 

^nchea. 

o 

o 

o 

o 

o 

bidtea. 

)0.36$ 

26.0 

21.0 

6.0 

Calm 

Cain 

Clear 

69.0 

22.0 

30.883 

29.0 

23.0 

7.0 

Eastward 

Airs 

L'td'ds 

38.0 

18.0 

)0.300 

86.0 

36.0 

1.0 

Northeast 

Airs 

Clear 

49.0 

23.0 

30.360 

28.0 

28.0 

0.0 

Northeast 

Strong 

Snow 

40.0 

37.0 

•0.66 

30.190 

26.0 

26.0 

0.0 

Northeast 

Strong 

Snow 

38.0 

36.0 

30.100 

26.0 

26.0 

00 

Northwest 

Moderate 

Snow 

30  0 

36.0 

10.332 

22.0 

17.0 

6  0 

Northward 

Airs 

Clear 

36.0 

16.0 

•1.09 

30.092 

24.0 

2K0 

3.0 

S'd  &  W'd 

Airs 

Fog 

44.0 

13.0 

29.930 

26.0 

30.0 

5.0 

N'd  &  E'd 

Airs 

Clear 

40.0 

33.0 

30.050 

40.0 

36.0 

4.0 

W.  by  S 

Moderate 

Clear 

44.0 

34.0 

30.382 

34.0 

21.0 

3.0 

Northeast 

Airs 

Clear 

47.0 

18  0 

29  722 

40.0 

40.0 

0.0 

Northeast 

Light 

Rain 

85.0 

18.0 

0.96 

29.760 

37.0 

290 

*8.e 

East 

Airs 

Clear 

44.0 

34.0 

29.720 

32.0 

27.0 

6.0 

North 

Airs 

Clear 

43.0 

38. 0 

29.760 

41.0 

41.0 

0.0 

South 

Moderate 

Haze 

49.0 

39.0 

29.788 

82.0 

30.0 

2.0 

S.  8.  W, 

Ain 

Clear 

67.0 

33.6 

0.60 

29.960 

'    26.0 

18.0 

70 

S'd  &  W^d 

Moderate 

Cloudy 

36.0 

12.0 

30.200 

190 

6.0 

14  0 

Northwest 

Moderate 

P'g  cTds 

82.0 

1.0 

30.216 

19.0 

T.O 

13.0 

Northwest 

Freeh 

Clear 

34.0 

6.0 

30.160 

26  0 

12.0 

14.0 

Westward 

Moderate 

Haze 

37.0 

7.0 

30. 190 

27.0 

22.0 

6.0 

South 

Ain 

Haze 

32.6 

12.0 

30.000 

33.0 

19.0 

14.0 

N'ddfeWd 

Frash 

Clear 

43.0 

11.0 

/ 

29.996 

29.0 

18.0 

16.0 

S.  8   W. 

Moderate 

Clear 

36.0 

7.0 

29.966 

32.0 

24.0 

8.0 

Noitilwest 

Frash 

Clouds 

43.0 

8.0 

29.910 

26.0 

17.0 

9.0 

S'd  dt  Wd 

Light 

Clouds 

36.0 

17.0 

29.500 

29.0 

26.0 

4.0 

Northwest 

Light 

Clear 

44.0 

29.861 

33.0 

17.0 

6.0 

W.  N.  W. 

Strong 

Cloudy 

32.0 

32.0 

30.070 

39.0 

30.0 

9.0 

West 

Light 

Clear 

23.0 

30.166 

31.6 

33.0 

9.6 

N'd  db  EM 

Light 

Clear 

42.0 

30.0 

30.132 

34.0 

33.0 

l.O 

N*d  &  E'd 

Airs 

Cloudy 

43.0 

34.0 

30.136 

36.6 

38.0 

8.6 

N<»ih 

Tight 

Cloudy 

61.6 

28.0 

0.40 

30.043 

29.29 

33.39 

6.00 

40.10 

18.42 

3.60 

REMARKS. 

• 

•Melted  81 

now. 
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METEOROLOOICAI.   OBSERVATIONS    AT  WASHIITOTOir. 


JANUARY,  1841. 

the  month. 

• 

1 

8  A.  M. 

* 

Thermometers. 

Hygrometer. 

Wind. 

*2 

• 

(•M 

o 

•S 

1 

g 

1 

1 

§ 

1 

•< 

• 

1" 

S. 

1 

P 

1 

• 

1 

e 

InehcB. 

• 

o 

o 

o 

o 

Fri. 

1 

30.092 

41.0 

82.0 

2.3.0 

9.0 

Northeast 

Moderate 

^nts 

Sat. 

S 

Too 

low 

Northeast 

ModeiBte 

Stnlss 

Son. 

8 

29.868 

22.0 

8.0 

to 

be 

W.  N.  W. 

Fresh 

Ciesr      ^ 

Men. 

4 

29.120 

18.0 

^9.0 

obser 

▼ed. 

N'd  &  E'd 

Light 

Oooh    1 

ToBJi. 

5 

80.313 

21.0 

14.0 

14.0 

o«o 

Northeast 

Light 

Cinw 

Wed. 

6 

30.266 

29.0 

32.0 

32.0 

0.0 

Northwest 

Light 

Bab 

Thu. 

7 

o 

29.942 

44.0 

38.0 

38.0 

0.0 

S'd  &  B'd 

Li^t 

Cir.M  - 

Fri. 

8 

29.940 

47.0 

48.0 

46.0 

2.0 

Northwest 

Fresh 

dear      | 

8at. 

9 

30.100 

46.0 

32.0 

26.0 

7.0 

Nonhwest 

Light 

Osr       ! 

San. 

10 

30.112 

36.0 

34.0 

34.0 

0.0 

Northeast 

Airs 

R« 

Men. 

11 

29.860 

48.0 

37.0 

37.0 

0.0 

SM&WM 

Moderate 

Ee'rsak 

Tnes. 

13 

30.062 

46.0 

40.0 

32.0 

8.0 

S'd  &  W'd 

Moderate 

Cks 

Wed. 

13 

30.214 

47.0 

34.0 

30.0 

4.0 

S'd  k  W'd 

Airs 

Ckffi^ 

Thu. 

14 

c 

30.060 

44.0 

34.0 

34.0 

0.0 

N'd  &  E'd 

Light 

Ligblnr 

Fri. 

10 

30.223 

38.0 

32.6 

32.6 

0.0 

NU  &  B'd 

Moderate 

Raia 

Sat 

16 

30.304 

46.0 

86.0 

32.0 

4.0 

Northwest 

Light 

Cloud- 

San. 

17 

30.000 

46.0 

36.0 

36.0 

0.0 

S'd&W'd 

Moderate 

MietT 

Men. 

18 

30.168 

37.0 

28.0 

18.0 

10.0 

Northwest 

Freeh 

Ck 

Toes. 

19 

30.668 

30.0 

14.0 

10.0 

4.6 

N'd&  W'd 

Fiesh 

Ci. 

Wed. 

20 

30.612 

32.0 

18.0 

16.0 

3.0 

N.  byC 

Fresh 

Vi- 

Thu. 

21 

30.000 

40.6 

34.0 

34.0 

0.0 

Northisast 

Modento 

Kj 

Fri. 

22 

• 

29.906 

35.6 

32.0 

27.0 

60 

N»d&W'd 

FNsb 

CI 

Sat 

23 

29.800 

37.0 

28.0 

28.0 

0.0 

Northwaid 

Ligfit 

Si.^      1 

Son. 

24 

29.920 

38.0 

26.0 

20.0 

6.0 

Northwest 

Li^t. 

Clear 

Men. 

96 

29.816 

38.0 

26.0 

19.0 

70 

S'd  &  W'd 

Lig^t 

Clear 

Toes. 

26 

80.194 

42.0 

29.0 

26.0 

4.0 

B.  N.  B. 

Light 

Clear 

Wed. 

27 

29.960 

^  43.0 

32.0 

24.0 

8.0 

S'd&W'd 

Light 

Cirrv 

Thu. 

28 

30.020 

46.0 

37.0 

39.0 

7.0 

S'd  &  W'd 

Light 

Ciesr 

Fri. 

29 

• 

80.200 

^  43.0 

36.0 

34.0 

20 

Northeast 

^  Moderate 

Cleoih 

Sat 

30 

1> 

30.097 

46.0 

36.0 

26.0 

10.0 

N.  N.  W. 

Light 

ClM 

Sun. 

31 

80.184 

46.0 

30.6 

24.0 

6.6 

Southwest 

Light 

Ckar 

Mean 

30.066 

38.96 

80.07 

27.80 

3.82 

• 

R] 

BMARl 

CS. 

January  1,  1841. — At  6  A-  M.,  oommemed  sncmring,  wind  fr6m  northwaid  and 
and  continued  until  4A.  6m.  P.  M.;  at  9^.,  wind  from  northwanl  and  weMward,  and  desr. 

January  6. — At  6  P.  M.,  cotumenced  snowing,  continned  until  7  P.  M.;  IlA.  30sr.  P.  H^ 
light  rain  until  6A.  dOm.  A.  M. 

January  6. — Commenced  with  light  aiia  from  northward  and  westward,  with  •  deaise  ^ 
and  rain.  At  Ih.  30m.,  wind  shifted  to  northward  and  eastwaid.  At  10  P.  M.,  feg  disprr^ 
still  raining.     At  midnight,  foggy. 

January  8.— At  2A.  20m.  cleared,  wmd  hauled  to  northwest,  fresh. 
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M£T£0ROLO&ICAL  OBSEBVATIONS  AT  WASHINGTON' 


JANUARY,  1841^Coiitina6d. 


9  A.  M. 


Thermometero. 

Hygrometer. 

Wind. 

• 

1 

1 

•i 

• 

o 

c 

• 

.1 

t 

1 

• 

s 

< 

1 

• 

1" 

1 

1 

1 

s 

1 

Inchts* 

o 

0 

0 

• 

0 

0 

29.884 

40.0 

24.0 

24.0 

0.0 

K.  N*.  E. 

Fresh 

Cirrus, 

29.690 

36.0 

22.0 

18.0 

9.0 

Southwest 

Light 

Clear. 

29.962 

24.0 

22.0 

6.5 

Too 

low. 

Northwest 

Light 

Clear. 

30.190 

25.0 

19.0 

17.0 

10.0 

7.0 

E.  N.  E. 

Light 

Cirrus. 

30.426 

28.0 

32.0 

23.0 

12.0 

II.O 

Northeast 

Light 

Cirrus. 

30.220 

33.5 

33.0 

33.0 

0.0 

N'd&W'd 

Airs 

Rain. 

29.862 

46.5 

55.0 

65.U 

0.0 

S.  S.  £• 

Light 

Rain. 

30.078 

49.0 

60.0 

42.0 

40.0 

2.0 

North 

Moderate 

Clear. 

30.171 

48.0 

49.0 

35.0 

27.0 

8.0 

N.  by  W. 

Light 

Clear. 

30.100 

48.0 

■ 

41.0 

41.0 

0.0 

NM  &  E'd 

Light 

Light  rain. 

29.872 

47.0 

37.0 

37,0 

0.0 

N'd  &  E'd 

Light 

Light  rain. 

30.242 

46.0 

50.0 

41.0 

34.0 

7.0 

Northwest 

Light 

Cirrus. 

30.150 

47.0 

34.0 

34.0 

0.0 

Northeast 

Moderate 

Snow, 

30.186 

44.0 

33.0 

33.0 

0.0 

Northeast 

Moderate 

Light  rain. 

30.222 

44.6 

38^ 

87.0 

1.0 

Northeast 

Light 

Cloudy. 

30.360 

45.0 

36.6 

36.0 

1.5 

8'd  dc  E'd 

Light 

Cloudy. 

29.838 

44.0 

37.6 

37.0 

0.0 

Southwest 

Light 

Rain. 

da460 

34.0 

17.0 

16.6 

5.0 

11.5 

Northwest 

Fresh 

Clear. 

30,800 

31.0 

19.0 

15.0  ' 

7.0 

8.0 

Northwest 

Fresh 

Cimis. 

30.&50 

'31.9 

20.0 

20.6 

0.0 

Northward 

Fresh 

Snow. 

29.900 

38.5 

34.0 

34.0 

0.0  1  N'd  &  E'd 

Moderate 

Light  rain. 

30.014 

36,0 

% 

31.0 

23.0 

8.0  -  N.  N.  W. 

Moderate 

Cirrus  strat. 

29.904 

40.0 

85.0 

32.0 

30.0 

2.0 

Calm 

Calm 

Clear. 

29.891 

41.0 

43.0 

32.0 

27.0 

6,0. 

Southward 

Moderate 

Cfear. 

29.916 

44.0 

37.0 

81.0 

6.0 

Southward 

Light 

Cleax. 

30.286 

42.0 

36.0 

80.5 

28.0 

2.6 

N'ddtE'd 

Light 

Hazy. 

29.918 

45.5 

42.0 

42.0 

00 

South 

Airs 

Light  rain. 

30.136 

40.0 

42.0 

38.0 

37.0 

1.0 

Calm 

Calm 

Fogsy- 

30.078 

44.0 

37.0 

37.0 

00 

Northeast 

Moderate 

Rain. 

30.150 

47.0 

43.6 

41.0 

2.5 

Westward 

Light 

Stratus. 

30.135 

47.0 

34.0 

26.0 

8.0 

S'd  &  W'd 

Ain 

Cirrus. 

30.112 

40.81 

34  50 

32.15 

29.74 

3.37 

1 

1 

RE 

MARK8- 

-Continued. 

January 

9.— At 

lOA.  20 

Im.  P.  J 

nf .,  wind  £ 

rom  eastward,  with  ligli 

It  rain.     At  1 

3  A.  M.,  the 

same- 
January 

11.— M 

^imd  ma 

derate  ft 

om  soutfaw 

raid  and  westward,  and 

clear. 

January 

12.— A 

t  10  A. 

M.,  a  p{ 

irhelion,  m 

easuring  45<'  63^  in  dial 

neter,  appear 

ed,  and  lasted 

until  3  P.  I 

kf. 

January 

17.— 9 

h,  45/n. 

Jr .  JVI.| 

commeBof 

x]  blowing  fresh  from  n 

orthwest. 

January 

19 — A 

t  bh,  3( 

Im.,  eon 

micnoed  si 

lowmg. 
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METEOROLOGICAL  OBSERVATIONS  AT  WASHINOTOK. 


JANUARY,  1841— Continued. 

3  P.  M. 

• 

1 

s 

« 

•s 
"s 

n 

• 

s 

1 

o 

J 

(X. 

• 

1 

1 

ThermometerB. 

Hygrometer. 

Wind. 

1 

1 

• 

u 
g 

1 

8 
1 

• 

8 

b 

c 

c 

1   5 

• 

o 

n 

< 

CO 

o 

P 

Q 

P 

h     !    ' 

Ineht8* 

o 

0 

o 

o 

0 

1 

1 

• 

Fri. 

1 

29.400 

36.6 

1 

23.0 

23.0 

0.0 

N'd&Wd 

Fiwh   ^ 

Sat 

2 

29.604 

46.0 

46.0 

29.7 

10.0 

19.7 

West 

Mod.  '(:»• 

Sun. 

3 

30.000 

24.0 

20.0 

15.0 

5.0 

Northwest 

Fresh  'CIb: 

Mon. 

4 

30.210 

62  0 

65.0 

22.6 

20.0 

26 

W.  by  S. 

li^    Ci* 

Tun. 

6 

30.364 

31.0 

31.5 

31.0 

0.6 

Northeast 

Light  1^ 

Wed. 

6 

30.136 

34.0 

34.0 

34.0 

0.0 

N'ddtW'd 

Thu. 

7 

0 

29.764 

47.0 

66.6 

66.0 

0.6 

8.  8.  E 

Mod.    CiL* 

Fri. 

8 

^^ 

80.060 

66.0 

46.5 

43.0 

2.6 

Southwest 

Msd.    ^ 

Sat 

9 

30.130 

49.0 

50.0 

44.0 

37.0 

7.0 

North 

Light  frs, 

Sun. 

10 

30.060 

52.5 

40.0 

38.0 

2.0 

North 

Liihi  C"? 
Am   <^ 

'  It.*' 

Mod. 

11 

29.760 

38.0 

44.0 

42.0 

2.0 

S'ddtWM 

Tyes. 

12 

30.360 

50.0 

63.5 

45  0 

86.0 

9.0 

Northwest 

Ain   'C:* 

Wed. 

Id 

29.900 

45.0 

35.0 

35.0 

00 

N.  N.  E. 

Moi  11^- 

Light  .C-* 
Ain    ^ 

Thu. 

14 

c 

30.169 

46  0 

33.0 

33.0 

0.0 

Northeast 

Fri. 

16 

30.200 

45.0 

410 

39.0 

20 

West 

Sat 

16 

30.242 

45.0 

38.5 

37.0 

1.6 

S'd  &  E*d 

Sun. 

17 

29.726 

45.0 

46.0 

45.0 

1.0 

South 

Moo. 

18 

30.608 

34.0 

20.0 

18.0 

6.0 

12;0 

Northwest 

TtiA 

Tuea. 

19 

30.740 

33.0 

23.0 

23.0 

9.0 

14.0 

N.  byB. 

Mod. 

Wed. 

20 

30  354 

32  0 

26.0 

26  0 

0.0 

Northward 

Moa. 

Tba. 

21 

29.800 

40.0 

38.0 

37.0 

1.0 

N'd&WM 

li|H 

Fri. 

23 

• 

29.938 

43.0 

68.0 

35.0 

26.0 

9.0 

NorChvseit 

Li»i»  ■-: 
Mod  :« 

Mod.  ■*• 

Ught       ^; 

Sat 

23 

29.864 

43.0 

40.0 

35.0 

30.0 

6.0 

Nonhwait 

Sun. 

JH 

29.700 

44.0 

43.0 

34.0 

9.0 

SmiAwaid 

Mon. 

25 

29.918 

62.0. 

72.0 

47.0 

30. 0< 

17.0 

Weitfraid 

Tuea. 

26 

30.184 

51.5 

62.0 

42.0 

25.0 

17.0 

apd&w'd 

Wed. 

27 

. 

29.810 

46.0 

46.0 

45.0 

00 

S.  8.  B. 

Light 

L* 

U^ 

'niu. 

28 

30. 160 

55.0 

64.0 

52.0 

42.0 

10.0 

Calm 

Calm    - 

Fri 

29 

29.871 

45.0 

41.0 

39.0 

2.0 

N.  N.  E. 

Mod.   ]^ 

Sat 

30 

5 

30.128 

52.0 

43.0 

41.0 

2.0 

Northward 

Sun. 

31 

^^ 

30.066 
30.038 

4.').  6 

39.6 

30.0 

9.6 

S'd&WM 

Light  1 

^••^ 

Mean 

44.33 

48.50 

37.31 

32.06 

5.26 

^ 

R£MJ 

IRKS— Continued. 

January  2< 

».— At  9b. 

y  comn 

lenced  a 

nowing,  continued  until  3A.  30iii.  P-  ^^  ' 

changed  to  rai 

Q. 

January  21 

.— Firatp 

art,  rain 

;  middle 

part,  clear. 

January  29 

L— At  3  P 

.  M.p  SI 

low. 

the  barometer  broken;  aubrtitutod  «n^'^j^  |i 
subaequent  observations.     At  7  P-  M-y  * 

January  31 

—At  3  A 

.  M.,  fr 

ame  of  1 

ence  of  readii 

igs  being 

appliel 

to  all 

diameter  48®  1 

10. 

^- 
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M2TE0B0L06ICAL  OBSERVATIOKS  AT  WASHINGTON. 


JANUARY,  1841-.CoEitinued. 

9 

P.  M. 

Registering 
thermometers. 

Then]i<iiD6t6n. 

Hygrometer. 

Wind. 

■ 

6 

• 

a 

9 

« 

a 

b 

• 

i 

i 

1 

P 

. 

I 

•4 

& 

E 

'•g 

1 

-S 

E 

a 

o 

> 

3 

< 
O 

• 

1 

1 

S 
^ 

s 

1 

hes. 

o 

0 

0 

f 

o 

0 

Inches. 

464 

28  0 

21.0 

14.0 

7.0 

N'd&WM 

Light 

Clear 

38.0 

18.0 

1.20 

772 

27,0 

14.0 

6.0 

8.0 

N.  N.  W. 

Mod. 

Clear 

30.0 

2.0 

080 

24.0 

7.0 

Too 

low. 

Northwest 

Mod. 

Clear 

20.0 

8.0 

262 

26.0 

18.5 

18.0 

0.5 

E.  by  8. 

Light 

Cirrus 

23.0 

12.0 

350 

29.0 

28.0 

27.0 

l.O 

Northeast 

Light 

Cb.strat 

30.0 

5.0 

084 

34.0 

38.0 

38.0 

0.0 

N'd&E'd 

Light 

Cir.strat. 

44.0 

32.0 

1.10 

830 

49.0 

50.0 

49.0 

1.0 

S.  8.  £. 

Light 

Cir.stnt. 

60.0 

30.0 

0.87 

070 

49.0 

37.0 

36.0 

1.0 

West 

Fresh 

Calm 

54.0 

33.0 

154 

47.0 

35.0 

84.0 

1.0 

Northeast 

Airs 

Fall.crds 

440 

33.0 

0.10 

030 

4«.0 

37.0 

37.0 

0.0 

S'd  Sl  KA 

Airs 

Cir.strat 

52.0 

33.0 

0.20 

878 

44.0 

42.0 

40.0 

2.0 

8M  &  W*d 

Light 

Cloudy 

40.0 

32.0 

0.40 

250 

51.0 

37.0 

35.0 

2.0 

Ain 

Airs    • 

Stratus 

42.0 

22.0 

0.04 

984 

47.0 

84.0 

34.0 

0.0 

Northwest 

Airs  • 

Rain 

42.5 

83.0 

222 

43.6 

33.0 

38.0 

0.0 

Northeast 

Li^t 

Rain 

44.0 

33.0 

0.70 

300 

48.6 

86.0 

29.0 

7.0 

West 

Light 

Cloudy 

39.0 

16.0 

« 

178 

44.0 

36.0 

36.0 

0.0 

8M  &  WM 

Frash 

Rain 

40.0 

34.0 

0.45 

896 

45.0 

42.0 

88.0 

4.0 

Northwest 

Light 

Cirrus 

52.0 

29.0 

622 

32.0 

17.0 

U.O 

6.0 

N'd&W'd 

Light 

Clear 

38.0 

12.0 

709 

81.0 

18.0 

ll.O 

7.0 

Eastward 

Light 

Cirrus 

23  0 

14.0 

234 

40.5 

32.0 

82.0 

0.0 

Southeast 

Mod. 

Rain 

42.0 

11.5 

1.00 

850 

38.5 

36.0 

31.0 

4.0 

^'d&W'd 

Mod. 

Clear 

376 

.30.0 

0.02 

870 

38.0 

26.0 

20.0 

6.0 

Calm 

Calm 

Clear 

41.0 

19.0 

932 

38.0 

28.0 

24.0 

4.0 

Calm 

Calm 

Clear 

40.0 

28.0 

791 

35.0 

29.0 

20.0 

9.0. 

Westward 

Mod. 

Clear 

43.0 

26.0 

112 

43.6 

35.5 

28.0 

7.5 

Northwest 

Mod. 

Clear 

44.0 

28.5 

080 

43.5 

35.5 

27.0 

8.6 

S'd&WM 

Light 

Cirrus 

46.0 

28.0 

0.04 

920 

45.6 

42.0 

38.0 

4.0 

Cahn 

Calm 

Cir.strat. 

46.0 

20  0 

0.01 

228 

46.0 

40.0 

39.0 

1.0 

Northeast 

Mod. 

Cloudy 

52.0 

32.0 

000 

86.0 

87.0 

84.0 

3.0 

N.  by  W. 

Light 

Clear 

41.0 

36  0 

0.70 

124 

46.0 

36.0 

29.0 

7.0 

Southwest 

Light 

Cir.strat. 

40.0 

30.0 

016 

45.0 

34.0 

24.0 

10.0 

S'd  <fe  E'd 

Light 

Cirrus 

42.0 

27.0 

0.07 

074 

40.22 

32.60 

28.73 

3.70 

40.98 

24.06 

6.90 

RSMARK8. 

t 
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METSOROLOQIGAL  OBSERVATIONS  AT  WASHIITGTOV. 

* 

FEBRUARY,  1841. 

• 

• 

■B 

e 

• 

§ 

3  A.*  M« 

Thermometers. 

1 

Hygrometer. 

Wind. 

1 

1 

i 

o 

1 

1 

i 
1 

1 

t 

• 

• 

1 

< 

■ 

I- 

1 

1 

a 

• 

« 

Inehea, 

0 

o 

0 

0 

i 
i 

Mon.         I 

29.919 

44.5 

35.0 

28.0 

7.0 

s.  &  w. 

Light 

Stnts 

TuM.        U 

29.716 

47.0 

35.0 

27.0 

8.0 

N.  &W. 

Mndente 

Cicjr 

Wed.        3 

29.806 

46.0 

36.0 

28.0 

8.0 

8.  &  W. 

Light 

(W 

Thu.         4 

30.203 

44.0 

29.0 

17.0 

12.0 

West 

Light 

C'JRS 

Fri.           C 

o 

30. 146 

41.0 

24.fi 

19.0 

5.6 

Beat 

Light 

Ckr 

Bat           6 

^»^r 

29.966 

42.0 

29.0 

24.0 

5.0 

N.  &  W. 

Light 

Cb: 

Sun.         7 

30.066 

43.0 

34.0 

28.0 

6.0 

Northward 

Light 

ClM 

Mon.         8 

30.236 

42.0 

30.0 

28.0 

2.0 

N.  &W. 

Light 

Cla 

TUM.          9 

30.166 

42.0 

32.5 

31.0 

1.5 

S.  S.  £• 

Light 

Cir  r. 

Wed.      10 

29.916 

44.0^ 

31.0 

17.0 

14.0 

Northwest 

Light 

ClB.' 

Thu.       11 

30.066 

40.0 

19.0 

16.0 

4.0 

N.  6l  W. 

Fresh 

Cat 

Fri.         18 

30.096 

27,0 

8.0 

Too 

low 

N.  ^  W. 

Ftesh 

Sat          ]3 

a 

30.026 

23^ 

10.0 

to 

be 

N.  &W. 

Modenli 

Sun.        14 

29.916 

21,0 

ll.O 

obser 

vcd. 

Calm 

Calm 

Mon.       16 

29.886 

26.0 

17.0 

Northwest 

Modente 

CkB 

Tues.      16 

30,062 

26.0 

20.0 

12.0 

8.0 

8.  <fe  W. 

Light 

f  1*      ^ 

Wed.      17 

^9.680 

35.0 

32.0 

21.0 

ll.O 

Southward 

Light 

t3» 

Thu.       18 

29.880 

38.0 

34.5 

29.0 

5.5 

Northeast 

Light 

Fri.         19 

29.756 

39.0 

27.0 

16.0 

11.0 

Southward 

Aira 

Sat         20 

29.810 

»9.5 

20.0 

16.0 

14.0 

Northwest 

Fresh 

lift 

Sun.        21 

• 

29.560 

42  0 

31  5 

26.0 

6.5 

Southwest 

Light 

C.tf 

Mon.       22 

29.442 

45.0 

32.0 

22.0 

12.0 

N.  &E. 

Light 

sow 

Taea.      23 

29.410 

47.0 

31.0 

18.0 

13.0, 

S.  AW. 

Light 

Wed.      24 

29.900 

39.0 

31.0 

25.0 

4.0 

Eastward 

Fieah 

Thu.       25 

30.060 

.4L0 

15.0 

9.0 

6.0 

Calm 

Calm 

Fri.         26 

30.000 

42.0 

30.0 

?2.0 

8.0 

Calm 

Calm 

So*J 
CI* 

Sat         27 

29.650 

45.0 

42  0 

42.0 

0.0 

S'd  A  EM 

Squally 

Sun.        28 

3 

29.920 

44.0 

36.0 

30.0 

60 

S.&  W. 

Moderate 

Mean 

29.906 

89.51 

27.57 

22.83 

7.42 

• 

« 

REMARKS. 

February  1. — 

At  5/i.  30m.  A.  M.,  light  ram. 

February  3. — 

At  8  A.  M.,  commenced  anowing.                                              . 
At  Ih.  SOm.  A.  M.,  a  lunar  halo,  measuring  45°  in  diameter.    A 

Ifip* 

February  5.^. 

Mr- 

a  meteor  appealed 

to  the  northward  and  eastward,  moving  from  north  to  east,  and  gn 

scending  to  the  ea 

Ltth.                                                                                           ..  Q 
At  5,  commenced  snowing,  and  continued  to  snow  and  rain  until 

iP^ 

February  7. — . 

February  0. — 

At  8  A.  M.,  light  snow.     At  9h.  30m.,  commenced  snowing  '«? 

w* 

lOA.  20jn.,  the  w 

ind  came  out  from  the  north-northwest,  fresh.     Clear  weather. 

February  11.- 

-At  SA.  15m.,  the  wind  freshened  to  a  gale,  with  snow.           , 

^^- 

February  19.- 

-At  Ik.  30m.,  the  wind  hauled  to  the  northward  and  i 

restwaiu,  • 
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METEOROLOaiCAJL  OBSXRVATIOHS  AT  WASHINOTOK. 


FEBRUART,  1841—) 

Continued. 

. 

9  A.  M. 

Thermometen. 

Hygrometer. 

Wind. 

• 

1 

1 

1 

1 

« 

m 

• 

1 

< 

• 

1 

1 

Q 

1 

8 

Inches, 

o 

0 

o 

0 

o 

19.806 

46.0 

37.0 

87.0 

0.0 

E.  N.  E. 

Light 

Rain. 

^9.903 

44.6 

35.0 

35.0 

0.0 

8.  dcE. 

Light 

L't  rain. 

!9.826 

47.0 

46.0 

42.0 

34.0 

8.0 

Southward 

Moderate 

Cumulus. 

\0  376 

44.0 

42.0 

29.5 

20.0 

9.5 

WeBtward 

Moderate 

Clear. 

10.120 

44.0 

34.0 

24.5 

22.0 

2.5 

N.  &W. 

Airs 

Clear. 

t9.976 

41.5 

36.0 

30.0 

6.0 

Calm 

Calm 

Cir.  strat 

ro  166 

44.0 

34.0 

34.0 

0.0 

N'ddcE'd 

Light 

Snow. 

)0.366 

48.0 

44.0 

32.0 

25.0 

7.0 

E.  by  N. 

Moderate 

Clear. 

10.036 

43.5. 

38.5 

33.6 

0.0 

North 

Light 

Snow. 

^9.946 

43.0 

40.0 

32.0 

28.0 

4.0 

South 

Moderate 

Clear. 

)0.056 

35.0 

19.5 

8.0 

16.5 

Northwest 

Ught 

Clear. 

)0.096 

28.0 

30.0 

12.5 

Too 

low 

S'd  &  W. 

Moderate 

Clear. 

10.216 

29.0 

37.0 

14.0 

Too 

low 

West 

Fresh 

Clear. 

29.896 

26.0 

18.0 

12.0 

6.0 

N.  by  E. 

Moderate 

Cir.  strat 

29.986 

28.0 

88.0 

18.6 

Too 

low 

N'd  &  W. 

Fresh 

Clear. 

29.932 

31.0 

50.0 

28.0 

10.0 

18.0 

Southwest 

Moderate 

Clear. 

29.562 

38.0 

42.0 

35.0 

28.0 

7.0 

Calm 

Calm 

Hazy. 

30.040 

88.0 

87.0 

33.0 

27.0 

6.0 

Northeast 

Moderate 

Cumulus. 

29.600 

48.0 

31.0 

26.0 

5.0 

S'd  dt  W. 

Light 

Cir.  straL 

29.824 

42.0 

40.0 

84.0 

24.0 

10.0 

N'd  &  W. 

Moderate 

Clear. 

29.500 

42.6 

44.6 

34.0 

28.0 

6.0 

Southward 

Light 

Cirrus. 

29.560 

46  0 

54.0 

36.0 

81.0 

6.0 

N'd  &  W. 

Light 

Stratus. 

29.350 

49.0 

55.0 

40.0 

33.0 

7.0 

S'd  &  W. 

Moderate 

Clear. 

29.950 

46.0 

23.0 

23.0 

0.0 

N.dbE. 

Moderate 

Snow. 

80.174 

41.0 

28.0 

25.0 

3.0 

Cakn 

Calm 

Cir.  strat 

30.018 

42.0 

52.0 

35.0 

84.0 

8.0 

Northeast 

Light 

Cirrus. 

29.574 

48.0 

46.0 

44.0 

2.0 

S'd  &  W. 

Light 

Cir.  strat 

29  982 

48.0 

62.0 

39.0 

35.0 

4.0 

S'd  &  W. 

Light 

Clear. 

29.922 

40.89 

43.97 

30.72 

27.22 

5.60 

REMARKS— Con 

tinned. 

gales.     ( 

Clear  w( 

lather.     At  7  P. 

M.,  an  auroral  ardi 

:  eentrebearin 

g  north-northea 

St;  eastern 

extremit 

f,  eaift-n 

lortheast ;  northe 

m  extremity,  north  i 

lorthwest;  altiti 

ude,  lO^'. 

• 

Febrv 

kiry24. 

••"At  8  A.  jUmf 

■now.     Wind  from  t 

the  northward  a 

ndeastwaid. 

Febru 

imy  27. 

—At  2A.  30m. 

A.  M.y  heary  equalls 

of  rain  and  wii 

id  from  the  sout 

hwardand 

eastward 

• 

59 
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METBOKOLOOICAL  OBSEBVATIONS  AT  W 


FEBRUARY.  1841— Conlimi«i 

1 
1 

1 
J 

3  P 

H. 

Wad. 

i 

§ 

6 

■i 
1 

i 

1 

i 

B- 

n 

< 

<» 

a 

n 

n 

(5 

k     > 

lacha. 

0 

o 

o 

o 

1 

SS.46S 

45.0 

36.0 

36,0 

0.0 

E.  N,  E, 

Liehi  li.: 

29.846 

47.6 

53,0 

47.5 

39.0 

8.5 

S'd  &Wi 

Ligbl    Ciw 

39.936 

60.0 

70.0 

45.0 

27.0 

18.0 

West 

ar-j  :c« 

30.296 

46.0 

53.0 

37.6 

330 

5.5 

W,  byN 

Ligb     [« 

30.000 

45.0 

56.0 

40.0 

38.0 

8.0 

N.  &  W 

LigU    Lfl 

39.956 

43.0 

39.0 

35.0 

4,0 

W.  N.W 

LijU    (■■' 

30.136 

48.0 

35.0 

36.0 

0.0 

N'd&E'd 

Lifb:    !»■ 

30.388 

46.0 

70.0 

41.0 

27.0 

14,0 

Bast 

Lijht    to 

29.896 

44.0 

43.0' 

48.0 

0,0 

N.  by  W 

Liiki    !■" 

39.936 

46.0 

36.0 

31.6 

28  0 

3,5 

Northwert 

Fial)   la- 

39.936 

84.5 

33,5 

40 

18,5 

NorlhwBi 

F«k  1"* 

29  966 

27,6 

17.0 

Too 

low 

N.  &W, 

Frri   M- 

39.976 

39.0 

43.0 

21.0 

9,0 

13,0 

W,N.W 

Fit*    '■• 

39.836 

33.0 

46  0 

34.6 

8,0 

16.5 

Northw'd 

7^    C« 

30.006 

80.6 

62.0 

26.0 

r.o 

18,0 

W.N.W 

S9.SO0 

33.6 

66.0 

38.6 

1S.0 

86,5 

South 

m  i' 

39,606 

38.0 

39.0 

37.0 

2,0 

S'd  iW'd 

Ligkl    ^ 

S9.958 

41.0 

49.0 

400 

36,0 

16,0 

W.N.W 

Hod      w 

39.66* 

43.0 

81.0 

43.0 

31.0 

IS.O 

N.  &  W- 

r«.k  ? 

39.693 

44.0 

76.0 

47.0 

38.0 

8,0 

N.  AW. 

ft-i   r- 

39.400 

45.0 

64.0 

54.6 

33.0 

29,6 

Lighl     f 

39.500 

48.0 

83.0 

51.0 

33.0 

19,0 

S'd  i  w. 

u^  f« 

39.421 

52.0 

84.0 

59.0 

36.0 

34,0 

N.N.  W, 

SOMI   .* 

30.010 

44.0 

37.0 

87.0 

00 

N.  «  E'd 

li^    ,»' 

80.086 

41.0 

40.0 

35,0 

50 

West 

l\^    > 

S9.943 

46.0 

61.0 

40.0 

11.0 

E.  N,  E, 

Lighi    i  -_^ 

39.578 

49.6 

64.0 

49.6 

46.0 

4.5 

N'oitbnesl 

Mod,    ,» 

29.850 

50.0 

65.0 

64.0 

30,0 

24.0 

Southwert 

Liif 

M„ 

29.863 

45.36 

66.58 

39.31 

28.68 

11,44 
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MBTGOROLOGICAL  OBSERVATIONS  AT  WASHINaTON. 


FEBRUARY,  1841    Continued. 

9  P.  M. 

Registering 

thermometers. 

• 

1 
1 

Thermometers. 

Hygrometer. 

Wind. 

1 

• 

a 

d 

• 

1 
'l 

1 

i 

1 

< 

• 

.S 

• 

• 

i 

Inches. 

o 

o 

o 

0 

o 

o 

bidC; 

39.556 

46.0 

36.0 

32.0 

4.0 

Northwest 

Moderate 

Cum.  str. 

42.0 

21.0 

0.90 

29.836 

46.0 

38.0 

36.0 

6.0 

8'd  &  W. 

Light 

Clear 

48.0 

dj.o 

80.136 

46.5 

30.5 

19.0 

11.0 

Southwest 

Light 

Clear 

48.0 

30.0 

30.256 

48.0 

28.0 

15.0 

13.0 

East 

Airs 

Clear 

41.0 

24.0 

29.986 

43.0 

33  0 

28.0 

5.0 

S.  &W. 

Airs 

Cloudy 

40.0 

22.0 

30046 

47.0 

33.5 

25.0 

14.5 

North' 

Light 

Clear 

44.0 

24.0 

30.206 

46.0 

33.0 

33.0 

0.0 

N.  &E. 

Light 

Snow 

46.0 

25.0 

0.26 

30.246 

44.0 

29.5 

26.0 

3.0 

East 

Light 

Clear 

39.5 

26.0 

29.926 

4.S.0 

33.0 

29.0 

4.0 

North 

Light 

Stratus 

44.0 

31.0 

0.50 

30.076 

42.0 

22.5 

16.0 

6.5 

N'd  &  W. 

Light 

Clear 

48.0 

22.0 

30.096 

28.0 

lO.O 

Too 

low 

N»d  &  W. 

Fresh 

Clear 

32.0 

3.0 

30.016 

25.0 

13.0 

Too 

low 

N.  &W. 

Fresh 

Clear 

26.0 

1.5 

29.966 

26.0 

15.0 

Too 

low 

Northwest 

Moderate 

Clear 

22.0 

10.0 

29.846 

27.0 

19.5 

5.0 

14.5 

Northwest 

Light 

Clear 

24.5 

16.0 

30.056 

28.0 

21.5 

Too 

low 

N.  &  W. 

Moderate 

Clear 

24.5 

17.5 

29.694 

34.0 

32.0 

8.0 

24.0 

South 

Moderate 

Clear 

33.0 

10.0 

29.794 

38.0 

34.5 

27.0 

7.5 

Northeast 

Light 

Cum.  str. 

43.0 

30.0 

29.867 

39.0 

39.0 

18.0 

21.0 

Northward 

Light 

Clear 

40  0 

290 

29.810 

42.5 

34.5 

21.0 

13.5 

Northwest 

Fresh 

Clear 

43.5 

26.0 

29.630 

44.0 

.34.0 

25.0 

9.0 

S'd  &  W. 

Moderate 

Clear 

51.0 

31.0 

29.442 

46.0 

43.0 

30.0 

13.0 

8M  &  W. 

Light 

Stratus 

54.0 

17.0 

29.500 

50.5 

35.0 

24.0 

11.0 

Calm 

Calm 

Stratus 

69.0 

32.0 

29.759 

49.0 

39.0 

31.0 

8.0 

Northward 

Moderate 

Stratus 

59.0 

81.0 

30.074 

45  0 

16.0 

8.0 

8.0 

N.  &W. 

Airs 

Clear 

33.0 

16.0 

0.10 

30.062 

44.0 

31.5 

26.0 

5.5 

Calm 

Calm 

Stratus 

33.0 

25.0 

29.876 

46.5 

42.0 

42.0      0.0 

East 

Light 

L't  rain 

49.0 

10.0 

0.01 

29.800 

47.0 

42.0 

38.0      4.0 

8*d  &  W. 

Moderate 

Clear 

51.0 

13.0 

0.02 

29.860 

50.5 

37.0 

25.0  1  12.0 

West 

Light 

Clear 

54.0 

36.0 

29.908 

41.94 

30.48 

24.46 

9.08 

41.86 

21.77 

1.79 

REMARKS. 
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HBTBOROJLOGICAL  OBSBRVATIOHS  AT  WA8HIHGT0V. 


MARCH,  184K 


8 

a 


Mon. 

Tues. 

Wed. 

Thu. 

Fri. 

Sat 

Son. 

Moo. 

Tuee. 

Wed. 

Thu. 

Fri. 

Sat 

Sun. 

Mon. 

Tues. 

Wed. 

Thu. 

Fri. 

Sat 

Sun. 

Mon. 

Tues. 

Wed. 

Thu. 

Fri. 

Sat 

Sun. 

Mon^ 

Tues. 

Wed. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

IL 

18 

Id 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


Mean 


a 
I 


J3 


O 


<C 


i 

0Q 


Inchu. 
29.782 
29.834 
29.750 
29.760 
30.130 
30.100 
30. 150 
29.350 
29.500 
30. 1 18 
29.884 
30. 138 
29.276 
29730 
30.076 
29.938 
30.150 
29.972 
29.946 
30.000 
30.020 
30.192 
29. 784 
29.810 
29.963 
30.050 
29.894 
29.752 
29.780 
29.650 
30.174 

29.859 


8  A.M. 


Thermometen. 


49.0 
50.0 
44.t) 
54.0 
41.0 
42.0 
43.5 
47.0 
44.0 
44.0 
43.5 
45.0 
43.0 
44.0 
41.0 
44.0 
41.0 
38.0 
41.0 
48.0 
55.6 
56.0 
56.5 
56.0 
54.0 
53.0 
63.0 
53.0 
64.0 
65.0 
56.0 


52.53 


35.0 
31.5 
39.5 
34.0 
27.0 
22.0 
35.0 
38.0 
32.0 
34.0 
32.5 
33.5 
29.0 
35.0 
18.0 
300 
25  0 
26.0 
33.0 
34.0 
45.0 
42.0 
45.0 
34.0 
350 
44.0 
52.0 
49.0 
44.0 
45.0 
86.0 


35.35 


Hyppometer. 


.a 

a 
I 


21.0 
27.0 
31.0 
23.0 
27.0 
17.0 
35.0 
26.0 
32.0 
28.0 
32.5 
22.0 
29.0 
34.0 
0.0 
18.0 
25.0 
15.0 
19.0 
28.0 
30.0 
30.0 
29.0 
22.0 
30.0 
37.0 
47.0 
36.0 
44.0 
40.0 
30.0 


28.71 


14.0 
4.5 
8.5 

11.0 
0.0 
5.0 
00 

12.0 
00 
6.0 
0.0 

11.5 
0.0 
1.0 
0.0 

12.0 
0.0 

11.0 

14.0 
6.0 

15.0 

10.0 
6.0 

12.0 
5.0 
7.0 
6.0 
3.0 
0.0 
5.0 
6.0 


6.64 


Wind. 


West 

E.  by  8. 

Northwest 

Northeast 

Northeast 

B.  N.  E. 

West 

Northwest 

Northwest 

East 

Northeast 

Southwest 

Northwest 

South 

W.  N.  W. 

Southwest 

Northeast 

North 

Northwest 

West 

Southwest 

North 

East 

Northwest 

Calm 

Variable 

South 

South 

Northeast 

Variable 

N.  N.  B. 


O 


Aire  '.Cfcif 
Light  Ctf 
Mwlerate  Sin& 

Li^t  '  Cl« 
Moderate  Sdo* 
Fresh      Siff« 

Ughi  iHiS 
Light      Stfs 

Fresh  ^ 

Light  ]C»« 

Li^  'ft^** 
Modsnti!  C»«* 

Fredi  Cte 

Light  l»* 

Light  1 0* 

Light  :  ^ 

Frwh      ^ 

Strong  1^ 

LighT  'Cler 

Ain 
Airs 


icitf 

Ifla: 


Moderate  CI* 


Airs 

Airs 

Calm 

Airs 

Ain 

Airs 

Strong 

Airs 

Li^t 


Cltf 
Ckt' 
Ck 

Stnc 
Riin 

80^ 


REMARKS. 

March  2.— At  7h,  30ot.  P.  M.,  a  lunar  halo;  diameter  46°  20'.  •  t  gi* 

March  3.— At  Sh.  P.  M.,  a  lunar  halo;  diameter  46«  30^,  apparently  elliptic^;  »* 

disappeared.  .^kMii.  ^ 

March  5 ^At  2h,  P.  M.,  commenced  snowing  and  hailmg;  wind  from  *^:"*"r^T. 

March  6. — Until  Ih,  30m.  P.  M.,  hail  and  snow,  when  it  commenced  raining  "^  ' 
6A.,  thunder  and  lightning. 

March  9. — At  4a.  50m.  P.  M  ,  commenced  snowing;  wind  at  north. 

March  12. — At  6^.  15m.  A.  M.,  commenced  snowing. 


469 


[  172] 


METSOBOLOGICAL  OBSEBVAl^ONS  AT  WASHINGTON. 


MARCH,  1841— Contmued. 

* 

9  A.M. 

Th0niioiiietera. 

1- 

1 

Wind. 

• 

1 
1 

< 

m 

a 

s 

• 

1 

1 

• 

i 

Inches. 

o 

o 

0 

o 

0 

Inch. 

1 

29.800 

50.0 

44.0 

42.0 

36.0 

.261 

Southwest 

Light 

Clear. 

29.880 

50.0 

38.5 

38.0 

32.0 

.240 

Southwest 

Light 

Stratus. 

29.730 

5U.5 

58.0 

435 

38.0 

Northeast 

Light 

Cirrus. 

29.974 

50.5 

37.5 

33.0 

Northeast 

Moderate 

Cloudy. 

30.350 

45.0 

23.0 

28.0 

23.0 

.144 

N.  by  E. 

Moderate 

Sn'w&haH. 

29.860 

49.0 

32.0 

32.0 

Northeast    ' 

Fhssh 

Snow. 

29.476 

46.0 

52.0 

^9.0 

37.0 

36.0 

.216 

Southeast 

Airs 

Cirrus. 

29.578 

47.0 

39.0 

38  0 

300 

.235 

Northwest 

l^oderate 

Cloudy. 

30.172 

49.0 

56.0 

38.0 

36.0 

26.0 

.208 

W.  N.  W. 

Light 

Cirrus. 

30.046 

46.0 

. 

34.5 

84.0 

Northeast 

Light 

Snow. 

30.042 

44.0 

89.0 

35.0 

33.0 

.177  !  Northeast 

Moderate 

Cirrus. 

30.138 

44.0 

30.0 

30.0 

Northeast 

Fresh 

Hail. 

29.400 

45.0 

54.0 

34.0 

33.0 

83  0 

.196 

Northwest 

Fresh 

Cumulus. 

29.808 

45  0 

42  5 

31.0 

W.  S.  W. 

Light 

Stiiatus. 

30.170 

47.0 

44.0 

26.0 

17.0 

Northwest 

Light 

Stratus. 

29.802 

42.0 

37.0 

37.0 

86.0 

.288 

North 

Light 

Stratus. 

30.210 

39.0 

30.0 

24.0 

17.0 

North 

Fresh 

Clear. 

29.884 

37.0 

34.0 

20.0 

N.  N.  W. 

Fresh 

Clear. 

30.084 

44.0 

720 

45.0 

18.0 

W.  N.  W. 

Light 

Cirrus. 

30.000 

47.0 

66.0 

47.0 

47.0 

47.0 

.337 

Calm 

Calm 

Rain. 

30.150 

64.0 

72.0 

53.0 

52.0 

38.0 

.889  1  Wwt 

Moderate 

Clear. 

30.236 

53.5 

56.0 

42.0 

40.0 

85.0 

.242  '  E.  N.  E. 

Moderate 

Clear. 

29.660 

60.0 

55.5 

54.0 

55.0 

.412     Southwest 

Moderate 

Cirrus. 

29.886 

55.0 

67.0 

43.0 

40.0 

400 

.230     Southwest 

Moderate 

Rain. 

30.000 

59  0 

70.0 

63  0 

62.0 

41.0 

.648  f  Southwest 

Freeh 

Clear. 

30.030 

58.0 

77.0 

56.5^ 

47.0 

South 

Light 

Clear. 

29.878 

61.0 

75.0 

61.0 

60.0 

52  0 

.612 

Southwest 

Light 

Clear. 

29.792 

65.0 

65.0 

60.0 

60.0 

.468 

E.  N.  E. 

Airs 

Hazy. 

29.750 

60.0 

49.0 

45.0 

45.0 

45.0 

.314 

E.  N.  B. 

Moderate 

Cloudy. 

39.728 

55.0 

72.0 

54.0 

54.0 

54.0 

.428 

Northeast 

Light 

Rain. 

30.210 

52.0 

60.0 

44.0 

40.0 

33.0 

.218     Southwest 

Light 

Cirrus. 

29.935 

49.43 

58.21 

42.14 

•48.15 

35.49 

.301 

REMi 

\RK8— Continued. 

March 

13.— S 

trong.w 

inds  from  the  w( 

Mtwaid.     At  9A.  P.  M.,  rain  a 

nd  anow. 

March 

14— F 

rom  Sh, 

P.  M.  to  3A.  A 

L.  M.,  heavy  iqiiAlla. 

March 

i6.^A 

%  6h.  P. 

.  M.  to  6A.  A.  ] 

tf .,  wind  very  freeh  from  the  m 

irthward  and  eastward. 

At  OA.  3 

Om.  A. 

M.,  con 

imeDced  snowin 

g;  at  4A.  P.  M.,  ceased. 

March 

17.— A 

t  9h.  8( 

>m.  A.  M.,  coin 

imenced  snowing,  wind  strong 

from  northeast;  con- 

tinued  ui 

itil  9h, 

P.M. 

# 

*  Ctiued  by  bo 

aall  number  of  observations. 
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METKOBOLOOICAI.  OBSERVATIONS  AT  WA8HINOTON. 


MARCH,  1841— Continued. 

• 

■ 

1 

a 

3  P.  M. 

Thermometers. 

• 

Wind. 

P 

4) 

• 

PQ 

1 

o 

1 

Em 

1 

< 

• 

c 

• 

1 

i 
1 

• 

m 

o 

m 
• 

m 

8 

5 

Inches. 

o 

o 

o 

0 

o 

Inch, 

1 

t 

Mon. 

I 

29.780 

54.0 

80.0 

58.5 

56.0 

37.0 

.431 

Southwest 

Light     Cox 

Tue.. 

S 

29.800 

65.0 

68.0 

61.5 

39.0 

Calm 

Calm     ^tec 

Wed. 

3 

29.632 

55.0 

71.0 

54.0 

30.0 

Northeast 

Light  1  Cirj 

Thu. 

4 

29.954 

51.0 

47.0 

46.0 

93.0 

.315 

fast 

Mod.    iCirs 

Fri. 

6 

30.300 

44.0 

26.9 

10.0 

Northeast 

Fresh  !  Sbis 

Sat. 

6 

29.328 

45.0 

36.0 

36.0 

36  0 

.280 

Northeast 

Fresh  i  fid 

Sun. 

7'n 

29.332 

46.0 

46.0 

46.0 

Calm 

Calm      Bis 

Mon. 

8 

29.768 
30.200 

47.0 

41.0 

30.0 

Northwest 

Fresh  '  Sfio 

Tues. 

9 

45.0 

47.0 

43.0 

40.0 

27.0 

.230 

W.  N.  W. 

Mud.      ^^is 

Wed. 

10 

29.846 

44.5 

35.0 

35.0 

85.0 

.222 

Northeast 

Mod.      fia 

Thu. 

U 

30.070 

60.0 

72.0 

42.0 

40.0 

25.0 

.242 

North 

Light    i^aas 

Fri. 

18 

29.850 

45.0 

30.0 

30.0 

300 

.186 

Northeast 

Mod.    &= 

Sat. 

13 

29.400 

46.0 

50.0 

44.0 

40.0 

33.0 

.220 

West 

Fresb    aa» 

Sun. 

14 

a 

29.750 

46.5 

45.5 

45.5 

45.6 

.320 

West 

Mod.     ^ 

Mon. 

15 

^^ 

30.062 

43.0 

39.0 

30.0 

18.0 

.083 

Southwest 

Light     ato 

Tues. 

16 

29.900 

43.0 

32.0 

32.0 

32.0 

.199 

Northeast 

Fresh     Sa:« 

Wed. 

17 

30.176 

40.0 

26.0 

26:0 

26.0 

.161 

N.  by  B. 

StroDf    Siiff 

Thu. 

18 

29.840 

40.0 

36.0 

33.0 

N.  by  E. 

Freali      ?wi- 

Fri. 

19 

30.044 

49  0 

32.0 

60.0 

58.0 

25.0 

.467 

West 

Airs        Cfe.' 

Sat. 

20 

29.900 

52.0 

72.0 

72.0 

40.0 

.775 

Southwest 

Ains        C:a 

Sun. 

21 

30.120 

58  0 

82.0 

69.0 

58.0 

41.0 

.478 

West 

Mod.     '  t>. 

Mon. 

22 

• 

30.090 

570 

90.0 

56.5 

56.5 

56.0 

.465 

East 

Mod.       %i!^ 

Tues. 

23 

29.600 

60. 0 

90.0 

48.0 

48.0 

48.0 

.349 

Northwest 

Mod.     .  Set 

Wed. 

24 

29.874 

56.0 

^4.0 

58.0 

42.0 

Northwest 

Am         Cfx 

Thu. 

25 

30.000 

59.0 

43.0 

41.0 

Southwest 

Fresh       V\n 

Fri. 

26 

29.940 

64.5 

62.0 

72.0 

67.0 

53.0 

.603 

S.  S.  W. 

Light    t  Ciff 

Sat. 

27 

29.800 

69.0 

70.0 

74  0 

70.0 

58.0 

.683 

Calm 

Calm 

He- 

Sun. 

28 

29.770 

70.0 

95.0 

74.0 

58.0 

Northeast 

Mod. 

rr 

Mon. 

29 

3 

29.600 

64.0 

45.0 

45.0 

45.0 

.314 

Northeast 

Mod.        Rju' 

Tues. 

30 

29.842 

59.0 

85.0 

48.5 

34.0 

N.  N.  E. 

Mod. 

Bcf 

Wed. 

31 

— 

30.090 

57.5 
52.09 

50.5 
69.28 

49  0 

47.05 

33.0 
36.44 

.849 

Southeast 

Light 

St?. 

Mean 

29.859 

48.43 

1 

1 

1           1           1 

I 

REMASKS— Continued. 


30i 


March  23. — Wind  fresh  from  the  southward  and  eastward,  with  rein«     At  Ik. 
wind  shifted  suddenly  to  northwest;  heavy  rain. 

March  28.— At  8A.,  commenced  snowing;  at  midnight,  heary  squdls  of  wind  and  ram.  '^ 
from  northeast. 
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MeTEOBOLOOICAL  OBSERVATIONS  AT  WASHINOTOK. 


MARCH,  1841— Continued. 


9  P.  M. 


Regutering 
thennometen. 


Thermometera. 

Hygrometer, 

1 

1 

• 

s 

i 

g 

• 

1 

!i 

< 

A 

Q 

o 

o 

0 

0 

53.0 

41.0 

35.0 

6.0 

55.0 

44.5 

31.0 

18.5 

55.0 

44.0 

30.0 

0.0 

50.0 

40.5 

26.0 

14.5 

430 

25.0 

14.0 

11.0 

45.0 

84.0 

33.0 

2.0 

47.0 

38.0 

24.0 

14.0 

46.0 

36.5 

26.0 

10.5 

44.0 

34.5 

29.0 

5.5 

44.0 

34.0 

34.0 

0.0 

49.0 

32.0 

22.0 

10.0 

45.0 

30.0 

30.0 

0.0 

46.0 

36.0 

36.0 

0.0 

45.0 

32.0 

22.0 

lO.O 

43.0 

30.0 

21.0 

9.0 

41.0 

25.0 

24.0 

1.0 

38.0 

28.0 

24.0 

4.0 

42.0 

42.0 

24.0 

18.0 

49.0 

33.0 

19.0 

24.0 

58.0 

57.0 

48.0 

9.0 

60.0 

43.6 

33.0 

10.5 

57.0 

47.0 

45.0 

2.0 

59.0 

405 

34.0 

6.5 

57.0 

48.0 

40.0 

8.0 

56.0 

54.0 

42.0 

12.0 

65.0 

59.0 

50.0 

7.0 

67.0 

62  0 

50.0 

12.0 

68.0 

62.0 

62.0 

0.0 

62.0 

46.0 

45.0 

1.0 

50.0 

42.0 

37.0 

50 

57.0 

42.0 

31.0 

ll.O 

51.58 

40.58 

82.80 

8.53 

Wind. 


Calm 

Calm 

Calm 

Northeast 

Northeast 

Northwest 

Southwest 

W.  N.  W. 

South 

Northeast 

Northeast 

Northeast 

W.  N.  W. 

W.  N.  W. 

Southeast 

Northeast 

Northeast 

Northwest 

West 

Southwest 

West 

East 

Calm 

Northwest 

South 

Calm 

Southeast 

Northeast 

Northeast 

N.  N.  E. 

Southwest 


Calm 

Calm 

Calm 

Mod. 

Mod. 

Mod. 

Light 

Fresh 

Light 

Light 

Light 

Fresh 

Strong 

Fresh 

Light 

Fresh 

Strong 

Mod. 

Light 

Mod. 

Airs 

Light 

Calm 

Airs 

Light 

Calm 

Mod. 

Mod. 

Light 

Light 

Mod. 


Clear 

Cirrus 

Cirrus 

Stratus 

Stratus 

Stratus 

Cumulus 

Cumalm 

Stratus 

Rain 

Clear 

Riun 

Sn.  dc  r*n 

Clear 

Stratus 

Clear 

Stratus 

Clear 

Clear 

Clear 

Clear 

StratuE 

Clear 

Clear 

Clear 

Clear 

Stratus 

Rain 

Stratus 

Stratus 

Stratus 


.9 
9 


60.0 
610 
63.0 
36.0 
.27.0 
39.0 
^2.0 
41.0 
43.0 
42.5 
43.0 
32.0 
44  0 
48.0 
39.0 
38.0 
28.0 
36  0 
60.0 
74.0 
60.0 
56.0 
66.0 
62.0 
63.0 
72.0 
75.0 
80.0 
46.0 
72.0 
50.0 


51.51 


29.0 
29.0 
22.0 
50.0 
25.0 
25.0 
34.0 
32.0 
32.0 
33.0 
82.5 
29.0 
29.0 
26.0 
17.0 
26.0 
24.0 
33.0 
34.0 
35.0 
43.0 
40.0 
34.0 
36.0 
35.0 
43.0 
48  0 
49.0 
44.0 
42.0 
35.0 


Inches. 


0.40 


2.35 


2.06 


O.IO 


0.38 


0.26 
0.12 


85.61 


6.66 


REMARKS. 
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iraTBOBOLOeiCAL  OBSSmVATIORS  AT  WASEITCTOir. 


APRIL,  1841. 


1 

O 


Thu. 

Fri. 

Sat. 

Sun. 

Mon. 

Tuee. 

Wed. 

Thu. 

Fri. 

Sat. 

Sun. 

Mon. 

Tubs. 

Wed. 

Thu. 

Fri. 

Sat 

Sun. 

Mon. 

Tuea. 

Wed. 

Thu. 

Fri. 

Sat. 

Sun. 

Mon. 

Tuea. 

Wed. 

Thu. 

Fri. 


1 
2 

3 

4 

6 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

16 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 


Mean 


I 


1 


O 


c 


T> 


I 


Inches. 

29.900 

29.815 

29.972 

30.086 

29.610 

29.920 

30. 1 10 

29,682 

29.838 

29.533 

29.870 

30.000 

20.840 

29.694 

30.262 

30.390 

30.130 

29.630 

30.020 

29.960 

29.820 

30.050 

29.788 

29.980 

29.974 

29.950 

29.628 

29.968 

29.800 

29.100 

29.873 


3  A.  M. 


Thermometers. 


s 

< 


46.0 
54.0 
59.0 
57.0 
60.0 
56.0 
59.0 
61.5 
60.0 
65.0 
52.0 
50.0 
46.0 
52.0 
52.0 
50.0 
56.0 
58.0 
58.0 
61.0 
34.0 
57  0 
56.0 
57.0 
59.0 
64.0 
63.5 
64  0 
62  0 
58.0 


I' 


56.8 


39.0 
45.0 
36.0 
44.0 
49.0 
44.0 
37.0 
48.0 
52.0 
57.4 
32  0 
31.0 
34.0 
46.0 
35.0 
38.0 
46.0 
56.5 
40.0 
45.4 
48.0 
38.0 
45.0 
41.0 
50.5 
54.0 
67.0 
43.0 
47.6 
44.0 

44.11 


^ 


45.0 
35.0 

49.0 
44.0 
36.0 

47.0 
55.0 


i 


31.0 
46.0 


48.0 
36.0 


50.0 


47.0 
42.0 


43.74 


32.0 
38.0 

33.0 
42.0 
44.0 
24.0 
45.0 
46.0 
52.0 
32.0 


£ 


Inch. 

.314 
.211 

.361 
.304 
.219 

.281 
.416 


31.0 

28.0 

43.0 

26.0 

.146 

25.0 

46.0 

.326 

56.0 

30  0 

42.0 

48.0 

.349 

28.0 

.206 

45.0 

37.0 

50.5 

40.0 

.338 

57.0 

37.0 

37.0 

.330 

84.0 

.261 

38.92 

.290 

Wind. 


a 

o 


s 


SM&W'd 

Calm 

Calm 

Southwest 

S'd  <fe  W'd 

Variable' 

East 

S'd  A  W'd 

East 

Northeast 

E.  S.  £. 

N.  N.  W. 

Northward 

Weetward 

Calm 

South 

s.  s.  w. 

Northward 

N'd  &  EM 

N'd  &  E'd 

S'd  6c  Wd 

Northward 

North 

North 

Calm 

Northeast 

South 

N.  N.  W. 

N'ddcEM 

Westward 


Moderate  ^'' 
Calm      IB'' 
Caim     I 
Ain       ^'* 

Ught  to 

Air.  'C^ 

Aire  ^ 
Modente»» 

Light  i-^' 

Fresh  ^^ 

Fresh  ^ 

Light  ^ 
ModenUW* 

Cahn  ^i* 

Freih  ^ 

Light  ^ 

Light  ^ 

Light  ^ 

Modeiate  ^ 
Modertte  <^ 

^       Ci* 
Bi: 

Ri: 


Li^t 
Cafan 
Li^t 
Light 
Li^t 
Light 
I^t 


REMARKS. 

April  2.— At  5A.  10m.  P.  M.,  a  violent  squall  from  the  westward,  with  heavy  n*' 
der,  and  lightning.     Ceased  raining  at  6A. ;  wind  strong  from  northwest 
April  5. — At  3h.  80m.  A.  M. ,  wind  shifted  suddenly  to  northwest;  fresh.  .  jj 

April  10.— At  4A.  20m.  P.  M.,  hail,  snow,  and  rain,   which  continued  till  \h-  • 
the  nth.  pu$ 

April  1 1.— At  bh.  A.  M.,  wind  changed  to  the  northward;  fi^.   At  1 1  A.  ^^  ^' 
April  18.— At  7h.  15m.  A.  M.,  wind  shifted  to  west  by  north,  withfrwhgal<» 
April  21. — At  9A.  15m.,  a  heavy  squall  from  the  nortL 
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METEOROLOGICAL  OfiSSRVATIONS  AT  WASHINGTON. 


APRIL,  1841— Continued. 

* 

9  A.  M. 

Thennometen. 

• 

Wind. 

I 

1 

> 

i 

1 

• 

S 

1 

Attached. 

1 

• 

• 

Dew  point. 

• 

• 

1 

cke8. 

1 

J     o 

o 

o 

0 

• 

Inches- 

.814  J  54.0 

55.0 

50.0 

50.0 

48.0 

.378 

N'd  &  E'd 

Airs 

Pass'g  cl'ds. 

.790 

56.0 

73.0 

56.0 

55.0 

47.0 

.431 

T/alm 

Calm 

Clear. 

.100 

64.0 

67.0 

42.5 

34.0 

17.0 

.117 

Northwest 

Fresh 

Clear. 

.018 

56.0 

43.0 

42.0 

43.0 

.372 

Calm 

Calm 

Rain.     ■ 

.828 

56.0 

69.0 

49.0 

48.0 

41.0 

.3;i8 

Northwegt 

Fresh 

Clear. 

.082 

56.0 

72.0 

44.0 

43.0 

37.0 

.283 

Northwest 

Fresh 

Cleat. 

.000 

54.0 

53.0 

47.0 

4.5.0 

.369 

Southwest 

Light 

Stratus. 

.724 

58.0 

49.0 

49.0 

42.(f 

.361 

N'd  6c  E'd 

Moderate 

Cloudy. 

.744  1  55.0 

70.0  !  54.0 

53.0 

51.0 

.403 

Southward 

Moderate 

Overcast. 

.691 

55.0 

64.0 

48.0 

47.0 

350 

.336 

N.  by  E. 

Strong 

(yum.  stratus. 

.090 

50.5 

58.0 

37.0 

34.5 

23.0 

.190 

Northeast 

Moderate 

Clear. 

.943 

49.0 

36.0 

30.0 

35  0 

.118 

Northeast 

Fresh 

Snow. 

878 

47.0 

j  42.9 

40.0 

40.0 

.233 

NM  &  W'd 

Light 

Cloudy. 

.900 

51.0 

•  43.0 

42.0 

35.0 

.373 

N'd  &  W»d 

Strong 

Cloudy. 

.416 

51  0 

62.0  1  38.0 

37.0 

8.0 

.337 

Northwest 

Fresh 

Clear. 

.410 

49.5 

63.0 

49.0 

• 

29.0 

W.  8.  W, 

T«ight 

Cirri. 

.040 

55.0 

54  0 

52.0 

54.0 

.378 

8*d  6c  W'd 

Light 

Rain. 

.672 

630 

66.0 

58.0 

56.0 

52.0 

.436 

West 

Gale 

Stratus. 

.114 

51.0 

60.0 

44.0 

35.0 

West 

Moderate 

Clear. 

.970 

55.0 

49.0 

48.0 

49.0 

.338 

South 

Moderate 

Rain. 

.860 

58.0 

52.5 

52.0 

51.0 

.394 

N.  N.  W. 

Moderate 

Stratus. 

.988 

54.0 

57.0 

48.0 

46.0 

37.0 

.304 

North 

Moderate 

Stratus. 

.804 

55  5 

50.6 

50.0 

50.6 

.366 

N.  N.  E. 

Moderate 

Rain. 

.050 

56.0 

70.0 

62.0 

52.0 

47.0 

.400 

Westwanl 

Light 

Cir  stratus. 

.024 

60.5 

61.0 

58.0 

58.0 

.465 

Northeast 

Light 

Cumuli. 

.940 

62.0 

55.0 

53.0 

55.0 

.366 

Calm 

Calm 

Rain. 

702 

64.0 

74.0 

67.8 

51.0 

49.0 

.310 

West 

Fresh 

Cumuli. 

.050 

65.0 

76.0 

53.0 

52.0 

33.0 

.389 

N*d  6c  W'd 

Aira 

Clear. 

676 

59.0 

45.0 

43.0 

45.0 

.371 

E.  N.  E. 

Light 

Rain. 

074 

67.0 
52.2 

65.31 

50.0 

48.0 

50.0 

.337 

Notrthwest 

Moderate 

Rain. 

900 

49.14  46.82 

40.96 

.320 

REMARKS. 
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METSOROtOOICAL  OBSERVATIONS  AT  WASHINGTON* 


APRIL,  l841->Coiit(nued. 

• 

1 

• 

1 

3  P.  M. 

ThermometerB. 

Wind. 

S 

S 

1 

1 

1 

. 

i 

Barometer 

o        Attached. 

• 

§ 

o 

• 

n 

o 

o 

'I 

1 

> 

• 

g 

-a 
P 

* 

« 
•> 

• 

Inches. 

o 

Inch. 

Thu.     1 

29.810    60.0 

70.0 

63.0 

63.0 

52.0 

.578 

South 

Mod. ,  ('i« 

Fri.      2 

29.650    64.0 

73.0 

70.0 

70.0 

47.0 

.727 

South 

Mod.  Ciffl 

Sat.      3 

30.096 

60.0 

70.0 

53.0 

48.0 

22.0 

.292 

W.  8.  W. 

Light  Cx 

Sun.     4 

29.724 

59.0 

44.0 

44.0 

440 

.304 

NM  &  E'd 

Mod.  [Klin 

Mon.    6 

0 

29.820 

60.0 

74.0 

60.0 

57.0 

38.0 

.439 

N'd  AW'd 

Mod.  Ck 

Tufis.   6 

30.100 

57.0 

76.0 

55.0 

54.0 

39.0 

.417 

West 

Ain    i^J*" 

Wed.   7 

29.800 

62.0 

70.0 

66.0 

65.0 

50.0 

.319 

Calm 

Cabnl^ii* 

Thu.     8 

29.792 

61.0 

77.0 

58.0 

56.0 

46^0 

.436 

N'd  &W'd 

Mod. '  'I* 

Pri.      9 

29.534 

60.0 

86.0 

74.5 

73.0 

60.0 

.785 

Soutfi 

Mod.  Ck 

Safe    10 

29.724 

58.0 

40.0 

40.0, 

40.0 

.264 

E.  N.  E. 

Strong  Ic 

Sun.   U 

30.086  1  52.0 

43  0 

40.0 

30.0 

.230 

Northeast 

Mod.  fa^ 

Mon.  12 

29.838 

50.0 

40.0 

32.0 

40.0 

.109 

Northward 

Fiwhto 

Tae8.13 

a 

29.842 

52.0 

72.0 

53.0 

49.0 

44.0 

.316 

S'dAWM 

Mod. .  C!« 

Wed.  14 

29.988  t  52.0 

60.0 

51.0 

61.0 

32.0 

.386    N'd&Wd 

FnshiCK 

Tho.  16 

30.350 

54,0 

74.0 

48.0 

47.0 

20.0 

.326  i  North 

Mod.  0* 

Fri.    16 

30.305 

65.0 

82.0 

58.5 

52.0 

33.0 

.326  '  South 

Mod.  Cut 

Sat.    17 

29.876 

68.0 

74.0 

65.0 

62.0 

60.0 

.525    South 

Mod.  Caii*- 

Sun.   18 

29.716 

62.0 

75.0 

58.0 

54.0 

48.0 

.373 

Westwaid 

Gtle   Cw' 

Mon.  19 

29.984 

57.0 

70.0 

56.0 

50.0 

28.0 

.306 

N'd&W'd 

Mod. ,  Clec 

Tue8.20 

29.900 

^9.0 

53.0 

62.0 

53.0 

.388 

SouthTfard 

Mod. 

W 

Wed.  21 

• 

29.944 

59.0 

52.0 

5§.0 

61.5 

.351 

Thu.  22 

29.962 

56.0 

54.0 

50.0 

60.0 

.328 

B.  N.  E. 

Mod. -»* 

Fri.    23 

29.852 

59.0 

57.0 

54.0 

49.0 

.394 

Eastward 

LightiCBi^ 

Sot.    24 

29.992 

67.0 

88.0 

63.0 

60.0 

45.0    .489 

Northward 

Mod. 

Citf 

Sun.  25 

29.964 

64.5 

86.0 

64.5 

62.0 

60.0    .531 

Northeast 

Mod. 

Gltf 

Mon.  26 

29.746 

65.0 

80.0 

70.0 

66.0 

65.0    .694 

Northfwt     Hod.\»^ 

Tue«.27 

29.724 

64.0 

82.0 

60.0 

57.0 

35.0    .439 

Wertwaitl    Fmh 

Ckff 

Wed.  28 

D 

29.962 

64.0 

63.0 

62.0 

40.0    .548 

Northward 

Ain 

9b^ 

Thu.  29 

29.242 

59.5 

47.0 

47.0 

47.0    .337 

N.  N.  E. 

Ain 

8tiii& 

Fri.    80 

29.184 

58.0 

52.0 

60.0 
50.29 

52.0 

.361 
.407 

West 

Fresh  Ctt*^ 

Mean 

29.845 

58.8 

75.74 

56.38 

43.98 

1 

REMARKS 
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METEOROLOGICAL  OBSERVATIONS  AT  WASHINGTOK 


APRIL,  1841— Continued. 


9  P.  M. 


a 
I 


'Inches. 
29.826 
29.800 
30.134 

'  29.668 

;  29.890 
30.150 
29.688 
29.804 
29.532 
29  850 
30.100 
29.880 
29.754 

'30  184 
SO.  364 
30.264 
29.800 
29.890 
29.972 
29.850 
30.060 
29.942 
29.930 
29.974 
30.000 
29.662 
29.880 
29.924 
29.146 
29.348 

29.872 


1 

^lifirnio 

t 

< 

• 

Q 

0 

o 

69.0 

63.0 

58.0 

42.0 

59.5 

46.0 

60.0 

51.0 

60.0 

48.0 

60.0 

43.0 

63.0 

63.5 

60.0 

4S.0 

64.0 

59.2 

66.0 

33.0 

61.0 

39.0 

48.0 

34.0 

62.0 

46.0 

63.0 

42.0 

63.0 

40.0 

54.0 

48.0 

59.0 

57.0 

60.0 

49.0 

69.0 

46.0 

69.0 

51.0 

68.0 

43.0 

58.0 

44.6 

60.0 

60.0 

61.0 

54.0 

64.0 

57.0 

65.0 

58.6 

64.0 

50.0 

63.0 

48.0 

59.0 

46.0 

58.0 

46.5 

57.8 

47.61 

o 

^ 


51.0 
41.0 


48.0 
42.0 

47.0 
69.0 
33.0 
38.0 
32.0 

39.0 

47.0 
54.0 

44.0 
51.0 
42.0 
43.0 

52.0 
56.0 
66.0 
46.0 
46.0 
40.0 
46.6 

45.80 


•s 

I 


48.0 

35.0 
50.0 
44.0 
39.0 
50.0 
45.0 
56.0 
33.0 
30.0 
30.0 
46.0 
27.0 
22.0 
48.0 
60.0 
40.0 
42.0 
^1.0 
30.0 
44.6 
47  0 
44.0 
40.0 
56.0 
46.0 
^2.0 
32.0 
46.6 


41.48 


I 
f 

O 

s 


.375 
.263 


349 
272 

326 

504' 

207 

236 

177 

231 

326 

394 

281 
386 
272 
276 

378. 

447 

429 

281 

304 

198 

331 


Wind. 


I 


8'd  6c  WM 

Northwest 

Southwest 

Calm 

N^d&Wd 

Southward 

East 

N'd&Wd 

Calm 

Northeast 

Southeast 

N.  N.  W. 

Southward 

Westward 

S'd&W*d 

Southward 

South 

N.-  N.  W. 

Eastward 

S'd  &  WM 

Northwest 

E   N.  E. 

N'd&E'd 

S'd  &  EM 

Calm 

South 

W.  N.  W. 

Cahn 

Westward 

Northwest 


.315 


o 


Airs 

Fresh 

Airs 

Cahn 

Airs 

Airs 

Airs 

Light 

Cahn 

Fresh 

Moderate 

Light 

Light 

Moderate 

Light 

Airs 

Light 

Moderate 

Light 

Airs 

Moderate 

Moderate 

Light 

Light 

Cahn 

Light 

Fresh 

Calm 

Airs 

Moderate 


Registering 
thermomVs. 


I 


Clear 

Clear 

Cirri 

Cir.strat 

Clear 

Clear 

Clear 

Clear 

Clear 

R'n&sn. 

Stratus 

Stratus 

Rain 

Clear     ' 

Clear 

Rain 

Clear 

Clear 

Clear 

Rain 

Clear 

Rain 

Cumuli 

Clear 

Clear 

Stratus 

Clear 

Clear 

Cumuli 
Clear 


a 

p 

a 


64.0 
73.0 
56.0 
49.0 
60.0 
56.0 
67.0 
58.6 
74.0 
59.6 
45.0 
42.0 
53.9 
61.0 
48.0 
58.0 
65.0 
605 
60.0 
54.0 
54.5 
65.0 
67.0 
65.0 
66.0 
70.0 
60.0 
63.0 
49.0 
53.0 


a 

3 


39.0 
43.0 
86.0 
43.0 
44.0 
40.0 
87.0 
44.0 
43.0 
32.5 
32.6 
33.0 
32.0 
42.0 
33.0 
38.0 
46.0 
47.0 
34.0 
44.0 
46.0 
37.0 
45.0 
41.0 
51.0 
49.0 
48.0 
40.0 
44.0 
44.0 


58.20  40.47 


Inches, 


0.680 
0.270 


0.430 
0.490 
0.170 

0.096 
0.056 
0.013 
0.446 


0.264 
0.345 


0.063 
0.370 


0.975 
0.050 


4.717 


REMARKS. 


[  mi 


UeTBOROLOOICAL   0B3IRTATIOt(9   AT    WASHIITflTOH. 


Sat       i 

39.400 

58.5 

4B.0 

38.0 

Northwest 

Mod.    iCVr 

Sun.      3 

39.723 

60.0 

43.0 

40.0 

Cdm           Ctlm  lO 

Mon.     3 

39.868 

60.0 

41.0 

38.0 

30.0 

.313 

.Northwest  1  Hod.   !ctt 

Tuea.    4 

39.900 

45.0 

34,0 

33.0 

30.0 

.196 

West           Ligiii  'Ctai- 

Wed.    S 

o 

39.880 

53.0 

40.0 

37.0 

33.0 

.204 

NorthwsrJ  Air.      C* 

Thu.     6 

39.794 

63.0 

48.0 

44.0 

45.0 

.369 

Southwest  1  Lighl    fic 

Fri.       7 

30.IMU 

65.0 

43.6 

41.0 

37.0 

.344 

South          IJglit    Cl« 

Sat.       8 

39.7*0 

68.0 

45.5 

44.0 

46,5 

.387 

N'dJtE'd   Soi»!  Ke 

Sun       9 

30.160 

B7.0 

41.0 

30,0 

.333 

Csim           Cslm    n» 

Mon.   10 

89.800 

B8.0 

53.0 

50.0 

61. 0 

.351 

Soulhesst     Lighl    i» 

Tne..  11 

39.430 

83. 0 

55.8 

53.0 

43.0 

.383 

Northwest  1  Light    to 

Wed.  12 

28.630 

83.0 

SII.4 

49.0 

45.0 

.333 

N'dAW'^Lighl    rat 

Thu.   13 

i 

39.744 

68.0 

48.0 

45.0 

35. 0 

.280 

West 

Lighi   '■" 

Fri.     14 

30.768 

54.0 

44.0 

88.0 

Northwest 

Ligh.    f» 

8«.    le 

39.883 

68.0 

46.0 

43.0 

36.0 

Calm 

Calm  if" 

Sun.    16 

30.030 

60.0 

46.0 

43.0 

.249 

Calm 

CriB   '('" 

Mon.  17 

39.910 

63.0 

49.0 

47.0 

46,0       .315 

Calm 

Calm    CW 

Tu«.  18 

39.834 

89.0 

62.0 

57.0 

44.0  ,    ,417 

Eaatwani 

f™i.  .^'^ 

Wed.  19 

39.788 

64.0 

B3.0 

43.0 

Weet 

Li^l  lO 

Thu.  30 

m 

39.960 

63.0 

45.0 

40.0 

30.0 

.208 

Northeast 

Light    n« 

Fri.     81 

30.03B 

83.0 

61.0 

60.0 

43  0 

,3B3 

Calm 

dm   ,Cte 

8iL    as 

29.920 

70,0 

60.0 

59.0 

59.0 

.495 

Northwest 

Ligl.      to 

Son.   33 

30.034 

73.0 

69.0 

6t.O 

60.0 

.541 

Southward 

Lighl   'C»« 

Mon.  S4 

30.088 

73.0 

64.0 

80.0 

S.  S.  W. 

Lighi  ;C'« 

TiuH.  36 

30.019 

76.0 

64.0      60.0 

80.O 

.478 

Cdm 

c3m     Cta 

W«d.  38 

29.894 

74.0 

68.0      66.0 

63.0 

.618 

Mod-     !*<* 

Thu.   37 

3 

29.036 

73.0 

63.0       61.0 

61.0 

.619 

Calm 

CJb     ** 

Fri.      38 

30.000 

73.0 

64.0       61.0 

60.0 

.607 

Calm 

Calm   l*-^-- 

Sat.     39 

39.970 

71,5 

63.0  ' 

34  0 

Southeast 

Airs     'SW 

Sun.    30 

39.844 

73.0 

63.8  1   60.0 

,494 

Northeast 

Mod.     sw 

Mon.  31 

30.033 

68.0 

56.6  ;    51.0 

60.0 

.336 

Cln. 

Udn.    iSW 

Meui 

39.864 

63.8 

63.06:    49.66 

44.98 

.361 

REM 

^RK8. 

May  3.— At  OA.  30 

n.  P.  M 

.,  the  wind  ch 

uiged  suddenly 

from  southwest  »  J**^-'" 

It  wM  mow  violent  .t  3 

A.  P.  M 

■unset. 

May  a.— A  bmlo,  vlt 

ible  (ill 

lA.  40m.  P.  M 

«.y  35.-A  violent 

Hual!  0 

from  Boulhweat 
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METEOROLOGICAL  OBSERVATIONS  AT  WASHINGTON. 


MAY,  1841— Continued. 

• 

9  A«  M. 

'niermometers. 

• 

Wind. 

• 

2 

1 

■i 

1 

• 

g 

1 

n 

« 

1 

< 

• 

s 

1 

Force. 

■5 

Inches. 

o 

o 

o 

0 

o 

o 

29.548 

67.0 

50.8 

49.0 

32.0 

.341 

West 

Strong 

Cumuli. 

29.684 

57.0 

53.0 

52.0 

26.0 

.389 

East 

Moderate 

Cloudy. 

29.950 

48.0 

60.0 

4L0 

39.0 

25.0 

.233 

Northwest 

Fresh 

Clear. 

29.884 

45.0 

63.0 

41.4 

38.0 

32.0 

.208 

Northwest 

Moderate 

Clear. 

29.808 

66.0 

50.5 

50.0 

38.0 

.367 

N.  N.  E. 

Moderate 

Cloudy. 

29.840 

54.0 

53.5 

52.0 

42.0 

.383 

Northwest 

Moderate 

Cloudy. 

30.068 

66.0 

69.0 

55.0 

51.0 

39.0 

.341 

Eastward 

Light 

Cirri. 

29.888 

55.5 

49.5 

48.0 

47.0 

.332 

N.  N.  E. 

Moderate 

Cum.  strat. 

30.148 

59.0 

80.0 

57.0 

54.0 

47.0 

.394 

Calm 

Cakn 

Clear. 

29.620 

60.0 

58.0 

57.0 

58.0 

.462 

Northeast 

Light 

Cum.  strat. 

29.488 

63.0 

76.0 

59.0 

61.0 

42.0 

.29a 

Northwest 

sstrong 

Cum.  strat 

29.564 

60.0 

70.0 

58.4 

51.0 

46.0 

.305 

W.N.  W. 

tresh 

Cumuli. 

29.756 

59.0 

68.0 

57.0 

54.0 

42.0 

.408 

Northwest 

Light 

Stratus. 

29.816 

54.0 

53.0 

61.0 

47.0 

.364 

Northwest 

Strong 

Cumuli. 

30.000 

60.0 

78.0 

57.0 

52.0 

35.0 

.344 

Northward 

Airs 

Clear. 

30.050 

58.0 

78.0 

59.0 

63.0 

42.0 

.347 

Westward 

Light 

Clear. 

29.852 

64.0 

70.6 

59.0 

65.0 

.377 

Northwest 

Light 

Cum.  strat. 

29.868 

63.0 

80.0 

61.0 

55.0 

55.0 

.375 

Northwest 

Moderate 

Clear. 

29.846 

64.0 

85  0 

62.0 

64.0 

.338 

Northwest 

Moderate 

Clear. 

30.018 

63  0 

81.0 

61.4 

59.0 

59.0 

.479 

N'd&W'd 

Light 

Clear. 

30.032 

64.0 

83.0 

66.0 

63.0 

44.0 

.544 

Westward 

Airs 

Clear. 

30.042 

70.0 

90.0 

75.0 

70.0 

68.0 

.671 

Southwest 

Light 

Clear, 

30.090 

73.0 

73.6 

70.0 

69.0 

.693 

Southwest 

Moderate 

Stratus. 

30.068 

72.0 

90.0 

74.6 

66.0 

60.0 

.642 

Northeast 

Moderate 

Haze. 

30. 140 

74.0 

83.0 

76.0 

72.0 

.730 

Northwest 

Airs 

Clear. 

29.982 

70.0 

64.0 

61.0 

64.0 

.507 

Calm 

Calm 

Rain. 

29.980 

70.0 

67.5 

67.5 

b^outheast 

Light  . 

Rain. 

30.034 

74.0 

78.0 

lb.% 

66.0 

68.0 

.687 

Northeatt 

Light 

Cumuli. 

30.000 

71.0 

75.0 

71.0 

70,0 

63.0 

.716 

Southeast 

Light 

Stratus. 

29.960 

72.0 

67.2 

66.0 

67,2 

.625 

Northeast 

Moderate 

Cloudy. 

30.036 

66.0 

80.0 

65.0 

61.0 

48.0 

.496 

Northward 

Light 

Cirri. 

29.902 

62.3 

77.21 

60.72 

56.47 

49.23 

.438 

1 
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HBTSOBOLOOICAL  OBSEBVATIONS  AT  WASHIHGTOBT. 


MAY,  1841— CoQtinaed. 


8  P.  M. 


•5 

a 

o 

a 
•s 


Sat 

Sun. 

Mem. 

Tuee. 

Wed. 

Thu. 

Fri. 

Sat 

Sun. 

Mon. 

Tues. 

Wed 

Thu. 

Fri. 

Sat 

Sun. 

Mon. 

Tues. 

Wed. 

Thu. 

Fri. 

Sat. 

Sun. 

Mon. 

Tues. 

Wed. 

Thu. 

Fri. 

Sat. 

Sun. 

Mon. 


i 

a 

CD 

•a 


i 


8 

4 
6 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
16 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
81 


a 


Inches. 

29.656 

29.566 

29.850 

29.800 

29.724 

29.834 

29.950 

29.976 

30.046 

29.424 

29.476 

29.586 

29  672 

29.820 

29  954 

30.020 

29  684 

29.768 

29.836 

29.938 

30.004 

30.010 

30.060 

30.008 

29.964 

29.960 

29.980 

30.016 

29.918 

30.000 

29.950 


Thermometers. 


Mean 


29.849 


-i 

< 

9 

0 

0 

O 

o 

60.5 

S2.0 

61.0 

56.0 

59.0 

78.0 

54.8 

49.0 

52.0 

76.0 

53.0 

52.0 

51.5 

77.0 

54.0 

47.0 

55.0 

47.4 

46.0 

59.5 

84.0 

63.4 

53.0 

62.0 

60.0 

50.0 

59.0 

65.0 

59.0 

56.0 

62.0 

70.0 

67.0 

62.0 

64  0 

79.0 

68.8 

66.0 

65.0 

700 

66.0 

64.0 

61.5 

68.0 

62.0 

52.0 

63.5 

57.0 

56.0 

59.5 

62.8 

51.0 

61.5 

89.0 

64.0 

56.0 

62.0 

84.0 

68.0 

65.0 

74.0 

95.0 

81.5 

64.0 

67.0 

92.0 

69.0 

56.0 

67.0 

87.0 

68.0 

62.0 

68.0 

94.0 

71.4 

64.0 

73.5 

68.2 

65.0 

80.0 

• 

81.0 

76.0 

76  0 

lOO.O 

79.0 

70.0 

81. 0 

104  0 

85.0 

78.0 

80.0 

81.2 

79.0 

71.0 

76.0 

71.0 

69.0 

72.0 

73.0 

69.0 

74.0 

78.0 

71.0 

74.0 

90.0 

80.0 

74.0 

71.0 

64.0 

62.0 

68.0 

100.0 

76.0 

71.0 
61.71 

66.22 

83.81 

67.47 

*3 
S 

i 


32.0 
30.0 
30.0 
25.0 
47.4 
42.0 
42.0 
53.0 
52.0 
52.0 
45.0 
450 
57.0 
37,0 
42.0 
45.0 
50.0 
59.0 
61.0 
59.0 
62.0 
68.0 
70.0 
76.0 

65.0 
69.0 
70.0 
69.0 
64.0 
64.0 

52.41 


Wind. 


I 


Inch 

.403 

.297 

.389 

.259 

.310 

.288 

.261 

.424 

.503 

.607 

.575 

.290 

.447 

.25 

.36 

.583 

.401 

.368 

.493 

.514 

.581 

.827 

.628 

.863 

.946 

.682 

.660 

.729 

.761 

.537 

.696 

.515 


I 


I 


W.  N.  W. 

Northwest 

W.  N.  W. 

Northwest 

Southeast 

Northwest 

Eastward 

North 

N.  N.  W. 

Northwest 

W.  N.  W. 

W.  N.  W. 

Northwest 

Northwest 

West 

Westward 

West 

W.  N.  W. 

Northwest 

Northwest 

Northwest 

W.  S.  W.' 

8.     O.       Yim 

Southwest 
W.  S.  W. 
B.  hy  N.    I 
B.  N.  B.   I 
Southward 
Northeast 
Northward 


Gmle 


Mod. 

Ligbt 

Mod. 

Mod. 

Liglit 

Light 

Mod. 

Mod. 


Cior 
Oer 

can: 
CWr 
Ba 


Lig^ 


Airs 

Mod. 

Piesh 

Mod. 

Light 

Light 

Light 

Light 

Mod. 

Mod. 

Mod. 

Light 

Light 

Light 

Light 

Mod. 

Light 


•  Omr     I 

j  CkBC 
-  Clat 

,  Cka 

!  Ocs 

Ox 

0=3    ' 

Ok 
C\at 

.  Cos.- 

!  Cos.- 

Gcac 

I  Cb=-' 
I  Cktf 


I 
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METEOROLOGICAL   OBSERVATIONS   AT  WASHINGTON. 


1 

MAY,  ia4I--Contuiued. 

9  P.  M 

Registering 

w      A    •       iVA  • 

thermom'rs. 

• 

1 

s 

Thermometers. 

Wind. 

i 

o 

• 

• 

• 

1 

1 
1 

3 

4 

1 

1 

• 

1 

« 

5 

S 

< 

• 

• 

1 

1 

S 

£ 

^ 

9 

1 

iea. 

0 

0 

o 

o 

Inch. 

o 

0 

Inch. 

fiS 

60.0 

52.0 

48.0 

Calm 

Calm 

Clear 

61.8 

46.8 

fdS 

54.0 

43.2 

40.5 

39  0 

.239 

Northwest 

Strong 

Clear 

57.0 

43.0 

)90 

51.0 

40.5 

39.0 

32.0 

.238 

Northwest 

Mod. 

Clear 

53.0 

36.0 

)00 

53.0 

46.0 

43.0 

30.0 

.259 

Calm 

Calm 

Clear 

57.0 

34.0 

0.625 

)80 

54.0 

47.0 

47.0 

47.0 

.337 

Soatheast 

Airs 

Rain 

47,8 

37.0 

0.190 

)70 

59.5 

53.5 

47.0 

45.0 

.264 

Northeast 

Light 

Clear 

64.8 

47.0 

)36 

58.0 

52.0 

47.0 

52.0 

.281 

Northeast 

Strong 

Rain 

61  0 

42.0 

122 

60.0 

53.0 

50.0 

40.0 

.339 

N'd&W'd 

Airs 

Cum.  strat. 

58.0  ;  45.5 

)80 

61  0 

53.4 

52.0 

53.4 

.384 

S.  «.  w. 

Light 

Rain 

67.4    39.0 

0.670 

[36 

65.0 

63.0 

61.0 

50.0 

.519 

Westward 

Mod. 

Clear 

68.2  ,  51.4 

0250 

134 

63.4 

56.4 

54.0 

45.0 

.402 

NM&W'd 

Lig.it 

Clear 

66.0    55.6 

26 

63.0 

54.0 

52.0 

41.0 

.378 

Westward 

Light 

Clear 

61.0    50.2 

^88 

59.0 

46.8 

46.0 

45  0 

.295 

Northwest 

Light 

Clear 

63.6  :  47.0 

0.055 

i66 

61.0 

49.0 

45.0 

42.0* 

.269 

Calm 

Calm 

Clear 

61.2    43.0 

)64 

62.0 

52.0 

480 

.304 

Calm 

Calm 

Clear 

65.5  1  43.0 

J21 

63.0 

54.4 

50.0 

500 

.323 

Calm 

Calm 

Clear 

70.0    46.0 

rso 

74.0 

69.0 

A4.0 

51.0 

.541 

Calm 

Calm 

Clear 

82.0  1  48.0 

too 

66.5 

59.5 

55.0 

47.0 

.392 

Calm 

Calm 

Stratus 

69.0  1  51.0 

)20 

65.0 

^5.0 

50.0 

45.0 

.817 

Eastprard 

Light 

Clear 

68.0    52.0 

)14 

66.0 

58.0 

56.0 

56.0 

.436 

Calm 

Calm 

Clear 

75.4    45.0 

)00 

72.4 

65.0 

62.0 

60.0 

.525 

Cahn 

Calm 

Clear 

68.2    50.0 

)32 

74.0 

69.0 

62  0 

52.0 

.481 

Variable 

Airs 

Cumuli 

83.0    57.0 

»92 

76.0 

68.5 

68.0 

64.0 

.675 

West 

Airs 

Clear 

80.0    68.0 

0.260 

)60 

77.0 

71.0 

66.0 

65.0 

.582 

Southwest 

Light 

Clear 

85.0    64.0 

0.117 

)58 

75.0 

68  0 

67.0 

64.0 

.648 

Southwest 

Squally 

Cumuli 

82  2    64.0 

0.243 

)64 

72  0 

64.0 

61.0 

60.0 

.507 

Calm 

Calm 

Stratus 

71.0    63.4 

0.103 

100 

71.0 

64.0 

60.0 

58.0 

.478 

Southeast 

Light 

Cum.  strat 

73.5    62.0 

0.047 

)10 

72.5 

66.0 

64.0 

65.0 

.575 

Northeast 

Airs 

Clear 

78.0    64.0 

0.172 

)00 

74.0 

68  4 

64.0 

.548 

Calm 

Calm 

Clear 

79.6    62.5 

130 

70.0 

61.8 

60  0 

60.0 

.503 

Calm 

Calm 

Stratus 

68.0 

61.0 

168 

68.0 

61.0 
57.56 

58.0 
54.60 

55.0 
50.43 

.455 

Calm 

Calm 

Clear 

76.0 
74.90 

54.0 
50.82 

2.732 

(92 

65.2 

.433 
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METEOKOLOGICAL    OBSEBVATIONS    AT    WASHINGTON. 


■ 

JUNE,  1841. 

« 

1 

1                                 ■ 

• 

1 

S 

3  A. 

M. 

1        s 

1            o 

B 

Thermometen. 

1 

Wind. 

1                  as 

o 

i 

i 

pq 

S.    I 

Days  of  th( 

< 

X 

^ 

■ 

a 

'I 

1 

2          ' 

I'M 

Inches. 

o 

o 

o 

o 

o 

Tues.     I 

29.830 

67.0 

54.0 

51.0 

.352 

Calm            Calm    C'l 

Wed.    2 

29.764 

72.0 

63.0 

59.0 

6U.0 

.461 

Calm            Calm    CrJ 

1  Thu.     3  n 

29.792 

74.6 

6S.0 

64.0 

62.0 

.552 

E.  N.  E.     Light    C'l 

Fri.       4 

29.941 

71.0 

66.0 

52.0 

52.0 

.264 

Cedm            Calm    U 

Sat.       5 

29.838 

73.0 

67.0 

65.0 

64.0 

.695 

Calm          iCalm    CV 

Sun.      6 

29.824 

79.0 

74.0 

66.0 

64.0 

.660 

Northwest  1  Light    i"':' 

Men.     7 

29.968 

76.0 

70.0 

67.0 

66.0 

.625 

Westward    Ain     ^-^ 

Tues.     8 

29.8.56 

78.0 

70.0 

70.0 

68.0 

.727 

Southwest 

Light    If- 

Wed.    9 

29.862 

80.0 

71.0 

68.0 

68.0 

.647 

Northeast 

Li^t   '> 

Thu.    10 

29.916 

80.0 

70.0 

66.0 

68.0 

.59.1 

Calm 

Calm   '*' 

Fri.      11 

29.782 

78.0 

63.0 

60.0 

60.0 

.489 

Calm 

Calm  :>- 

Sat      12   (T 

29.63S 

82.0 

7.5.0 

70.0 

03.0 

.672 

Calm 

Calm  ^"5^ 

Sua.    13 

29.678 

78.0 

63.0 

62.0 

C3.0 

.648 

N'd  &  E'd 

Lighi  i-^ 

Mon.  14 

29.674 

76.0 

67.0 

66.0 

66.0 

.695 

N'd  &  E'd 

Light  >-^ 

Tues.  15 

29.636 

76.0 

66.0 

64.0 

.575 

Northwest 

Mod.    i"^^ 

I*- 

Wed.  16 

29.836 

70.0 

58.0 

65.0 

63.0 

.408 

West 

Aim     ^^ 

Thu.    17 

29.982 

71.0 

58.0 

54.0 

60,0 

.383 

East 

Aire     '-^ 

Fri.     18 

29.944 

73.0 

67.0 

66  0 

69.0 

.335 

Calm 

Calm    ''^' 

Sat       19  # 

29.850 

74.0 

62.0 

60.0 

.62.0 
^60.0 

.501 

Southwest 

Light    *'■' 

Sun.    2U 

29.874 

73  0 

65.0 

63.0 

i    .656 

East 

Aire     ^^'^ 

Mon.  21 

29.934 

75.0 

68.0 

64.0 

63.0 

.5.52 

East 

Aire     «■'- 

Tues.  22 

30.020 

72.0 

66.0 

66.0 

64.0 

.638 

Calm 

Calm  1^* 

Wed.  23 

29.820 

76.0 

73.0 

73,0 

70.0 

.801 

NM  Sl  em 

Aire    'f--* 

1*   ■ 

Thu.   24 

29.800 

76.0 

67.0 

66.0 

64.0 

.627 

Southward 

Aire     ^\ 

Fri.     26 

3) 

29.846 

81.0 

73.0 

72.0 

70.0 

.764 

Northeast 

Aire    ','-' 

1  L'^^i 

Sat.     26 

29.794 

78.0 

72.0 

68.0 

1 

Southwest 

Light    ;^ 

Sun.    27 

29.810 

77.0 

73.0 

72.0 

68.0 

1    .764 

Southwest 

Light  f 
Cilm    O 

l"'- 

Mon.  28 

29.884 

75.0 

65.0 

66.0 

62.0 

.617 

Calm 

Tues.  29 

30.020 

77.0 

66.0 

63.0 

60.0 

.644 

Calm 

Wed.  30 
Mean 

— 

29.968 
29.879 

80.0 

72.0 

68.0 

68.0 

.636 

Southwest 

Aire     ^^ 

75.6 

67.03 

63.65 

61.96 

.564 

j^.. 

REMARKS. 

June  1. — 

At  9/i.  A.  M.,  a  8 

quail  of 

wind  and  rair 

I  from  the  westward,  with  thun*'' 

lightning. 

June  i2.- 
and  was  imn 

June  23.- 

-At  lU.  20m.  A 
lediately  followed  I 
-At  7A.  30ff«.  P. 

.  M.,  th 
ly  rain. 
M.,  a  B(] 

le  wind  changed 
uall  from  norths 

suddenly  from  east  to  werts*^ 
west,  with  rain,  thunder,  andi'-^ 
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METEOROI^OGICAl  OBSBRVATIO?fS  AT  WASHINGTON. 


JUNE, 

1841 — Continued. 

9  A.M. 

Thermometers. 

m 

1 

> 

Wind. 

• 

1 

1 

point 

g 

• 

-< 

& 

• 

1" 

J 

■I 

1 

•^     ..  ■ 

1 

hes. 

e 

o    / 

o 

Q 

o 

Inches. 

t 

4 

800 

67.0 

86.0 

71.0 

65.0 

54.0 

.651 

Houthwest 

Light 

Clear. 

792 

78.0 

82.0 

76.0 

72,0 

68.0 

,730 

Northwest 

Light 

Cirri. 

930 

74.0 

91.0 

72.0 

63.0 

64.0 

.477 

Northeait 

Mod. 

Haze. 

970 

73.0 

96.0 

73.4 

66,0 

68.0 

.5^5 

Northwest 

Light 

Clear. 

880 

76.0 

1 00.0 

82.0 

75.0 

62.0 

.777 

Boathwsxd 

Light 

Plear. 

964 

78.0 

92.0 

76.6 

70.0 

68.0 

.655 

Northeast 

Mod. 

Clear. 

978 

76.0 

80  0 

77.0 

74.0 

74.0 

.780 

Cahn     i 

Calm 

Cum.  stiat 

948 

82.0 

102.0 

84.6 

79.0 

,70.0 

.908 

N.  N.  W. 

Light 

Clear. 

924 

82  0 

102.0 

84.4 

78.0 

70.0 

.870 

Northwest 

Light 

Clear. 

976 

80.0 

102.0 

79.0 

70.0 

62.0 

.626 

East  .      . 

Light. 

Chw. 

806 

80.3 

100.0 

82.2 

7L0 

66.0 

.628 

W.  N.  W. 

Light, 

Cirri 

716 

84.0 

lOO.O 

83  0 

79.0 

60.0 

»926 

N.  N.  E.  • 

Mod. 

OiiTi.      . 

696 

76.0 

86.0 

76.4 

74.0 

70.0 

.801 

Calm 

Calm 

Stratus. 

700 

77.0 

93  0 

81.4 

70  0 

70.0 

.601 

Northeast 

Light 

Stratus. 

732 

75.0 

80.0 

71.0 

68.0 

70.0 

.647 

Northeast 

Fresh 

CumulL 

968 

71.0 

92.0 

69.0 

65  0 

50.0 

.573 

N.  N.  E. 

Light 

Cirri. 

030 

73.0 

90.0 

70,0 

70.0 

52.0 

.727 

Southwest 

Light 

CumuU. 

908 

73.0 

71.0 

68.0 

71.0 

.647 

Southwest 

Light 

Rain. 

872 

72.0 

66.0 

64.0 

65.0 

.675 

West 

Light 

Cum.  sarat 

928 

72.0 

88.0 

74.0      74.0 

62.0 

.827 

N'd&£*d 

Light 

Cumuli. 

032 

75.0 

74.4 

72.0 

68.0 

.748 

East 

Light 

Cum.  strat. 

000 

78.0 

72.0 

68.0 

Southward 

Airs 

Cum.  stiat. 

832 

77.0 

i 

70.6 

77.0 

74.0 

.882 

Southwest 

Light 

Cum.  strat. 

812 

77.0 

94.0 

78.0 

750 

74.0 

.820 

Calm 

Cahn 

CumulL 

892 

77.0 

76.0 

75.0 

73-0 

.848 

S'd  dt  WM 

Aira 

Cum;  strat 

814 

77.0 

77.0 

75.0 

68.0 

.882 

S'd  <k  W*d 

Airs 

Cum.  stiat 

868 

77.0 

86.0 

78.0 

75.0 

67.0 

.821 

S'd&WM 

Mod. 

Ciira.  stiat 

970 

76.0 

95  0 

75.6 

70.0 

66.0 

.665 

Northwest 

Light 

Clear. 

046 

80.0 

102.0 

82.0 

76.0 

72.0 

.815 

W.  S.  w. 

Mod. 

Clear. 

000 

80.0 

104  0 

85.0 

80.0 

74.0 

.945 

Southwest    Light 

• 

Clear. 

893 

76.1 

93.09 

76.68 

72  07 

66.60 

.733 

i 

BI 

3MARX 

:s. 

61 
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METEOROLOfllCAL   OBSIrVaTIOMS  AT  WASHIH6T0K. 


JUNE,' 1841— CoiiiinimiL 

— 

S  P.  M. 

■3 

1 

f 

Wmd. 

1 

I 

i 
1 

i 

1 

ca 

< 

_l_ 

il 

i 
^ 

3 

1 

t 

t 

1 

Tuea.   1 

39.746 

76.0 

100.0 

63.0 

74.0 

66.0 

.739 

Sooihwast 

Mod. 

(te 

Wed.  S 

39.740 

78.0 

106.0 

96.0 

73.0 

680 

.633 

N'dAW'd 

M«d. 

Tfau.    3 

0 

39.690 

J8.0 

104.0 

79.0 

660 

60. 0 

.660 

NOTthesat 

^ 

Clai 

Fii.      4 

39.690 

80.0 

1U3.0 

84.0 

66.0 

.60S 

Northweat 

Li|ii 

ClK 

Sal.      6 

39.BS3 

86.0 

llt.O 

90.0 

80.0 

B2.0 

.691 

Ligjit* 

Sun.    C 

S9.94S 

%i.O 

103.0 

8G.0 

76.0 

71.0 

.744 

E.  N.  E. 

Mod.  .  C« 

Mm.   7 

39.990 

83.0 

104.0 

860 

80.0 

78.0 

.935 

Moi   0* 

Tu«.   H 

29Wt 

66.0 

110.0 

9e.o 

80  0 

.836 

Foutb«at 

Ligbl  Cc 

Wed.  e 

39.960 

90.0 

104.0 

60.0 

83.0 

-869 

NorthwoBl 

Lighl  * 

Thu.  10 

29.B58 

Sl.O 

loii.a 

87.0 

76.0 

Wffii. 

Fri.    11 

29.607 

00.0 

108.0 

oa.o 

80.0 

60.  U 

.866 

W.  8-  W. 

Sat.    IX 

c 

38.730 

66.0 

81.6 

71.0 

81.6 

.634 

Eart 

LiglBlf* 

aun.  \3 

29.650 

84.0 

IIO.O 

66.0 

76.0 

.863 

Horthweat 

Man.  U 

39.64S 

78.0 

66.0 

66.0 

Mod.;Ru^ 

Tile<.)6 

39.744 

VS.O 

800 

76.0 

70.0 

73.0 

.673 

N'd*W'd 

Wed.  IS 

39.919 

74.0 

lOO.O 

81. 0 

70.0 

58.0 

.606 

N'dtW'd 

Mod-lC» 
LigWltU' 

Thu.  17 

30.000 

70.0 

72.0 

fiB.O 

.698 

S'ddtE'd 

Fri.    18 

39.843 

76.0 

82,0 

78.0 

70.0 

-606 

Southwe* 

Am    M*- 

Sat.    19 

• 

39:860 

76.0 

78.0 

74.0 

78.0 

.733 

M'diE'd 

Sun.  30 

39.900 

77.0 

38.0 

34.0 

SO.fl 

70. 0 

.957 

e:  N.  E. 

Mm.  31 

30.036 

75.0 

79  4 

70. 0 

89.0 

.633 

E«i 

Li^t  I'M 
Ligbl  Cb< 
Ail.    ^ 
Ujlrt  IW 

L[gl«_c5 

Tiw*.3S 

39.960. 

76-0 

90.0 

83.0 

77.0 

64.0 

.3U 

Wed  38 

S9.77S 

81.0 

104.0 

69.0 

81.0 

74.0 

.915 

8  a  W. 

Thu.  14 

39,823 

84.0 

102.0 

87.0 

80.0 

78.0 

.934 

8.  S.  W. 

Fri.    96 

J 

39.630 

79.0 

78.0 

77.0 

73.0 

.899 

S'd*  E'd 

Sat.    36 

29.800 

80.0 

60.0 

71.0 

8.  S.  W. 

San.  37 

S9.83U 

79.0 

on.o 

34.0 

82.0 

60.0 

-935 

Soathweat 

Men.  3B 

39.966 

83.0 

98.0 

84.0 

77.0 

68.0 

.833 

Tuea.  39 

26.994 

76.0 

100.0 

69.0 

82.0 

68.0 

.966 

Soulbnaat 

Wed.80 

89.893 

90,0 

99.0 

91.0 

80.0 

Southweat 

MeM> 

29.649 

80.4 

101.33 

89.90 

76.9S 

i 
1 

i 
i 

RE 
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MBTEOftOLOGICAL   OBSEaVATIONS    AT    WASHINGTON. 


(( 


JUKE,  Y641— Continaed. 

0  P.  M. 

Registering 

thermometers. 

I 

■f 

Thennometera. 

,          ....      . ,  , ,. 
Wind. 

• 

t 

• 

1 

1 

1 

• 

a 

o 

• 

< 

• 

1" 

t 

> 

■I 
1 

*«   .. 

1 

i 

• 

1 

1- 
J 

Minimum 

:hes. 

o 

o 

o 

o 

/«>. 

« 

• 

o 

• 

o 

Inch. 

812 

74.0 

69.0 

64.0 

69.0 

.642 

Westward 

Light 

Rain 

84.0 

64.0 

0.210 

778 

77.0 

72.0 

70.0 

67.0 

.706 

Northwest 

Airs 

Clear 

67.0 

64.0 

878 

78.0 

65.0 

60.0 

60.0 

.468 

Calm 

<Jalm 

Clear 

79.0 

61  0 

#  . 

874 

78.0 

70.0 

67.0 

62.0 

.626 

Calm 

Cahn 

Clear       ^ 

88.0 

55;0 

'      ! 

832 

83.0 

77.2 

71.0 

70.0 

.663 

Northwest 

Airs 

Clear 

92.0 

66.0 

000 

80.0 

74.0 

72,0 

'62  0 

.768 

Southward 

Airs 

Clear 

,88.0 

68.0 

918 

82.0 

77.6 

74.0 

71.0 

.788 

South 

Aiis 

Clear 

88.0 

68.0 

924 

83.0 

78.0 

74.0 

75.0 

.783 

Cahn      , 

Cahn 

Cumuh 

95.0 

70,0 

906 

86.0 

81.0 

76.0 

79.0 

,827 

Calm    . 

Calm 

Cumuli 

93.U 

70.0 

880 

83.0 

73.4 

70  0 

70.0 

.690 

Calm 

Cahn 

Clear 

87.0 

67.0 

686 

85.0 

80.0 

73.0 

64.0 

.724 

W«rt 

Airs 

Clear 

93.0  ' 

62.0 

738 

83.0 

73.0 

70.0 

68.0 

.693 

East 

Airs 

Stratus 

87.0 

70.0 

X 

700 

79.0 

72.0 

70  0 

69.0 

.705 

Northeast 

Mod. 

Cumulus 

85.0 

63.0 

628 

75.0 

69.0 

68.0 

'68.0 

.670 

Cahn 

Calm 

CUudy, 

83.0 

67.0 

.300 

814 

74.0 

65.0 

62.0  '  60.0 

.625 

West 

Airs 

Clear 

78.0 

66.0 

994 

74.0 

66.0 

61.0 

60.0 

.607 

Calm 

Calm 

Clear 

81.0 

680 

966 

74.0 

71.0 

66.0 

60.0 

.583 

Northeast 

Light 

Stratus 

79.0 

680 

844 

76,0 

70.0 

69.0 

70.0 

.693 

Northeast 

Light 

Rain 

83.0 

67.0 

.210 

884 

73.0 

69.0 

64.0 

62.0 

.641 

W.est 

Light 

Clear 

78.0 

61.0 

920 

76.0 

71.0 

68.0 

65.0 

.647 

Cahn 

Calm 

Clear 

84,0, 

63.0 

.  1 

054 

73.6 

69.0 

68.0 

66.0 

.670 

S.  S.  E.  , 

Light 

Stratus 

82.0 

66.0 

.070 

880 

76.0 

72.0 

70.0 

68.0 

.705 

N'd  &  E'd 

Light 

Stratus 

83.0 

66.0 

.670 

814 

79.6 

69.0 

69.0 

68.0 

.704 

Northwest 

Light 

^tratus 

93.0 

69.0 

.280 

846 

82.0 

80.0 

78.0 

76.0 

.918 

Calm, 

CaUn 

Stratus 

88l0 

67.0 

.117 

812 

79.0 

74.5 

74.0 

74.5 

.811 

Calm. 

Calm 

Rain 

83.0 

72.0 

.052 

820 

78.0 

73,0 

73.0 

72.0 

.801 

Southwest 

Airs 

Clear 

84.0 

71.0' 

•  . 

864 

75.0 

68.0 

68.0 

65.0 

.681 

Northwest 

Light 

Clear 

84.0 

67.0 

.180 

000 

80.0 

72.0 

72,0 

64.0 

.775 

Cahp 

Calm' 

Clear 

86.6 

64.0 

888 

84.0 

79.0 

76.0 

72.0 

.849 

Cahn' 

Calm 

Clear 

89.0 

66.0 

860 

87.0 

81.0 

78.0 

72.0 
67.68 

.907 
.682 

Calm 

Calm 

Clear 

92.0 
86.88 

70.0 
66.43 

860 

78.9 

72.64 

69.83 

>• 

*     • 

2.089 

• 

1 

REMARKS. 
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METEOKOLOOICAL   OBSEBVATIONS  AT    WASHIKOTOK. 


JULY,  1841 


I 
I 

I 


10 

ST 


Thu. 

Fri 

Sat 

Sun. 

Mon. 

Tuea. 

Wed. 

Thu. 

Fri 

Sat. 

Sun. 

Mon. 

Tues. 

Wed. 

Thu. 

Fri. 

Sat 

Sun. 

Mon. 

Tues. 

Wed. 

Thu. 

Fri. 

$at. 

Sun. 

Mon. 

Tues. 

Wed. 

Thu. 

Fri. 

Sat. 


I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9- 

10 

11 

12 

13 

14 

16 

16 

IT 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

,26 

27 

28 

29 

30 

31 


Means 


§ 
§ 


o 


(L 


Inches. 
29.824 
29.822 
29.918 
29.960 
29.850 
29.730 
2B.769 
29.850 
30.010 
29.846 
29.950 
2«.786 
29.878 
29.814 
29.800 
29.816 
29  974 
29.980 
30.000 
30.000 
30.240 
30,148 
30.000 
29  960 
29.910 
29.888 
30.028 
29.880 
29.962 
29.843 
29.620 


29.906 


3  /V>  M» 


Thermometera. 


I 


82.0 

80.0 

73  0 

73.0 

73.0 

79.0 

80.0 

73.0 

71.0 

74.0 

73.0^ 

72.5 

74.0 

80.0 

84.0 

78.0 

77.0 

71. 0 

75.0 

74.0 

75.5 

78.0 

78  0 

83.0 

81.0 

83.0 

75.0 

76.0 

71.0 

76.0 

74.5 


74.0 
71.0 
67.0 
61.0 
67.0 
70.0 
79.0 
62.0 
62.0 
69.0 
64.0 
63.0 
69.0 
76.0 
72.0 
69.0 
63.0 
60.0 
64.0 
66.0 
62.0 
69.0 
72.0 
76.0 
77.0 
72.0 
58  5 
70.0 
65  0 
68.0 
66.0 


76.4    67.85 


720 
69.0 
66.0 
58.0 
67.0 
69.0 
76,0 
61.0 
59.0 
67.0 
64  0 
59  0 
67.0 
73.0 
71.0 
66.0 
61.0 
57.0 
60.0 
63.0 
60.0 
67.0 
69.0 
71.0 
76.0 
72.0 
56.0 
67.0 
63  0 
67.0 
66.0 


66.78 


t 


173.5 
69.0 

53.0 


74.0 
68.0 
55.0 
60.0 
56.0 
60.0 
62.0 
72.0 
70.0 
68.0 
57.0 
56.0 
57.0 
52.0 
61.5 
62.0 
66.0 
68.0 
68.0 
71.0 
62.0 
65.0 
51.0 
66.0 
66.0 


> 

i 


In*8. 

.753 

.682 

.627 

.455 

.659 

.693 

.849 

.530 

.462 

.637 

.597 

.462 

.637 

.768 

.740 

.605 

.519 

.439 

.478 

.544 

.601 

.637 

.670  1 

.696 

.871 

.775 

.430 

.626 

.556 

.648 

.638 


62.47  .619 


Wind. 


Calm 

Calm 

Northeast 

Northeast 

Northwest 

Northwest 

Variable 

Wert 

Calm 

Southeast 

Eastward 

N*d  &  E'd 

Northwest 

Sou&west 

Calm 

Westward 

Northwest 

Cahn 

NM&W'd 

Cabn 

Eastward 

Calm 

Calm 

Cabn 

Southwest 

Westward 

North 

Calm 

N'd  &  E'd 

S'd  4t  EM 

Northeast 


o 


Calm  Ck 

Calm  '  Cu. 
Moderate  i  C^i^ii 
Modente  j  Cu  ^r  < 


Airs 

Airs 

.\ir8 

Moderate 

Cahn 

Moderate 

Moderate 

Light 

Airs 

Moderate 

Calm 

L^ht 

Ains 

Calm 

Airs 

Calm 

Light 

Calm 

Calm 

Cahn 

Moderate 

Moderate 

Light 

Calm 

Moderate 

Light 

Airs 


Cir  *-. 

8D£f 

Cioi 
Cfci: 

tfcr 


Cfs.  2 

Csi  -*: 

Cte.. 

C^- 

Ctir 

Cies 

CfeE 

Clce 
Cinr 
Clcr 
Cir- 
Cfci- 
Cler 
Cirr. 

Cus 
CIcc 

StrB£ 


REMARKS. 

July  6.— At  9  P.  M.,  a  heavy  squall  of  wind  from  W.  N.  W.,  accompanied  with  th^- 
and  lightning. 

Jii/y  7,— At  4A.  30m.  P.  M.,  the  wind  changed  suddenly  from  southwest  to  northwf<=L  -.^ 

blew  with  violence.     It  was  immediately  followed  by  a  heavy  rain. 

July  14. — At  9h.  P.  M.,  a  storm  of  wind  and  rain  from  the  southward  and  westwaid 
July  19.—A  faint  aurora  boreal  is  visible  from  9A.  30m.  to  lOA.  lOm.  P.  M.     It  extra-'^ 

from  northeast  to  northwest  by  north,  and  was  without  streamers  or  arcs,  the  northern  fern 
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MET£0H0L0OICAL  OBSESVATIONd  AT  WAaHINBTO!'. 


JULY,  184J— CoBtinued. 


iTKha. 

„ 

o           . 

"        L 

tcha. 

; 

S9.B72 

84.0 

100.0  8fi.O 

60.0 

76.0 

946 

Moderate 

Cleai.             1 

29.876 

76.0 

9B.0  79.0 

72.0 

69 

0 

709 

NonlwBBl 

Lighl 

Cir.  Btrtt.        ! 

29  sno 

73.0 

93.0  69.0 

67.0 

62 

637 

NorthwHit 

Light 

Cir.  rtrat.        ! 

30.UOO 

73.0 

90.0   88.0 

64.0 

52 

0  ' 

5S3 

NorthwBil 

Light 

CIrai. 

29.832 

76.0 

lOl.oi  78.0 

77  0 

64 

0 

Somhward 

Aira 

Cl«t.              ! 

29.788 

78.6 

104.0'  81.5 

74.0 

67 

0  : 

744 

Morthwehl 

Airs 

Claar.             | 

39.834 

ao.o 

l76,0 

76.0 

76 

0 

882 

Southwest 

Airg 

Bain. 

39.964 

73.0 

S5.0|  6S.0 

67.0 

84 

»  1 

618 

Soutbweit 

Light 

Clear.             ' 

30.032 

71.0 

98.0   74.0 

70.0 

64 

0  1 

■WeaWiid 

AiiB 

Clear,                : 

29.846 

75.5 

I77.5 

74.0 

64 

ol 

788 

Light 

SlfatuB 

29.994 

71.0 

I7U.0 

62.0 

65  0 

469 

NortheMl 

Lilht 

Stratus. 

29.850 

74.0 

89.0:  74.0 

70.0 

62-0 

683 

B.  N.  B. 

Light 

Cir.  Btrat, 

39.838 

76.0 

95.0  81,0 

78.0 

70.  U 

907 

SouthwMt 

Lilht 

Clear. 

M9.8G2 

82.0 

101.0  80,0 

8L.0 

76 

0 

978 

S'd  &  W'd 

Light 

Cumuli. 

29,88M 

81.6 

90  0  83,0 

80.0 

7* 

0 

979 

Northwe»l 

Light 

Cir.  strat,      ' 

29  870 

76.0 

84.0,  75.0 

70.0 

04 

0 

673 

North 

Moderate 

Clear. 

30.040 

73. 0 

93.0   71.0 

70.0 

57 

0 

716 

Airs 

Clear. 

^iO  013 

74.0 

93.0.  75.0 

74.0 

63 

0 

816 

S'd  <t  W'd 

Light 

Cirri. 

30.036 

75.0 

92.0   75.0 

74.0 

64 

0 

816 

8,  S.  W. 

Ain 

Clear. 

30.19fi 

75.0 

96,  Ol  76.0 

74  0 

70 

VaiiaWe ' 

Light 

Cit.  idnL 

30.264 

75.0 

93.5'  74.5 

71..'i 

68 

5 

739 

Light 

Cit.irtrBt. 

30.126 

77.0 

80.0 

75.0 

73 

798 

Southward 

A^ 

Clear. 

30.0S0 

79.0 

100.0,  83.0 

80.0 

69 

0 

980 

Light 

Claar. 

3U.036 

83.5 

102.1),  86.0 

60.0 

72 

935 

South 

Liiht 

Cir.  atrat. 

29.933 

84  0 

102.0  89.0 

80.0 

70 

0 

902 

N.  N.E. 

Filh 

Uimuli. 

39.968 

77,0 

83.0;  73.0 

71.0 

60 

0 

739 

Southeast 

Light 

Clear. 

30.031 

74-0 

98.0'  72  0 

70.0 

62 

0 

706 

Southwest 

Light 

Cir.  cum. 

29.924 

76.5 

88.6  79.(1 

76.0 

6-1 

0 

849 

B.  N.  B. 

Liiht 

Cir.  atrat. 

30,034 

71,5 

82,0  68.0 

63.0 

53 

0 

493 

CbIid 

C^ 

Cum.  auat. 

29.810 

76.0 

|78.0 

78.0 

08 

0 

940 

Bastwaid 

Light 

Cum.  itiBt. 

29.662 

73.0 

|7I.O 

70.0 

716 

Eutvnrd 

Light 

Cum.  ittat 

39.949 

70.3 

93.8S  76.5- 

73.18 

66.53 

777 

' 

REMARKS— Continued. 

being  covered  with  cirri-     Its  greatest  ef&et  on  the  mngnetic  needle  nas  at  9h.  54m.  1 
Iiine,  the  deviation  from  the  mean  place  for  the  day  being  40"  14"  to  th?  eaat 
Jti/y  31, — The  hygrometer  waa  accidentallj  broken. 
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METEOROLOGICAL  OBSERVATIONS  AT  WASRIN6T0K. 


JULY,  184l--C<m^pucd- 

4 

S 

a 

3  P.  M. 

Thermometers. 

1' 

Wind. 

§ 

k 

1 

• 
• 

1 

.. 

s 

1 

-< 
o 

• 

fi 
an 

o 

• 

o 

9 

0 

1 

o 

> 
la's. 

c. 

• 

« 
o 

Inches, 

1 

Thu. 

I 

29.800 

90.0 

102.0 

94.5 

80.0 

72.0 

.841 

West 

Mod.   Ck 

Fri. 

2 

29.871 

81.0 

82.0 

72.0 

64.0 

.665 

Northwest 

Airs 

lac 

Sat. 

3 

o 

29.880 

76.0 

99.0 

77.0 

69.0 

66.0 

.6t6 

Northwest 

Light 

CiE 

Sun. 

4 

29.950 

75.0 

97.0 

76.0 

720 

62:0 

.731 

Calm 

(Jrilm  ,  Iff 

Mon. 

5 

29.764 

80.0 

100.0 

86.0 

75.0 

64.0 

.733 

Southward 

Mod. 

LJff 

Tucs. 

6 

29.740 

85.0 

107.0 

90.0 

81.0 

72.0 

.9J4 

S.  S.  W, 

Light 

Cfcf 

Wed 

7 

29.750 

79.0 

87.0 

82.0 

78.0 

72.0 

.896 

S'd  &  W»d 

Light  t^c 

Thu. 

8 

29.960 

74.0 

85.0 

76.0  i  73.0 

.779 

Wertward 

Mod.  'tht 
Light  Of 

Fri. 

9 

30.012 

79.0 

100  0 

81.0 

770 

70.0 

.866 

Westward 

Sat 

10 

29.856 

82  0 

98.0 

82.5 

76.0 

64.0 

.810 

SM&WM 

Mod. '&^ 

Sun. 

11 

c 

29.831 

74.0 

77.0 

71.0 

64.U 

.685 

Westward 

Mod.  *«• 

Mod. 

12 

29  803 

76.5 

97.0 

860 

78.0 

68.0 

.852 

Southwest 

Light  teJ 

Tues 

13 

29.832 

86.0 

94.0 

89.0 

76.0 

72.0 

.739 

Southeast 

Light  *** 
Light. Cas* 

Wed. 

14 

29.788 

90.5 

1 00.0 

88.0 

80.0 

74.0 

.913 

S»d  A  W'd 

Thu. 

Id 

29.850 

87.5 

104.0 

87.0 

76.0 

69.0 

.761 

S'd  &  W'd 

Mod   CkB 

Fri. 

16 

29.860 

800 

105.0 

80.0 

76.0 

66.0 

•838 

Northwest 

Mod.  Cr 

Sat. 

17 

30.020 

76.0 

92.0 

79.0 

68.0 

6S.0 

.558 

Northwest 

T  jght  1  Ot 
Light  1  Cia 
L^ht  j  Cw 
Li^tiCte 
Light  Ci* 

Sun. 

18  m 

29.976 

77.0 

95.0 

83.0 

70.0 

66.0 

.584 

Southwest 

Mon. 

1^ 

80.012 

81.0 

97.0 

86.5 

77.0 

63.0 

.805 

S'd  &  W'd 

Tues.  20 

30.200 

81.0 

100  0 

81.0 

74.0 

.60.0 

.716 

9.  S.  £. 

Wed. 

21 

30.214 

80.0 

94.0 

87.0 

77.0 

68.0 

.809 

S'ddtW^d 

Thu. 

?^ 

80.056 

82.0 

100.0 

90.0 

78.0 

70.0 

.808 

8*d  &  WM 

Light 

I'i.  ■^ 

Fri. 

23 

29.972 

87.0 

1040 

94.0 

80.0 

74.0 

.847 

S'd&WM 

Light 

Sat. 

24 

29.964     89.5 

l&l.O 

95.0 

80.0 

70.0 

.836 

S'd  A  Wd 

Mod.  /-B  ' 
LightlCir*' 

Calm'Cl* 
Light  Cim 

Sun. 
Mon. 

26 
26 

29.826     84.0 
39.962     80.0 

102.0 
104.0 

89.0 
80.0 

80.0 
72.0 

76.0 
60.0 

.902 
.687 

S'd  &  W'd 

w.  s.  w. 

Tues.  ^7 

29.970  !  80.0 

96.0 

85.0 

80.0 

68.0 

.946 

Cahn 

Wed. 

28 

29.874 

80.5 

107.0 

85.0 

72.0 

66.0 

.632 

8»d  &  W'd 

Thu 

29 

29.940 

78.5 

96.0 

82.0 

72.0 

65.0 

.665 

.Southwest 

Light  Cii^ 
Light  Cbb  • 
Light  !Cir<^ 

Fri! 

30 

29.778 

75.0 

74.0 

72.0' 

64.0 

.753* 

,fi.  8.  £«. 

Sat. 

31 

— 

29.650 

78.0 

98.0 
98.61 

81.0 

70.0 
76.22 

67.45 

.607 

Southward 

Mean 

2C|.901 

80.8 

1 

84.11 

• 

.763 

• 

• 

• 

> 

R 

EMAI 

ucs. 

II 

t 

r . 
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METJSOaOlLOGICAI.  dBSSRVATIONS  AT  WASHINOTqN. 


•    'iULY^  ]841_Caqtiiiued. 


« 

9  P.  M. 

Registering 
tbermom'rs. 

* 

1 

a 

OB 
1 

Thennometers. 

Force  of  vapor. 

Wind. 

Weather. 

Maximum 

1 

• 

1 

< 

• 

1 

Dew  point 

• 

§ 
-a 

& 

1 
§ 

'hea. 

o 

0 

o 

0 

/«'». 

o 

o 

lac's. 

838 

82.0 

73.0 

71.0 

73.0 

.729 

Weet 

Fieah 

Rain 

94.5 

70.0 

1.230 

900 

76  0 

72.0 

70.0 

62.0 

.705 

Eagtward 

Airs 

Clear 

83.0 

68.0 

931 

76.0 

68.0 

66.0 

61.0 

.616 

Calm 

Calm 

Clear 

80.0 

62.0 

812 

74.0 

67.0 

65.0 

64.0 

.596 

Calm 

Calm 

Clear 

79.0 

61.0 

730 

80.0 

78.0 

72.0 

64.0 

.709 

Calm.  . 

Cahn 

Clear 

86.0 

67.0 

744 

83.0 

77.0 

74.0 

77.0 

.794 

W.  N.  W. 

Strong 

Rain 

91.0 

70.0 

.550 

844 

77.0 

68.0 

66.0 

65.0 

.584 

Calm 

Calm 

Cum.strat 

82  0 

60.0 

.350 

000 

74.0 

66.0 

64.0 

62.0 

.675 

Westward 

Light 

Clear 

76.0 

62.0 

960 

76.0 

71.0 

68.0. 

63.0 

.648 

S.  W. 

Light 

Clear 

81.0 

62.0 

924 

77.0 

71.0 

69.0 

60.0 

.682 

Calm 

Calm 

Clear 

86.0 

61.0 

830 

74.0 

67.0 

64.0 

61.0 

..564 

Calm 

Calm 

Stratus 

78.5 

61.0 

810 

76.0 

72.5 

69.0 

66.0 

.665 

a  s.  w. 

Mod. 

Clear 

86.0 

62.6 

814 

83.0 

79.0 

76.0 

72,0 

.849 

Calm 

Calm 

Clear 

90.0 

68.6 

800 

84.0 

79.0 

73.0 

79.0 

.735 

S'd  <k  W'd 

Strong 

Rain 

92  0 

76.0 

1.086 

856 

85.0 

73.0 

70.0 

.694 

Calm 

Calm 

Clear 

89.0 

72.0 

962 

78.0 

70.0 

68.0 

62.0 

.659 

W.  N.  W. 

Light 

Clear 

81.0 

66.0 

992 

77.0 

67.0 

64.0 

60.0 

.663 

Calm 

Cahn 

Clear 

80.0 

59.0 

970 

76.0 

69.0 

66.0 

68.0 

.605 

N'd  AW'd 

Airs 

Clear 

83.0 

59.0 

064 

74.0 

73.0 

70.0 

60.0 

.693 

Calm 

Calm 

Clear 

69.0 

64.0 

220 

78.5 

73.0 

70.0 

63.0 

.693 

Variable 

Var'ble 

Clear 

86.0 

66.0 

172  '  79.0 

77.0 

70.0 

68.0 

.649 

Southward 

Light 

Cfari 

87.0 

60.0 

022    82.0 

77.0 

76.0 

72.0 

.832 

Calm 

Calm 

Clear 

90.0 

68.0 

992    85.0 

82.0 

76.0 

73.0 

.816 

Calm 

Calm 

Clear 

94.0 

72,0 

962    87.0 

84.0 

80.0 

72.0 

.957 

Calm 

Calm 

Cir.  strat. 

96.0 

71,0 

.014 

882    84.0 

71.0 

71.0 

.751 

Westward 

Fresh 

Cum.strat 

92.0 

71.6 

.267 

035    78.0 

66.6 

66.0 

60.0 

.632 

Cahn 

Calm 

Clear 

80.0 

60.0 

954    79.0 

74.0 

71.0 

62  0 

.718 

Calm 

Calm 

Clear 

87.0 

58.5 

950    80.0 

73.0 

72.0 

64.0 

.764 

Calm 

Calm 

Clear 

85.0 

70.0 

926    77.0 

68.6, 

68.0 

64.0 

.675 

Eastward. 

Airs 

Cir.  cum. 

84.0 

61.0 

730    75.0 

68.0 

Northeast 

Light 

Stratus 

77.0 

68.0 

• 

744  j  73.0 

65.0 

64.0 

65.44 

.686 

Northeast 

Mod. 

Clear 

85.0 

62.0 
66.13 

915 

78  6 

72.24 

69.57 

.695 

85.42 

3.497 

REMARKS. 
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-3 

a 

o 

6 

•3 


«D 


& 


Sun. 

Mon. 

Tues. 

Wed. 

Thu. 

Fri. 

Sat. 

Sun. 

Mon. 

Tues. 

Wed. 

Thu. 

Fri. 

Sat. 

Sun. 

Mon. 

Tues. 

Wed. 

Thu. 

Fri. 

Sat. 

Sun. 

Mon. 

Tues. 

Wed. 

Thu. 

Fri. 

Sat. 

Sun. 

Mon. 

Tues. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

18 

U 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

81 


Mean 


I 

& 

9 


(1< 


o 


c 


o 


AUGUST,  1841. 
I 


3  A.  M. 


6 

o 

a 


Inches. 
29.776 
30.064 
30.158 
30.100 
29.917 
29.850 
29.902 
29.964 
29.768 
29.992 
29.892 
30.012 
29.902 
29.904 
30.066 
30.186 
30.219 
80.102 
29  996 
30.074 
30.108 
29.979 
30.085 
30.275 
29.859 
30.158 
29  955 
30.003 
30.162 
30.103 
30.007 


30.017 


ThennometeTs. 


2^ 


69.0 
69  0 

72  0 
75  0 
76.0 
74.0 
74.0 
75.0 
76.0 
75.0 
77.0 
73.5 
71.0 
72.0 
74.0 

73  0  ; 
70.0 
71.0  I 
70.0, 
72.0  I 
74,0  I 
78.0  i 
75.0  t 
71.0  1 
65.0  I 
70.0  , 
69.0 

76.0 ; 

72.0. 
76.5  I 
71.0 


60.0 
59.0 
59.0 
64.0 
70  0 
65.0 
66.0 
65.0 
73  0 

■n.o 

72  0 
67.0 
64.0 
64  0 
65.0 
60.5 

60  0 
54.0 
57.0 
65.0 
71. 0 
72.0 
66.0 

61  5 
61.0 
62.0 
66.0 
68.5 
67.0 
72  0 
685 


72.7    64.97  63.80 


59.0 
68.0 
58.0 

70.0 
64.0 
63.0 
64.0 
71.0 
68.0 
71.0 
66.0 
62.0 
63.0 
63.0 
60.0 
57.0 
53.0 
560 
65.0 
71.0 
70.6 
6^4.0 
61.0 

61.0 
66.0 


72.0 
66.0 


Difference  of  wet 
and  dry. 

i 

o 

1 

O 

Incha^ 

l.O 

.496 

1.0 

.478 

1.0 

.478 

0.0 

.727 

1.0 

.586 

2.0 

.556 

1.0 

.586 

1.0 

.740 

3.0 

.648 

1.0 

.740 

1.0 

.627 

20 

.637 

1.0 

.567 

2.0 

.556 

0.5 

.517 

3.0 

.439 

1.0 

.403 

1.0 

.447 

0.0 

.617 

0.0 

.751 

1.6 

.723 

2.0 

.575 

0.5 

.535 

1.0 

.530 

0.0 

.638 

0.0 

.775 

2.6 

.610 

1.15 

.589 

Wind. 


g 

•a 


O 

u 
0 


jSorthward 

Variable 

Calm 

Calm 

Variable 

Calm 

Variable 

Cahn 

S'd  &  W'd 

Variable 

S'd  &  W'd 

Northwest 

Calm 

Calm 

Eastward 

Northeast 

Calm 

Eastward 

Calm 

Calm 

Calm 

Northward 

N'd  dtW'd 

Eastward 

Eastward 

Eastward 

Calm 

N.  N.  E. 

Calm 

Southward 

S'd&WM 


Light 
'  Variabk 

Calm 
'  Calm 
,  Airs 
I  Cahn 
'  Airs 
'  CsUd 
'  Strong 

Airs 
:  Light 

AiiB 
;  Calm 

Calm 

Light 

Airs 

Calm 

Ain 

Calm 

Calm 

Calm 

Airs 

Airs 

Aiis 

Airs 

Light 

Calm 

Ligbt 

Calm 

Light 

Aiis 


a 


C:=' 

Cj. 

Cir 

CiTfll 

Ce 

tfl- 
sss 

Cr. 

'Cl« 
Ck£ 

Cits 

;  Ck:- 

,Cinf 

,F.: 
Cir': 


REMARKS. 

AtteuH  8.— At  1 1  A.  30m.  P.  M.,  a  haloendrcled  the  moon.   Its  ^^f^^^'.  gi  .^ 

Z^t  l.-From  8*.  2m,  to  9A.  42m   P.  M     (Gott.  M.  T.    7th,  l^J^J^c 
an  aufota  borealis  visible  ?  for  an  account  of  which,  see  the  ^^^"^/^^fT^y,^  ^■ 
est  deriation  of  the  magnetic  needle  from  the  mean  place  for  the  month  of  Aagu« 
at  8A.  9m.  28».  M.  T.,  being  27'  20''  to  the  east.  .„««lli«ht«^ 

August  14.— From  Sh.  42//i.  to  lOA    42m.,  there  was  a  diffused  auroral  ngn 
from  northeast  to  northwest  by  north.     No  streamem  or  arch^.  . ,.    ,ij  ««.  TU 

August  17.— Began  using  anew  barometer,  suspended  m  the  place  of  theow  ou^ 
Jbrence  of  thdr  reai&igs  is  applied  to  all  the  observations. 
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MB^TBOAOLOGICAI.   OBSBBVATIONS    AT  WASHINGTON. 


AUGUST,  1841^Contmi]0d. 

9  A.  M. 

TuMinonicten. 

• 

Wind. 

Diffisrence  of  ^ 
and  dry. 

• 

1 

1 

1 

1 
< 

1 

• 

• 

Direction. 

• 

\ti. 

o 

9 

o 

o 

o 

Inches 

360 

68.6 

72.0 

67  0 

66.0 

1.0 

.627 

Northward 

Moderate 

Cuxduli. 

136 

71.0 

94.0 

73.0 

69.0 

4.0 

.659 

E.  N.  B. 

Light 

Clear. 

190 

74.0 

96.0 

73.0 

70.0 

8.0 

.693 

E.  N.  E. 

Light 

Clear. 

116 

76.5 

102.0 

78.5 

76.0 

2.5 

.855 

8'd  <k  WM 

Light 

Cir.  cum. 

)50 

76.0 

76.0 

76.0 

0.0 

.882 

Southeast 

Light 

Rain. 

J76 

73.0 

95.0 

73.0 

72.0 

1.0 

.764 

Nordi 

Light 

Clear. 

)60 

76.0 

92.0 

74.0 

73.0 

1.0 

.790 

SM  db  E'd 

Light 

Clear. 

)00 

75.0 

90.0 

78.0 

75.0 

3.0 

.821 

Southward 

Light 

Curri. 

)86 

77.0 

78.0 

76.0 

2.0 

.860 

S'ddbW'd 

Light 

Cum.  stratus. 

)28 

77.6 

82.0 

80.0 

2.0 

.989 

Southwest 

Light 

Cum.  stratus. 

)68 

76.0 

77.0 

77.0 

0.0 

.910 

Southwest 

Light 

Cum.  stratus. 

)78 

71.0 

70.0 

68.0 

2.0 

.659 

Northward 

Light 

'  Cumuli. 

)3S 

71.0 

73.0 

71.0 

2  0 

.729 

Calm 

Calm 

Cir.  stratus. 

»66 

72.5 

72.0 

70.0 

2.0 

.705 

Northeast 

Airs 

Stratus. 

170 

73.0 

88.0 

72.0 

71.0 

1.0 

.740 

8.  S.  £. 

Moderate 

Cumuli. 

S40 

82.0 

88.0 

68.0 

67.0 

1.0 

*  .648 

Northward 

Moderate 

Clear. 

)78 

70.0 

90.0 

69.0 

68.0 

10 

.670 

Calm 

Calm 

Cumulus. 

H6 

70.0 

91.0 

70.0 

70.0 

0.0 

.727 

Calm 

Cahn 

Clear. 

)36 

71.0 

71.0 

71  0 

0.0 

.751 

Cahn 

Calm 

,  Clear. 

[30 

76.0 

98  0 

77.5 

77.0 

0.5 

.905 

Southward 

Airs 

Clear. 

)98 

77.0 

93.0 

80.0 

78.0 

2.0 

.918 

S'd  &  E'd 

Light 

Cirrus. 

>73 

77.0 

80.0 

77.0 

3.0 

.877 

Northwest 

Light 

Cum.  stratus. 

[87 

72.0 

82.0 

70.0 

69.0 

LO 

.693 

8.  S.  E. 

Moderate 

Clear. 

J67 

74.0 

92.0 

73.0 

68  0 

5.0 

.626 

East 

Moderate 

Cirri. 

«7 

70.0 

80.0 

71.0 

NM  dt  E'd 

Light 

Stratus. 

130 

68.8 

67.6 

67.0 

0.6 

.652 

Southeast 

Light 

Rain. 

Mil 

70.0 

72.0 

I  Cahn 

Calm 

Cum.  stratus. 

)8S 

70.5 

70.0 

70.0 

0.0 

.727 

Northward 

Airs 

Rain. 

88 

77.0 

96.6 

76.7 

75.7 

0.0 

.873 

N'ddbBM 

Light 

Cumuli. 

139 

77.0 

100.0 

78.0 

74.0 

4.0 

.782 

Northwest 

Moderate 

Clear. 

n\ 

76.0 

98.0 

76.0 

73.0 

2.0 

.779 

Eastward 

Airs 

Clear. 

)69 

73.7 

91.39 

73.69 

72.23 

1.61 

.769 

REMAj 

RKS.* 

62 
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AUGUST,  1841— Contmufld. 

• 

3  P.  M. 

• 

1 

g 

Thermometers. 

<•* 

• 

Wind. 

a 
1 

<*• 

1 

1 

i 

• 

§ 

o 
1 

£ 

n 

-3 

< 

• 

s 

o 

• 

• 

IS 

is 

1 

c 

• 

Inches. 

o 

o 

o 

o 

Inch. 

1 

Sun. 

I 

29.924 

74.0 

79.0 

72.5 

66.0 

66 

.666 

Nortiiward 

ModcnttCiTJ^ 

Men. 

2 

o 

30.140 

76.5 

100.0 

82.0 

74.0 

8.0 

.788 

£.  8.  E. 

Light     •;.« 

TUM. 

3 

30.148 

78.0 

90.0 

82.0 

78.0 

4.0 

.896 

£.  N.  E. 

Light     Crs 

W^. 

4 

30.028 

83.0 

98.0 

92.0 

80.0 

12.0 

.869 

S'd&W'd 

Light 

Cue 

Thu. 

5 

29.860 

76.0 

76.0 

76.0 

1.0 

.843 

Calm 

Calm 

Es 

Pri. 

6 

29.878 

79.0 

106.0 

82.0 

78.0 

4.0 

.896 

Northwest 

Light    T* 

Sat. 

7 

29.944 

80.0 

91.0 

86.0 

80.0 

6.0 

.946 

Noctfaward 

Light     Cfft 

Sun. 

8 

29.960 

80.0 

86.0 

80.0 

6.0 

.946 

Southward 

Light     Cat 

Mod. 

9 

29.888 

83.0 

87.6 

80.0 

7.5 

.918 

S'd&W'd  Lijjit    fci^ 

Tuea. 

10 

c 

29.964 

80.0 

87.0 

80.0 

7.0 

.924 

Southwest    Light     f^^ 

Wed. 

il 

29.960 

77.0 

71.0 

70.0 

1.0 

.716 

W.  S.  W. 

Model*  i« 

Thu. 

12 

30.026 

74.0 

77.0 

76  0 

2.0 

.8.32 

Westward 

Light    ^^ 

Pri. 

18 

29.896 

76.0 

80.0 

7.5.0 

6.0 

.799 

S'd&W'd' Light    ^^ 

Sat. 

14 

29.964 

77.0 

104.0 

81.6 

77.0 

4.6 

.860 

Northwest  i  Ain.     '^ 

Sun. 

15 

30. 196 

76.0 

89.0 

78.0 

72.0 

6.0 

.708 

NoiAeast  JModei*^)* 

Mon. 

16 

• 

30.168 

76.0 

84.0 

78.0 

76.0 

2.0 

.860 

Eastward 

Mode*  I* 

Tuet. 

17 

30. 143 

75.0 

84.0 

79.0 

76.0 

4.0 

.810 

N*d  *  E'd  i  Light     ^^'^ 

Wed. 

18 

30.006 

76.0 

80.0 

73.0 

7.0 

.724 

South          iLi^t    ,t«6 

Thu. 

19 

30.036 

79.0 

93.0 

77.0 

70.0 

7.0 

.649 

N'ddtWMi  Light     ttf 

Fri. 

20 

30.086 

82.0 

86.0 

80.0 

6.0 

.985 

S.  byW.     ModaattC^'* 

Sat 

21 

30.014 

84.0 

UI.O 

89.0 

82.0 

7  0 

.990 

Northwest    Fi«h     ^^ 

Sun. 

22 

29.974 

70.0 

111.0 

79.0 

74.0 

6.0 

.772 

East 

Fresh     ^> 

Mon. 

28 

3 

30.129 

76.0 

78.0 

69.0 

9.0 

.603 

East 

Ligk.    <:-l 

Tues. 

24 

30.347 

76.0 

77.0 

70.0 

7.0 

.649 

East 

Mo*nleCs' 

Wed. 

26 

80.802 

73  0 

77  0 

72.0 

6.0 

.719 

East 

lagh.     |S* 

Thu. 

26 

80.061 

68.0 

66.0 

66.0 

0.0 

.617 

Cahn 

Clm     ft' 

Fri. 

27 

29.914 

74.0 

80.0 

Northward 

Light     f'' 

Sat 

28 

30.081 

77.0 

80.0 

Northward 

Ligh'     ^* 

Sun. 

29 

30.162 

82.0 

107.0 

86.6 

80.0 

6.6 

.939 

Northeast 

Light    |fc' 

Mon 

80 

30.068 

81.0 

110.0 

88.6 

74.0 

9.6 

.722 

N.  N.  E. 

Light    f 

Tues. 

31 

0 

29.970 

79.0 

80.0 

79.0 

l.O 
6.29 

.969 
.804 

Variable 

Ail.       I* 

Mean 

80.031 

77.3 

97.13  80.40 

76.14 

B 

BMAl 

{K8. 
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UrSTEOBOLOOICAL  OBSABVATtONd  AT  WASHmGTON. 


AUGU8T»  lB41.-47oBtumed. 


w\ 

t%        %M 

Registering 

V  r.  m. 

thermom'rs. 

• 

ThermOBMCets. 

1 

• 

Wind. 

DifTerence  of  ^ 
and  dry. 

1. 

1 
1 

1 

Inches. 

1 

* 

3 

< 

• 

1" 

OS 

> 

g 

o 

Direction. 

• 

1 

Bc4 

Weather. 

• 

• 

1 

d 

• 

9 
1 

.9 

Tnehes. 

o 

o 

o 

0 

inch. 

o 

o 

)0.042 

VI  .0 

64.0 

62.0 

2.0 

.637 

Variable 

Airs 

Clear 

78.6 

68.0 

10.148 

75.0 

66.0 

67.0 

1.0 

.648 

Calm 

Caim 

CirruH 

82.5 

58.0 

30.108 

?6.0 

70.0 

68.0 

2.0 

.659 

Calm 

Calm 

Clear 

85.0 

59.0 

$0,009 

72.0 

68.0 

4.0 

.636 

W.S.W. 

Light 

Rain 

92.0 

64.0 

1.467 

29.860 

76.0 

70.0 

«9.0 

2.0 

.648 

Northwaid 

Airs 

Clear 

76.0 

69.0 

.802 

29.910 

77.0 

68.5 

«8.0 

0.5 

.676 

8M  dc  E'd 

Airs 

Cirri 

82.0 

65.0 

1 

$9,954 

78.0 

70.0 

66.0 

4.0 

.594 

Bouth 

Airs 

Cleat 

85.0 

64.0 

t 

B9.932 

78.0 

76.0 

76.0 

0.0 

.854 

Westward 

Airs 

Stratus 

85.0 

63.6 

1 

S9.950 

80.0 

78 .0 

730 

3.0 

.768 

Westward 

Airs 

Clear 

87.5 

72.0 

* 

{9.940 

78.0 

72.0 

71.0 

1.0 

.740 

S'ddtWM 

Airs 

Cir.fltraftus 

87.0 

71.0 

.960 

10.004 

75.0 

70.0 

70.0 

0.0 

.727 

Calm 

Cafan 

Com.  strat. 

86.0 

69.0 

1.188 

r9.968 

72  0 

68.0 

68.0 

0.6 

.681 

Calm 

Calm 

Cum.  8trat. 

79.0 

65.0 

* 
1 

{9.936 

75.0 

70.5 

69.0 

1.6 

.688 

Calm 

Cahn 

Clear 

82.0 

63.0 

t0.022 

75.0 

68.5 

67.0 

1.5 

.642 

8outhwaid 

Airs 

Clear 

82.0 

64.0 

1 

)0.196 

76.0 

68.0 

Calm 

Airs 

Clear 

78.0 

64.6 

1 

)0.126 

73.0 

65.0  1  64  0 

1.0 

'586 

Calm 

Airs 

Clear 

78.0 

60.0 

1 

JO.  127 

74.0 

64.0  1  63.0 

10 

.567 

Calm 

Aiis 

Clear 

79.0 

56.0 

) 

{0.056 

72.0 

«5.0    64.0 

1.0 

.586 

Eastward 

Airs 

Clear 

80.0 

54.0 

1 

1 

JO.  074 

75.0 

70.0 

70.0 

0.0 

.727 

Calm 

Calm 

Clear 

82.0 

56.6 

1 

to  108 

78.0 

76.0 

74.0 

2.0 

.805 

Calm 

Clear 

88.5 

65.0 

! 

* 

10.038 

78.0 

73.0 

72.0 

1.0 

.764 

8*d  dc  fi'd 

Fresh 

Cloudy 

91.0 

70.0 

.0^ 

(0.049 

75.0 

70.0 

68.0 

2.0 

.669 

Northward 

Abs 

dear 

82.0 

67.0 

10.246 

70.0 

66.0 

63.0 

8.0 

.544 

fi.  8.  fi. 

Light 

Clear 

78.0 

63.6 

( 

!0.347 

70.5 

66.0 

«5.0 

0.0 

.617 

Calm 

Calm 

Clear 

77.0 

6i.O 

i 

0.232 

78.5 

62.5    61.5 

l.O 

.6^9 

Northwaid 

Airs 

Cir.Aratus 

77.0 

59.« 

9.980 

69.0 

96.0 

65.7 

0.8 

.629 

Northeai^ 

Airs 

Rain 

66.6 

60.0 

,tm 

9.984 

74.0 

72.0 

Calm 

Cdm 

C«m.straU 

80.0 

62.0 

0.116 

74.0 

72.0 

72.0 

0.0 

.775 

Northeast 

Airs 

Rain 

80.5 

168.6 

.810 

0.139 

77.5 

76.0 

72.6 

3.0 

.741 

Northward 

Airs 

Cn*.  cum. 

87.0 

66.0 

1 

0.049 

77.0 

71.0 

70.0 

1.0 

.716 

Calm 

Calm 

Cirras 

84.8 

70  5 

9.956 

75.0 
75.2 

70.5 

69.47 

70.0 
68.07 

0.5 
1.36 

.722 
.672 

Calm 

Calm 

Cttmulas 

81.0 
81.76 

66.0 
63.68 

.060 

0.052 

4.701 

J 

IfiMARXS. 

■>fc  ■«■ 
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UETEOKOLOaiCAL  01ISEKTAT10N9  AT  WASBIKSTaX 


BBPTEMBEB,  IMI. 

1 

•s 

1 

3  A.  M. 

■n, 

^<^ 

M.. 

S 

1 
I 

if 

1 

s 

1 

1 

1 

J_ 

^ 

1 

Aeto. 

o 

o 

' 

e 

o 

i 

W«d.    1 

39.884 

73.6 

S40 

62.0 

3.0 

637 

SoMtli            Ain     Or 

Thu.    S 

S0  9S5 

71.0 

66.0 

dm            C*hi   l> 

Fri.      3 

30013 

77.0 

70.0 

68.6 

3.0 

550 

!t'6  &  Wd  Air.     Ck 

BM.      4 

89.868 

80.0 

74.0 

74.0 

tf.O 

837 

8'd*Wd   U«^i   Cw- 

ami.     6 

39.983 

77.0 

69.0 

68.0 

1.0 

670 

K'dt  W'd  U^   CW 

Hod.    S 

30.  OU 

76.0 

60.6 

C«lm             Ciim   Cl<r 

Tm>-    T 

80.131 

76.0 

68.0 

84.0 

4.0 

653 

EiMwaid      U^l  Co" 

W«d.    8 

c 

30.031 

74.0 

66.0 

65.0 

606 

Thn.    9 

ao.iBJ 

73.5 

60.0 

60.0 

0.0 

523 

N'd&E'd   Ugbi   C« 

rri.    10 

30.156 

73-0 

BO.O 

60.0 

00 

533 

Calm             C^   ^ 

Bt.     11 

30  060 

71,0 

60.7 

6B.7 

7.0 

440 

E.  N.  E.      Light  *o 

Bud.    is 

30.050 

73.0 

54.0 

50.0 

4.0 

3SS 

Eul              Ain     « 

Hon.  13 

30.033 

76.0 

66.0 

63.0 

4.0 

614 

N'd  dc  E'd    L«(hl   (*■ 

Tn~.U 

80.160 

73.0 

63.0 

60.0 

3.0 

488 

b'd  A.  WM  Mod.    C-i 

Wed.  16 

• 

80.373 

70.0 

60.0 

47.0 

3  0 

303 

Ckim 

Calnr   0* 

Thn.  16 

80.218 

69.  S 

63.8 

51.0 

3.8 

366 

Calm 

CJ>n   0- 

Fri.     17 

30.187 

69.0 

68.6 

sao 

3.6 

430 

EaM 

Ijghl   Se 

8M.     IB 

30.081 

65.0 

S3.0 

3.0 

3BS 

N'dA:  Wd 

Mod.    Ck. 

Smi.    16 

30.184 

67.0 

67.0 

00 

478 

Wd  &  E'd 

Mod.    ft" 

Mm.  20 

30.340 

70.0 

58.0 

54.0 

3.0 

40S 

Calm          1  Calm  1  Ox 

TuM.31 

30.143 

70.0 

67.8 

56.0 

1.8 

438 

N'dA.E'dll.igtill':'""' 

Wad.  33 

5 

39.973 

686 

68.0 

57.0 

n.o 

360 

N'dA.E'd-Li^''™"' 

ThD.  28 

39.639 

6«.0 

61.0 

58.0 

6.0 

408 

N-dAE'dlFnab   "" 

Fri.    M 

39.716 

73.0 

67.6 

67.0 

0.6 

654 

S'd&B'd    Light  iC'»^ 

But.    »6 

29.654 

73.0 

68  6 

68.0 

0.5 

676 

W™i          !  Morf.  ■  **=■ 

Sim.  36 

39.894 

71.0 

90.0 

46.0 

4.0 

381 

N'd&W'dip>w.  ie»^ 

Mod.  37 

30.067 

68.0 

52.0 

51.0 

1.0 

375 

Utdm           irato  MV 

TaBi.38 

30.023 

69.0 

M.0 

60.0 

0.0 

523 

dm          jCatalO* 

W«LS9 

39.887 

78.0 

67.0 

87.0 

0.0 

6.S9 

Benlhwaid  1  Light  f"' 

Thn.  30 

0 

39.880 

72.0 

59.0 

86.0 

8.0 

434 

Wert          JU|M'SW_ 

Mmh 

30.014 

"■' 

61.61 

59.07 

3.89 

489 

_!.. 

REM 

ARKS. 

TA.  34bi 

.  P.  M 

miui 

-onJocb 

VTKVI 
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METIsaaOLaGICAL  OBSBRTATiONs  AT  WASHINGTON. 


SEPTEMBER,  18il~Coiitmued. 


9  A.  M. 


TliennoiD^ters. 

• 

Wind. 

"3  6^ 

IS 

S 
2 

3 

5      - 

< 

• 

• 

1- 

• 

i 

£ 

• 

1 

Q 

o 

1 

8 

'Ms. 

0 

0 

o 

0 

o 

Inches. 

027 

75.0 

98.0 

73.0 

68.0 

5.0 

.026 

N'd  &  EM 

Airs 

Cirrus. 

036 

74.0 

94.0 

75.0 

74.0 

1.0 

.816 

8'd  &  WM 

Light 

Cirrus. 

028 

77.0 

lOO.O 

77.0 

75.0 

3.0 

.832 

South 

Light 

Clear. 

859 

80.0 

101.0 

80.0 

70.0 

10.0 

.617 

South 

Light 

(Cirrus. 

OUd 

75.6 

99.0 

73.0 

68.0 

5.0 

.625 

NM  &  WM 

Light 

Cirrus. 

035 

76  0 

99.0 

72.0 

69.0 

3.0 

.670 

N'd  &  E'd 

Light 

Cirrus. 

143 

76  0 

87.0 

73.5 

70.0 

3.5 

.688 

N'd  &  E'd 

Light 

Cum.  strat. 

095 

74.0 

96  0 

74.0 

70.0 

4.0 

.683 

N'd  &  EM 

Light 

Cumuli. 

179 

73.0 

82  0 

69.5 

62.0 

7.5 

.475 

Northward 

Light 

CumuU. 

188 

72.0 

87.0 

68.0 

East 

Light 

Cumuh. 

027 

72.0 

71.2 

69.5 

1.7 

.696 

S'd  &  W'd 

Light 

Cum.  strat 

74.0 

83.0 

74.0 

73.0 

1.0 

.790 

Variable 

Airs 

Cum  strat. 

0Y2 

73.6 

88.0 

72.0 

70.0 

3.0 

.705 

Northward 

Mod. 

Cir.  cum. 

266 

71.0 

69.0 

60.0 

9.0 

.421 

Wd  <&  E'd 

Mod. 

Gleai. 

351 

70.0 

96.0 

65.8 

61.0 

4.8 

L486 

East 

Light 

Cirri. 

3i7 

70.0 

76.0 

66.0 

66.0 

0.0 

.638 

Northward 

Airs 

Clear. 

156 

68.0 

66.0 

65.0 

1.0 

.431 

N'd  &  E'd 

Mod. 

Rain. 

129 

67.5 

8«>.0 

65.5 

63.0 

2.5 

.550 

N'd  &  W'd 

Mod. 

Clear. 

241 

70.6 

91.0 

64.2 

61.0 

3.2 

.505 

N'd  &  E'd 

Airs 

Clear. 

214 

69.6 

67.0 

67.  a 

0.0 

.659 

Calm 

Calm 
Light 

Cumuli. 

147 

70.0 

1    90.0 

65.6 

64.0 

1.6 

.579 

8'd  &  E'd 

Clear. 

972 

68.5 

68.0 

67.0 

l.O 

.648 

NM&E'd 

Light 

Cloudy. 

787 

69.0 

69.0 

69.0 

0.0 

.704 

S'd  &  E'd 

Fresh 

Stratus. 

863 

73.5 

72  6 

72.6 

0.0 

.791 

S'd  &  E'd 

Mod. 

Rain. 

863 

65.0 

67.0 

69.0 

.■»7.0 

3.0 

.461 

N'd  A  W'd 

Light 

Clear. 

180 

67.6 

1    70.0 

60.0 

69.0 

i.O 

.496 

Variable 

Airs 

Clear. 

027 

70.0 

•    73.0 

76.0 

70.0 

0.0 

.737 

S'd  &  W'd 

Fresh 

Clear. 

849 

73.0 

1    74.0 

70.6 

69.0 

1.6 

.686 

S'd  &  W'd  ' 

Fresh 

Light  rain. 

842 

70.0 

84.0 

59.6 

54.0 

56 

.366 

N'd  &  W'd 

Fresh 

Clear. 

066 

71.9 

87.45 

1 

68  97 

68.18 

3.81 

.619 

REMARKS. 
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METEOROLOOtCAL    OBSERVATIOITS   AT-  WASHINOTOSr. 


8BPTEMBER,  184 1 —Continued. 


o 


9D 


Wed. 

Thu. 

Fri. 

Sat. 

Sun. 

Mon. 

Tues. 

Wed. 

Thu. 

Fri. 

Sat. 

Sun. 

Mon. 

Tues. 

Wed. 

Thu. 

Fri. 

Sat. 

Sun. 

Mon. 

Tues. 

Wed 

Thu. 

Fri. 

Sat. 

Sun. 

Mon. 

Tuea. 

Wed 

Thu. 


1 

2 

3 

4 

6 

6 

7 

8 

9 

10 

il 

12 

13 

U 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

28 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 


3  p.  M. 


C 


D 


o 


Moan 


5 

a 

o 

CD 


Indies. 
29.988 
30.014 
29.885 
29.803 
29.962 
30.074 
30.303 
30.063 
30.152 
.30.134 
29.968 
30.057 
30.081 
30.220 
30  303 
30.293 
30.072 
30.103 
30.162 
30.461 
30.061 
29.872 
29.783 
29.760 
29.867 
29.858 
30.100 
29.926 
29.812 
29.938 


Thermometers. 


30.026 


3 


78.0 

8?.  5 

83.5 

84.5 

79.0 

81.0 

78  5 

77.0 

76  0 

76.0 

75.0 

78.0 

74.0 

74.5 

73.0 

71.0 

67.5 

70.0 

72.5 

71.5 

73.0 

70.0 

76.0 

75  0 

72  0 

71.0 

69.5 

74.0 

75.0 

69.0 

74.90 


c 

GO 


Pi 


I 


90.0 
106.0 
98.0 
91.0 
88.0 
107.0 
93,0 
86.0 
83.0 

90.0 
95.0 

9^.0 
98.0 


89.0 
93.5 
86.0 
84.0 
79.0 
104.0 

91.0 
84.0 
89.0 
89.0 
92.0 
76.0 

91.22 


82.5 
86.0 
87.5 
88  5 
81.0 
82.0 
79.0 
78.0 
76.5 
78.0 
79.2 
83.0 
72.5 
74.0 
74.2 
72.0 
57.0 
75.0 
73.2 
75.0 
76.2 
72.0 
80.5 
77.2 
69.4 
74.5 
73.0 
79.6 
79.2 
62.0 


76.59 


a> 


72.0 
80  0 
79.5 
76.0 

76.0 
72.0 
74.0 
67.0 
75.0 
74.0 
80.0 
70.0 
66.0 
62.0 
68.0 
56.0 
68.0 
69.0 
73.0 
71.0 
68.0 
77.0 
74.0 
64.0 
71.0 
70.0 
72.0 
74.0 
57.0 


70,84 


o 

10.5 
6.0 
8.0 

12.5 

7.0 
7  0 
4.0 
9.5 
3.0 
5.2 
3.0 
2.5 
8.0 
12.2 
4.0 
1.0 
7.0 
4.2 
2.0 
5.2 
4.0 
3.5 
3.2 
5.4 
4.5 
3.0 
7.6 
6.2 
5.0 


i 

> 
O 

o 

o 


Wind. 


a 
-i 
a 

^ 


5.63 


Inch: 
.658 
.935  ! 
.898 
.741  ' 


.777 
.697 
782 
.553 
.820 
.770 
.967 
.699 
.548 
.421 
.636 
.447 
.603 
.667 
.779 
.693 
.636 
.871 
.792 
.537 
.701 
.693 
.690 
.770 
.417 


696 


NM&W'd 

South 

SM  &  W»d 

SM&W'd 

West 

N'd  A  E'd 

N.'d  &  EM 

N'd  db  E'd 

Northward 

Eastward 

S'd  &,  W'd 

Variable 

Northward 

NM  A  EM 

East 

N.  N.  E. 

N'd  &  EM 

NM&WM 

Variable 

Variable 

Calm 

NMAEM 

8  8.  W. 

8M  &  EM 

NM&WM 

N*d&Wd 

SM  A  EM 

Southwest 

Southwest 

NMAWd 


Ligbt  I  r?  • 
Light  U. 
Mod.  Cbi 
Mod.  '.-1 
Mod-  ' "-' 
Aire  C.-i 
Mod.  i-^ 
Mod.  Cc 
Mod.  I  itf 
Mod.  '-^r. 

Ligbt  "e^* 
AiK  ^* 
Mod.  f^-^ 
Mod.  C* 
Mod.  f^ 

Mod.  cn 

Mod.  &= 
Mod.  Cte 
Ain    ^^ 

Airs  |Ci?J 
Cfdm  Cd 

Light 'tl^ 
Mod.  |Cff^ 
Li^t ;  Ciir^ 
Mod.  I  CbJ 
Light  I  Of 
Light '  ClfT 
Light  I  Ci* 

Light  ;r* 

Mod.  I O' 
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HSTEOBOLOQICAL    OBSBRVATIONS    AT    WASHINGTON. 


S£PT£MB£;R,  1841~>CoQtinued. 


9P 

•  M. 

• 

Registering 
thermom'ra. 

Rain  or  melted  snow. 

Thermometera. 

BifTerenoe  of  wet 
and  dry. 

i 

i 

Wind. 

1 

S 

• 

S 

p 

1 

S  i 

1 
1 

1 

t 

1 

1 
1 

1 

1 

s 

< 

0 

« 

& 

o 

• 

^     1 

1 

§ 
o 

les. 

o 

o 

Inch. 

« 

o 

o 

Inch. 

)83 

74.0 

74.0 

1 

East 

Airs 

Clear 

86  0 

64.0  = 

)32 

80.0 

74.0 

74.0 

0.0    .827 

Northward 

Airs 

Clear 

86.0 

66  0 

)80 

81.5 

77.0 

76.0 

2.0    .832 

Southwest 

Mod. 

Cirri 

87.6 

67.0 

r96 

80.0 

76  0 

68.0 

8  0 

.693    NM&W'd 

Mod. 

Clear 

88  6 

70  0 

)74 

79.0 

70  0 

Calm 

Calm 

Clear 

82.0 

65.0 

)94 

76.5 

680 

68  0 

0.0 

.681 

Calm 

Calm 

Cirri 

80.0 

60  0! 

)91 

76.0 

68  0 

67.0 

1.0 

.648  '  East 

Airs 

Clear 

78.0 

640 

L71 

75.0 

66  0 

65.0 

1.0 

.606:N'd&E'd 

Airs 

Clear 

840 

66.0! 

1 6.5 

73.5 

64.0 

63.0 

1.0    .667  ,  Calm 

Cahn 

Clear 

730 

60  0  ! 

08 

73.0 

65.4 

61.0 

4.4 

.492  1  Calm 

Cabn 

Clear 

81.0 

69  0  ' 

K>2 

74.5 

68  5 

66  0 

2.6 

.610 

Calm 

Calm 

Clear 

83  0 

61.0 

166 

75  0 

70.2 

C8.0 

2.2 

.666 

N'd  A  E'd 

Mod. 

Cum.  Btrat 

83  0 

64.0 

.17 

71  0 

64.0 

62.0 

2.0 

.637 

Calm 

Calm 

Clear 

74.6 

630 

)69 

72.0 

69.0 

62.0 

7.0 

.320 

Calm 

Calm 

Clear 

74.0 

670 

)38 

71.0 

61.0 

69.0 

2.0 

.483    East 

Airs 

Cirrus 

74.2 

48.5 

147 

69.0 

62.6 

61.0 

1.0 

.630 

N'd  &,  E'd 

Airs 

Cirrus 

74  0 

60  0 

)81 

68.0 

56  0 

66.0 

l.O 

.431 

N.  N.  W. 

Fresh 

Cirrus 

69.2 

66.0 

1.160 

)90 

69.0 

62.8 

61.0 

1.8 

.630 

N'd  &  E'd 

Mod. 

Clear 

76  0 

63  0 

125 

70.0 

61dO 

60.0 

1.0 

.612 

Calm 

Calm 

Clear 

76.0 

67.0 

166 

71.0 

64.5 

68.0 

1.6 

.561 

N'd  &  E'd 

Airs 

Clear 

76.0 

66.0 

)92 

68.6 

68.0 

67.0 

J.O 

.648 

Calm 

Calm 

Cumulus 

76.2 

67  0 

)45 

68.5 

64.0 

63.0 

1.0 

.667 

S'd  &  E'd 

Light 

Stratus 

72.0 

61.0 

0.085 

ill 

73.0 

70  0 

70.0 

0.0 

.727  I  S'd  &  E'd 

Light 

Rain 

80  6 

61.0 

0.636 

r6i 

74.0 

70.0 

70.0 

0.0 

.727 

8.  8.  E. 

Mod. 

Stratus 

77.2 

67.0 

rse 

70.0 

68.0 

66.0 

3.0 

.408 

N*d&  W'd 

Mod. 

Stratus 

70.0 

66.4 

)65 

70.0 

66.0 

62.0 

3.0 

.526 

West 

Mod. 

Clear 

74.6 

48  0 

)35 

70.0 

60.6 

69.0 

1.6 

.489  ;  S'd  &  E'd 

Light 

Clear 

73.0 

49.0 

)91 

73.0 

71.0 

69.0 

2.0 

.682 

Variable 

Airs 

Cum.tfrat. 

80.4 

59.0 

)59 

73.0 

61.0 

60  6 

0.6 

.626 

Westward 

Light 

Cum.strat. 

79.2 

61.0 

0.025 

)81 

68.0 

62.0 

48.0 
63.27 

4.0 

.304 

N'd  &  W'd 

Frash 

Clear 

64.0 
77.63 

47.6 
69.01 

)311 

72.9 

65.72 

1.98 

.672 

1.806 
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MfiTEOBOLOOICAL  OBSERVATIONS  AT  fVASHINGTOV. 


OCTOBER,  1841. 


1 

•5 

o 

ee 

P 


Fri. 

Sat 

Sun. 

Mon. 

Tues. 

Wed. 

Thu. 

Fri. 

Sat 

Sun. 

Mon. 

Tues. 

Wed. 

Thu. 

Fri. 

Sat. 

Sun. 

Mon. 

Tues. 

Wed. 

Thu. 

Fri. 

Sat. 

Sun. 

Mon. 

Tues. 

Wed. 

Thu. 

Fri. 

Sat. 

Sun. 


1 
2 
3 
4 
6 
6 
7 
8 
9 
10 

n 

12 
13 
U 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 


Mean 


-5 


0, 


a 
§ 


Inchet. 

80.143 

30.291 

30  095 

30.121 

80.223 

30.164 

80.198 

29.9!)9 

29.936 

30.119 

80.237 

29.961 

29.966 

80.195 

80.293 

80.052 

80.247 

30.287 

80  268 

29.767 

29.607 

29.668 

29.914 

29.822 

80.088 

80.311 

80.180 

80.332 

30.486 

30.404 

30.336 


30.120 


3  A.  M* 


Thermometers. 


I 

< 


69.0 
66.0 
64.5 
68.0 
62.0 
61.0 
63.0 
65.0 
65.0 
65.0 
64.5 
68.5 
69.0 
64.0 
63.0 
64.0 
61.0 
59.0 
55.5 
57.0 
56.0 
58.0 
57.0 
59.0 
56.0 
53.0 
56.0 
58.0 
67.0 
63.0 
65.0 


61.5 


P 


45.0 
47.0 
44.0 
40.0 
41.0 
43.0 
8S.6 
52.0 
48.0 
44.0 
41.0 
61.0 
57.0 
44.5 
41.0 
58  0 
89.0 
33.5 
33.0 
44.0 
42.0 
88.  U 
43.0 
44.5 
84.0 
27.0 
37.6 
39.0 
46.0 
53.0 
53.0 


43.43 


42.0 
44  0 
42.0 
38.0 
36.0 
41.0 
86.0 
51.0 
45.0 
42.0 
40.0 
60.0 
54.0 
41.0 
85.0 
39.0 
37.0 
83.0 
32.0 
41.0 
40.0 
31.0 
40.0 
42.0 
30.0 

88.0 
86.0 
45.0 
45.0 
50.0 


40.67 


4» 

e 
S 

i§ 
P 


8.0 
80 
2.0 
2.0 
6.0 
8.0 
2.5 
1.0 
8.0 
2.0 
1.0 
1.0 
8.0 
8.6 
6.0 
14.0 
8.0 
0.6 
I.O 
3.0 
2.0 
7.0* 
8.0 
8.5 
4.0 

4.5 
8.0 
1.0 
80 
8.0 


3.82 


I 

I 


Inrhet 
.249 
.270 
.261 
.324 
.154 
.252 
.202 
.375 
.280 
.242 
.253 
.512 
.394 
.284 
.154 
.096 
.216 
.202 
.188 
.240 
.212 
.114 
.230 
.255 
.145 

.156 
.196 
.308 
.228 
.339 


.240 


Wind. 


g 


NoEthweet 
NM  &  EM 

E.  N.  E. 
Westward 

N.  by  W. 
N.  by  W. 
Cahn 
Calm 
S.  ob  £. 
Calm 

S'd  &  W'd 
N.  by  E. 
N'd  <kWM 
Calm 
South 
N.  by  W. 
North 
Cahn 
N.  by  E. 
S'd  db  W'd 
S'dAWM 
West 
W.  S.  W. 
W.  S.  W. 
W.  S.  W. 
Calm 

N'd  A  EM 
NM  dc  EM 
Cahn 
Calm 
Southeast 


I 


Frah 
Mod. 
Fresh 
Mod. 
Mod' 
Light 
CshD 
Calm 
Light 
Calm 
Light 
Fmh 
Mod 
GahD 
Ain 
Mod* 
Ain 
Calm 
Light 
Mod. 
Mod. 
Light 
Mod* 
Mod. 
Mod- 
Calm 
TreA 
Mod. 
Calm 
Calm 
Light 


'Cur 

(k 

Rl  I 

Ckv 

Ck 

Cls 

Ceir 
!Ck 

fhr 

'O 
ka 

'Ctf 

Ck 
'Oes: 

Cktf 

iRia 
I  Cat^ 

Gtf 

Ckt 
Ctts 
Ckt' 
Cke 

Stnf 
Cir.*"- 


REMARKS. 

October  7.— At  6h.  A.  M.,  a  bright  lunar  halo,  measuring  in  diameter  46^  60'- 
October  20 — At  lOA  80m.  A.  M.,  wind  changed  suddenly  irom  south  soothwc^^'^ 
northwest 

October  27.— -The  Indictn  summer  commenced. 
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MSTfiOftOI«OOXCAL   OBSEBVATtONS    AT   WASHlNOTOir. 


OCTOBER,   1641— Contihfied. 


9  A.  M. 


Tliermometers. 

1 

Wind 

I. 

•8b 

11 

s 

• 

I 
I 

1 
• 

> 

• 

• 

5 

• 

J      ' 

• 

• 

% 

% 

f 

s 

3 

1-  i 

1 

9 
CO 

1 

& 

it 

1                S 
ft               fa 

s 

£ 

hts. 

0 

0 

9 

• 

0 

0 

o 

Inehe^. 

■ 

288 

66.5 

78.0 

52.5 

50.0 

2.5 

.345 

Northwest 

Light 

377 

65.5 

70.0 

53.5 

60.0 

1.5 

.356 

Northeast 

Fresh 

064 

64.0 

43.5 

40.D 

3.5 

.225 

N'd  «;  W'd 

Frerii 

075 

60.0 

60.0 

47.6 

43.0 

4.5 

.242 

N.  N.  W. 

Mod. 

078 

70.0 

72.0 

49.5 

44.9 

55 

.241 

Northwest 

Mod. 

282 

59.0 

66.0 

50.0 

49.0 

1.0 

.350 

W.  S.  W. 

Mod. 

144 

61.0 

68.0 

47.0 

46.0 

1.0 

.315 

Calm 

Calm 

919 

64.0 

56.0 

50.O 

6,0 

.306 

SM  &  EM 

Light 

060 

65.0 

85.0 

53.5 

53.0 

0.5   I    .409 

West 

Light 

317 

63.5 

78.0 

>  49.0 

4d.O 

1.0       .338 

Calm 

Calm 

210 

63.0 

78.0 

50.0 

49.0 

1.0       .360 

Cahn  , 

Calm 

913 

67.0 

62.0 

61.0 

1.0       .530 

8'd  ^  W'd 

Mod.' 

146 

65.0  ' 

60.0 

525 

49.0 

3.5   I   .821 

N.  N.  W. 

Mod. 

356 

6L.5  1 

72.0 

49.0 

44.0 

6.0       .247 

Northwest 

Fresh 

227 

55.0 

64.0 

45.0 

440 

1.0    j    .293 

N.  by  W. 

Mod. 

119 

62.6 

51.0 

50.0 

1.0    '    .362 

N'd^&E'd 

Fresh 

810 

67.5 

69  0 

44.0 

39.0 

5.0    ;    .198 

N.  N.  W. 

Mod. 

388 

54.5 

66.0 

43.0 

40.0 

3.0       .230 

NorOi 

Mod. 

210 

53.0 

49.0 

39.0 

39.0 

0.0   1   .256 

Variable 

Airs' 

666 

55.0 

1   49.0 

48.0 

1.0       .338 

8»d  &  W'd 

Airs 

640 

52.0 

i   50.0 

44.0 

6.0       .238 

Northwest 

Mod. 

736 

54.0 

62.0 

46.5 

44.0 

2.5       .276 

West 

Fresh 

936 

55  0 

66.9 

50.0 

44.0 

6.0    i    .237 

West 

Light 

963 

53.5 

56.0 

46.0 

44.0 

2.0       .282 

Southwest 

Fresh 

320 

47 .5 

58.0 

37,5 

32.0 

5.5   ,    .143 

Northwest 

Fresh 

304 

49.0 

51.0 

35.0 

33.0 

2.0   !   .185 

yd  &  W'd 

Mod. 

372 

54.0 

64.0 

42.0 

42.0 

0.0       .283 

Calm 

Calm 

346 

55.0 

46.0 

43.0 

4hO 

2.0       .252 

N'd  &  EM 

Fresh 

492 

54.0 

58.0 

54.0 

S2.0 

2.0       .378 

S'd  &  E'd 

Light 

438 

64.0 

50.5 

50.0 

0.5    ,    -387 

Calm 

Calm 

43e 

63.5 

55.0 

1 

54.0 

1.0       .417 

1 

Calm 

Calm 

161 

59.1 

65.89 

1   48.26 

45.68 

2.52 

1    .300 

i 

• 

I 


Clear. 

Clear. 

Rain. 

Clear. 

Clear. 

Clear. 

Clear. 

Cloudy. 

Clear. 

Clear. 

Clear. 

Rain. 

Clear. 

Clear. 

Clear. 

Rain. 

CUar. 

Clear. 

Cir.  straL 

Cloudy. 

Cuffl.  strat 

Clear. 

Cirrus 

Clear. 

Clear. 

Clear. 

Clear. 

Cumuli. 

Cloudy. 

Cir.  strat 

Cir.  strat 


REMARKS. 
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METBOROIiOtflGAl.  OBSKBVATIOKa  i.T  WAaBIHaTO*. 


OCTOBER,  1841— C«iitiim«d. 

f 

1 

• 

a 

3  P.  M. 

ThermometerB. 

m 

Wind. 

1 

i 

* 

o   >> 

1 

rS 

1 
P 

1 

• 

< 

• 

00 

• 

1- 

t 
^ 

Difference 
and  d 

••3              '          •                  - 

^           1    ^ 
5           &         i 

1                   • 

Inches. 

o 

o 

0 

0 

o 

IU*M. 

'             1 -" 

•                                             1 

Ffi.  ,    1 

30.233 

67.0 

92.0 

68.0 

.56.0 

80 

.351 

Northeast      Aiis      Cci« 

Sat.      % 

30233 

66.0 

57.0 

52.0 

6.0 

.344 

E.by  N.       StPwwrCuts- 

SuQ.     3 

30  036 

62.0 

44.0 

41.0 

3.0 

.240 

NM&W*d    Mod.     Bb 

Mon.    4 

30.038 

60.0 

85.0    67.0 

49.0 

8.0 

.271 

N.  N.  W.  '  Strong  Ciir 

Tues.    5 

80.21U 

61.0 

80.0    58.0 

50.0 

8.0 

.282 

Northwest     Mod.  .  O 

Wed.    6 

30.202 

59.5 

78.0  \  69.0 

56.0 

3.0 

.424 

We&t          •  Mod.     Or 

Thu.     7 

c 

29  979 

65.0 

80.0 

60.0 

62.0 

4.0 

.614 

SM&W'd    Liskt    CVr 

Fri.       8 

29.857 

660 

60.0 

59.0 

1.0 

.495 

S'd  dt  WM 

Light   C» 

Sat.      9 

30.015 

65.0 

81.0 

61.0 

58.0 

3.0 

.455 

Northwest 

Mod.    Cm 

Sun.   10 

30.216 

66.0 

84.0 

61.0 

59.0 

2.0 

.484 

S*d&WM 

Ain     Cm 

Mon.  11 

80  101 

66.0 

82.0 

65.0 

62.0 

3.0 

.625 

8'd  A  £'d 

Mod.   rsr 

Tues.  U 

29.875 

67.0 

67.0 

65.0 

2.0 

.695 

West 

Mod.  ie 

Wed.  13 

30.132 

65.0 

57.0 

.')2.0 

6.0 

.343 

N'd&W'd 

Mod.    ^ 

Thu.  14  # 

3O.?06 

62.0 

68  0  ;  58.0 

48.0 

10.0 

.235 

N.  N.  W. 

-Mod.    CtDJ 

Fri.     16 

30.036 

64.0 

80  0    64.0 

60.0 

4.0 

.478 

S.  by  W. 

Frasfa'Ciar 

Sat.     16 

30.139 

62.0 

« 

48.01 

46.0 

2.0 

.804 

N'd  A  Wd 

Mod.    Be: 

Sun.   17 

30.084 

59.0 

70.0 

51.0 

48.0 

8.0 

.202 

North 

Mod.     Cvzr 

Mon.  18 

30.290 

57.0 

80.O 

60.6 

46.0 

4.6 

.275 

N.  by  W. 

Mod.  [Cc:: 

Tueg.  19 

80.072 

67.0 

64  0 

49.0 

6.0 

.305 

N.  N.  W. 

Light    i^!? 

Wed.  20 

29,621 

67.0 

70  i) 

640 

48.0 

6.0 

.282 

Northwest 

Fresh    Ckr 

Thu.  21 

29.708 

87.0 

56.0 

46.0 

lO.O 

.216 

Northwest 

Mod.    Cv^- 

Fri-     22 

5 

29.736 

58.0 

51.5 

48.0 

3.5 

.310 

N'd  A  W'd 

Ffwh  i  Cidf 

Sat    23 

29  826 

57.0 

62.0 

55.0 

62.0 

3.0 

.366 

W.  N.  W. 

Frah    Cc^' 

Sun.  24 

29966 

67.0 

60.0 

53.0 

43.0 

10.0 

.181 

W.  N.  W. 

Fresh  !  Ci:^/ 

Mon.  25 

30.323 

54.0 

62.0 

43.0 

34.0 

9.0 

.096 

W.  N.  W. 

Fre^.Citr 

Toes.  26 

30.086 

55.0 

80.0 

55.0 

63.0 

2.0 

.392 

S'd&W'd 

Fmfa   CkL* 

Wed.  27 

80240 

60. 0 

77.0 

63.0 

61.0 

2.0 

.519 

Westward 

Light    C\t£ 

Thu.  28 

30.468 

68.0 

74.0 

58.0 

53.0 

6.0 

.367 

N'dA  E'd 

Light    Cksr 

Fri.     29 

30.342 

62.0 

66.0 

61.0 

60.0 

1.0 

.612 

S'd  &  E'd 

Light    Ces^  i 

Sat    30 

O 

80.392 

64.0 

64.0 

62.0 

2.0 

.537 

Calm 

Grim    Cnat^! 

Sun.  81 

80.440 

64.0 
61.2 

62.0 

61.0 

1.0 

I 

.580 

d'd  4c  E'd 

Light 

Cir.r 

1 

Mean 

80.104 

72.06 

67.28  52.68 

4.6lj  .368 

1 

■ 

R] 

BMAB 

jca 
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BfXTXOBOLOGICAL   OBSEBYATIOlfS   AT    WASBIN^TOIT. 


OCTOBER,  1841-^Continued. 


9  P.  M. 

Ragistering 

thermom'n. 

• 

Thermometen. 

of  wet 

• 

Wind. 

1. 

• 

1 

• 

w 

B 

• 

8-^ 

> 

0 

• 

hi 

§ 

a 

s 

V 

V 

S'O 

o 

o 

« 

p 

b 

i 

S3 

1 

i 
^ 

DHIere 

o 

an 

o       Force 

1' 

£ 

5 

«« 

^ 

s 

a 

-   g 

o 
.9 

s 

Lteh, 

zAes, 

o 

o 

o 

• 

■ 

o 

a 

.382 

68.0 

47.6 

44.0 

3.5 

.264 

Calm 

Calm 

Clear 

68.0 

48.0 

.237 

65.5 

48.0 

46.0 

2.0 

.304 

N'd&E'd 

Mod. 

Rain 

58.0 

45.0 

1.096 

.130 

62.5 

43.5 

41.0 

2.5 

.246 

Wefstward 

Mod. 

Clear 

44.0 

42.0 

.270 

.184 

68.0 

45.5 

4iu 

3.5 

.243 

Northwest 

Mod. 

Clear 

67.0 

40.0 

.211 

61.5 

46.0 

42.0 

4.0 

.237 

Calm 

Calm 

Clear 

58.0 

88.0 

.206 

62.0 

44.0 

42.0 

2.0 

.261 

Northeast 

Airs 

Clear 

59.0 

40  0 

.971 

66.0 

57.0 

53.0 

4  0 

.369 

S*d&W'd 

Light 

Clear 

66.4 

85.5 

• 

.S53 

64.0 

55.0 

62.0 

3.0 

.366 

S'd  &  W'd 

Light 

Clear 

60.0 

52.0 

.865 

66.0 

52.0 

49.0 

3.0 

.3-27 

Calm 

Calm 

Clear 

66.5 

46.0 

255 

65.0 

46.0 

43.0 

3.0 

.259 

Calm 

Calm 

Clear 

61.0 

42.0 

035 

67.0 

62  0 

62.0 

0.0 

.659 

S'd&WM 

Mod. 

SStratos 

67.5 

40.0 

875 

67.0 

63.5 

61.0 

2.5 

.5t4 

SM  &  WM 

Light 

Ram 

67.0 

60.5 

1.760 

211 

65.0 

47.5^ 

NM&W'd 

Light 

Clear 

58.0 

47.6 

^06 

62.0 

44.5 

40.0 

4.5 

.213 

Calm 

Cahn 

Clear 

58.0 

43.0 

030 

63.0 

56.0 

50.0 

6.0 

.306 

South 

Airs 

Stratus 

64.0 

37.0 

139 

60.0 

44.5 

42.0 

2.5 

.255 

N'd&EM 

Light 

Rain 

53.0 

45.0 

.410 

.210 

58.0 

48.0 

42.0 

6.0 

.215 

N..N.  W. 

Light 

Clear 

51.0 

39  0 

303 

56.0 

36.0 

31.0 

5.0 

.135 

East 

Airs 

Clear 

50.5 

83.0 

954 

55.0 

44.0 

42.0 

2.0 

.261 

N'd&E'd 

Light 

Rain 

54.0 

30.5 

.440 

607 

56.0 

45.0 

42.0 

3.0 

.249 

SM&WM 

Light 

Clear 

56.5 

42.0 

.690 

57.5 

47.0 

44.5 

2.5 

.281 

SM&W'd 

Light 

CuDKstrat. 

56.0 

40  0 

.884     59.0 

44.0 

40.0 

4.0 

.219 

Wert 

Light 

Cum.stfat. 

51.5 

36.0 

810  !  59  0 

45.5 

42.0 

3.5 

.244 

North 

Fresh 

Cum.8trat 

55.0 

40.0 

105     56.0 

39.0 

36.0 

3.0 

.196 

West. 

Fresh 

Clear 

53.0 

37  0 

853 

53.0 

30.0 

Northwest 

Mod. 

Clear 

44.0 

28.6 

062 

56.0 

48.5 

41.0 

7.5 

.189 

W.  8.  W. 

Mod. 

Clear 

55.0 

27.0 

280 

67.0 

43.0 

38.0 

5.0 

.189 

NM&W'dl 

Light 

Clear 

63.0 

35.0 

458 

57»5 

52  0 

46.0 

6.0 

.258 

N'ddcEM 

Light 

Cloudy 

58.0 

38.0 

• 

392 

63.5 

53.5 

50.0 

3.5 

.333 

Calm 

Calm 

Cir.  strat 

66.0 

41.0 

342 

65.a 

53.5 

50.0 

3.5 

.333 

Calm 

Calm 

Cir.  strat. 

64.0 

49.0 

422 

65.0 

56.0 
47.98 

54.0 
45.09 

2.0 
8.53 

.406 
.284 

Calm 

Calm 

Cir.  strat 

63.0 

51.0 

8.976 

118 

1 

61.6 

58.07 

40.76 

* 

.h 

IE  MARKS. 
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MBTfiOROLOaiCAL  OBSERVATIOHS  AT  WASHSMATOV* 


NOVEMBER,  1841 


3  A*  M« 


—  t 


*» 

Thermometers. 

1 

• 

Wind 

• 

•Sb 

1 

.,  __ 

1 

1 

< 

• 

1- 

^ 
^ 

Difference 
And  d 

> 
8. 

• 

1 

1 

Inches. 

o 

o 

o 

o 

Inches. 

Lbt. 

30.364 

66.0 

52.0 

50.0 

8.0 

.350 

Calm 

0.00 

30.005 

69.0 

62.0 

60.0 

2.0 

.501 

S'd  <Sc  EM 

Gale 

Com.  stzc 

29.986 

67.5 

405 

36.0 

4.5 

.180 

Calm 

0.00 

Clew 

29.636 

67.0 

48.5 

44.5 

4.0 

.264 

S'd  &W'd 

0.26 

Cnnraliia 

29.874 

61.0 

37.0 

34.0 

3.0 

.180 

NM&W'd 

0.26 

Clear 

30.136 

67.0 

38.0 

36.0 

2.0 

.207 

N»d&W'd 

1.23 

Clear 

30.340 

56  5 

30.0 

26.0 

2.0 

.153 

West 

0.06 

Clev 

30.130 

67.5 

44.5 

40.0 

4.5 

.213 

Wejrt 

0.06 

Cum.  stnt 

30.366 

61.5 

46.5 

42.0. 

4.5 

.232 

JV'd&E'd 

0.26 

Clev 

30.533 

59.0 

42.0 

38.0 

4.0 

.200 

N'd  &  E'd 

0.06 

ClondF 

30.460 

56.0 

43.0 

42.0 

l.O 

.272 

N'd  &  E'd 

0.13 

Rsm 

29.956 

60.0 

47.0 

44.0  , 

3.0 

.270 

S'd  &W'd 

0.13 

Cir.  iCrmL 

29.696 

60.0 

48.0 

46.0 

2.0 

.304 

North 

10  42 

Cum.  stiaL 

29.811 

58.0 

33.0 

32.0 

1.0 

.188 

fe'd&W'd 

0.26 

Ckar 

29.686 

57.0 

38.5 

34.0 

4.5 

.164 

N.N.  W. 

0,26 

Clear 

29.776 

53.0 

390 

35.0 

4.0 

.177 

NMdcW'd 

0.26 

Camnlns 

39.99ft 

54.0 

83.0 

N'd&W'd 

0.13 

Cnmnliu 

29.911 

56.0 

39.0 

35.0 

4.0 

.177 

Calm 

0.00 

Fog 

29.900 

§7.0 

36.0 

34.0 

2.0 

.192 

N'd&E'd 

0.65 

Stonnr 

29.756 

66.0 

36.0 

34.0 

2.0 

.192 

Aim 

0.06 

L'tiain 

30.142 

57.0 

34.0 

32.0 

3.0 

.177 

NM&W'd 

0.13 

Cnmnlos 

30.080 

57.0 

44.0 

39.0 

5.0 

.199 

Calm 

0.00 

Cir.  fitrtf. 

29.982 

62.5 

43.0 

36.0 

7.0 

.151 

Westward 

0.13 

Clett 

30.162 

61.5 

40.5 

38.0 

2.5 

.218 

Eastward 

0.06 

Rain 

29.710 

61.0 

43.0 

41.0 

2.0 

.262 

SM  &W'd 

0.21 

Strataa 

30.006 

56.0 

36.0 

31,0 

5.0 

.141 

N'd&W'd 

6.40 

Clear 

30.351 

53.5 

24.5 

Calm 

0.00 

Clear 

30.136 

45  0 

26.5 

Northward 

0.13 

Snow 

30.316 

44.0 

27.0 

NM&W'd 

0.13 

Cum.  stm 

30.038 

58  1 

39.69 

38.46 

3.18 

,222 

REMAKK8. 


3. — Last  day  af  the  Indian  summer. 

12. — From  8  P.  M.  to  midnight,  clear,  with  strong  winds  from  the  northi 

d. 

13 — From  midnight  to  lA.  80m.  A.  M.,  dear.     At  2  A.  M.,  a  Tiolent  aqosll 

hward,  the  pressure  of  the  wind  exceeding  1 0  pounds  per  square  foot.    At  8,  dcaiad 

lowing  meteors  were  seen  during  the  night,  there  being  three  obserran  oooalaiitiy 

ut^-8ee  page  532. 
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M£T£OROL06TCAL  OBSSHVATION9  AT  WASBINaTOI?. 


NOVEMBER,  1841— Oontamiid. 


9  A.  M. 


Thermometera. 


! 


iches, 

)0.320 

^0.082 

(9.936 

!9.708 

K).010 

{0.216 

10.880 

)0.I56 

(0.420 

10.636 

10.412 

;9.780 

t9.814 

!9.768 

59.668 

19.872 

t0.002 

!9.944 

(9.868 

59.976 

{0.282 

(9  986 

59.986 

)0.166 

10.102 

19.671 

(0.136 

10.450 

(0.148 

(0.451 


(0.075 


-2 

I 

< 


63.5 
66.5 
61.5 
6U0 
56.0 
54.0 
52.0 
56.5 
57.0 
55.5 
67.0 
56.0 
56.0 
56.0 
66  0 
60.0 
61.0 
56.0 
54.0 
52.5 
54.6 
56,6 
59.0 
69.0 
68.0 
67.0 
62.0 
48.0 
42.0 
43.0 


65.1 


0 


70.0 
68.5 
72.0 


58.0 


61.0 
54.0 

48.0 
46.0 


64.0 
60.0 


47.0 


58.95 


i" 


63.0 
61.5 
42.5 
49.0 
46.0 
42.0 
38.5 
48.5 
44.0 
44.0 
43.0 
48.0 
46.0 
40.5 
40.0 
39.6 
37.5 
41.0 
35.0 
40.0 
40  0 
45.6 
50.0 
38.0 
39.6 
44.5 
35.5 
26.0 
28.6 
24.0 


41.97 


61.0 
60.6 
41.0 
46.0 

84.0 
36.0 
46.0 
42.0 
42.0 
42.0 
48.0 
38.0 
40.0 
37.0 
37.0 

40.0 
34.0 
37.0 
39.0 
44.0 
44.0 
36.0 
37.0 
44.0 
30.6 


41.40 


I 


a  ^ 

Si 


S 


1.0 
1.0 
1.5 
3.0 

8.0 
3.5 
2.5 
2.0 
2.0 
I.O 
0.0 
8.0 
06 
3.0 
2.5 


I 

> 


o 

§ 

^ 


Inches. 
.650 
.521 
•267 
.292 

.123 
.182 
.298 
.260 
.260 
.271 
.349 
.166 
.259 
.204 
.210 


2.66 


1.0 

.263 

1.0 

.203 

3.0 

.204 

1.0 

.244 

1.6 

.287 

6.0 

.237 

2.0 

.207 

2.6 

.210 

1.6 

.287 

5.0 

.138 

Wind. 


.268 


Southwest 

Calm 

NM  6l  Wa 

NM  &  W'd 

Weet 

N'd  &  W'd 

N'd  &,  W'd 

We«t 

NM  Sc  E'd 

NM  &  E»d 

N'd  6l  BM 

Calm 

S'd  &  Wd 

SM  &  W'd 

W.  byN. 

Northwest 

S.  8.  W. 

Calm 

Northeast 

N»d  &  W'd 

Calm 

Calm 

NM  &  W'd 

Calm 

Calm 

S'd  &  E'd. 

N'd  A  W'd 

Calm 

Calm 

Cahn 


Lbs* 
0.26 
0.00 
0.13 
2.68 
0.26 
0.62 
0.26 
0.26 
0.80 
0.26 
0.26 
0.00 
0  26 
0.16 
3.64 
1.84 
0.06 
0.00 
0.78 
0  62 
0.00 
0.00 
0.06 
0.00 
0.00 
0.13 
0.13 
0.00 
0.00 
0.00 


Cudinti. 

Cumati^ 

Cir.  strat. 

Cttmuti. 

Cum.  strat. 

Clear. 

Cum.  strat. 

Cum.  strat 

Cum.  strat 

Cum.  strat. 

Rain. 

Rain. 

Clear. 

Clear. 

Cum.  strat. 

Clear. 

Clear. 

<'um.  strat 

L'traih. 

Cloudy. 

Stratus. 

Rain. 

Clear. 

Clear. 

Rain. 

Stratas. 

Cumulus. 

Stratus. 

Stratus. 

Clear. 


.     REMARKS— Continued. 

?he  force  or  preMore  of  the  wind  is  measured  by  a  lind's  wind  gauge, 
i'he  rain  opposite  the  20th  day  of  the  month  is  6  inches  of  melted  snow. 
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MSTEOHOLOOICAL   OBSSKTATIO^S  AT  WASHIHOTOIT. 


' 

/ 

NOVEMBER,  }841^ContiAUfid. 

« 

— 

• 

• 

3  P.  M. 

I^ermometere. 

WiDd 

m 

1 

s 

o 

1 

■s 

i 

J 

it 
1 

i 

^ 

S 
(^ 

« 

1 
< 

c 
02 

o 

1 

0 

• 

e 

1 

1 

c 

i 
c 

Liche84 

0 

o 

0 

Jn's. 

Lbi. 

Mon.    1 

30.184 

70.0 

90.0 

74.0 

66.0 

8.0 

.548 

S,  by  W. 

0.26  !Cf 

Tue«.  2 

30.0G2 

67.0 

70.0 

67.5 

59.6 

«.o 

.425 

W.  by  N. 

0.36    Ci£ 

Wed.  3 

29.736 

65.0 

81.0 

61.5 

52.0 

9.6 

.294 

S'ddc  W'd 

O.S6    Cs 

Thu.    4 

29.768 

61.0 

40.0 

38.0 

2.0 

.224 

N'a&  EM 

1.04  '  Cani 

Pri.      6 

€ 

30.036 

58.5 

63,0 

49.0 

41.0 

8.p 

.183 

W.  by  S, 

1.66    C63/d 

Sat.      6 

30.218 

59.5 

52.0 

49.0 

46.0 

3.0 

.292 

Northwest 

0.63    C«: 

Sun.    7 

30.2S6 

67.0 

66.0 

50.0 

46.0 

4,0 

.280 

West, 

0.«6   CsL. 

Mon.    8 

30.026 

58.0 

66.0 

56.0 

10.0 

.346 

S'ddtW'd 

0.26    C;=.. 

Tuee.  9 

30448 

60.0 

47.5 

45.0 

2.5 

.286 

NM&iE'd 

0.15   11S.O 

Wed.  10 

30.446 

68.0 

47.0 

44.5 

2.5 

.281 

N'd  dc  E'd 

0.15  Csuv 

Thu.  U 

30.276 

60.0 

48.0 

45.5 

2.5 

.292 

Otthn 

0.00  tJ!C^ 

Fri.    12 

29.692 

61.0 

62.0 

64.0 

8.0 

.339 

West 

4w6S  Ce-^ 

Sat.    13 

• 

29.805 

58.0 

76.0 

55.0 

42.0 

13.0 

i.l37 

S'ddtW'd 

1.56  C>£ 

Sun.  14 

29.464 

60.0 

72.0 

61.0 

56.0 

6.0. 

.403 

S'd&W'd 

e.26   CiB--- 

Mon.  15 

29  640 

54.0 

41.5 

39.0 

2.6 

.227 

N.  by  W. 

3.60   CfiX. 

Tue8.16 

29.980 

52.0 

63.0 

43.0 

40.0 

3.0 

.230 

Northwest 

1.04   Lia:. 

Wed.  17 

29. 9  U 

57.0 

53.0 

51.0 

2.0 

.364 

Calm 

0.00    S^u 

Thu.  18 

29.856 

58.0 

52.5 

46.0 

6.5 

.253 

Calm    * 

0.00    Cn-- 

Fri.    19 

29.736 

58.0 

37.0 

35.0 

2.0 

.200 

N.  N.  B- 

a39    Bfti> 

Sat.    20 

30.006 

54.0 

42  0 

37.0 

6.0 

.181 

S'd  dc  W'd 

0.20; 

Sun.  21 

D 

30.216 

56.0 

48.0 

46.0 

3.0 

.280 

p'd  &  WM 

0  10    Ck. 

Mon.  22 

29.748 

60.0 

54.5 

54.0 

0.5 

.423 

S'ddtE'd 

0.06  j  Cj  < 

Tue8.23 

29.946 

62.0 

57.5 

52.0 

6.5 

.338 

Westward 

0.06    Cl'*^ 

Wed.  24 

30.130 

61.0 

50.0 

47.0 

3.0 

.303 

N'd  dcW'd 

0.21 

Cffitf 

Thu.  25 

29.910 

61.0 

42.0 

89.0 

3.0 

.221 

Calm 

0.00  <  Rak 

Fri.    26 

29.661 

62.5 

50.5 

60.0 

06 

.3B8 

SMdDWd 

0.06 

Ca^ 

Sat.    27 

30.254 

55.0 

62.0 

35.5 

29.0 

6.6 

.113 

N'd  &  W'd 

0.26 

Ckar 

Sun.  28 

o 

30.386 

51.0 

32.0 

28.0 

4.0 

.132 

N'd  &W'd 

0.26    ?trev 

Mon.  29 

30.156 

45.0 

32.0 

N'd  dtWM 

0.06     C'yo- 

Tue8.30 

30.391 
80.010 

47.0 
58.2 

40.9 

35.6 

30.0 
45  29 

5.6 

.130 

N'd&WM 

0.O6 

Cue- 

Mean 

65.91 

49.47 

4  77 

.279 

i 

RE 

:mar] 

ECS. 

. 
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M^T^OftOLOQlcAL    OBSERVATIONS    AT    VTASBlilfarOV. 


NOVEMBER,  1841— ( 

Continued. 

• 

« 

9  P.  M. 

Registering 

thermometevs. 

■ 

1 
s 

ThermometenB. 

1 

Wind 

■ 

0 

Diiferenoe  of 
and  dry. 

Force  of  vapor. 

1 

• 

i 

1 

• 

S 

J 

C 

• 

Rain  or  melted 

1 

s 

i 

1 

1 

< 

• 

• 

• 

§ 

• 

i 

Inches. 

o 

0 

1 
o 

o 

Un. 

X6s. 

o  • 

o 

huh. 

30.048 

69.0 

64.0 

63.0 

1.0 

.567 

SM  &  E'd 

0.26 

Cum.  str. 

74.0 

62.0 

• 

29.986 

67.0 

61.0 

44.0 

7.0 

.226 

South 

0.06 

Clear 

67.6 

69.0 

29.610 

65.5 

48.0 

44.0 

4.0 

.259 

S»d  dt  WM 

0.06 

Cumulus 

61.6 

37.0 

t29.824 

61.0 
67.5 

%3.0 

30.0 

3.0 

.221 

N'd  &W'd 

0.62 

Cumulus 

49.6 

41.0 

30.124 

43.0 

41.0 

2.0 

.262 

West 

1.56 

Clear 

49.0 

36.0 

30.372 

57.6 

39.0 

32.0 

7.0 

.188 

West 

0.06 

Clear 

49  0 

88.0 

30  350 

58.0 

44.0 

40.0 

40 

.218 

Weet. 

0.06 

Cumulus 

60.0 

80.0 

30. 136 

60.0 

60.0 

68.0 

2.0 

.467 

S»d  dt  WM 

0.06 

Cum.  str. 

66.0 

43.0 

30.511 

58.0 

42.0 

40  0 

2,0 

.241 

N*d  df  E'd 

0.06 

Cum.  str. 

47.5 

40.0 

30.484 

67.0 

48.0 

42.0 

1.0 

.263 

N'd  dc  E'd 

0.26 

Rain 

49.0 

41.0 

30.156 

59.6 

46.0 

44.0 

2.0 

.281 

Calm 

0.00 

Cir.  strat 

48.0 

42  6 

.600 

29.723 

59.0 

51.0 

48.0 

8.0 

.315 

Northwest 

1.66 

Clear 

62.0 

47.0 

29.886 

58.0 

42.0 

36.0 

6.0 

.163 

Calm 

0.00 

CW 

66.0 

40.0 

29.628 

67.0 

44.5 

36.0 

9.6 

.116 

W.  N.  W. 

1.95 

Clear 

61.0 

32.0 

29.758 

54.0 

40.5 

34.0 

6.5 

.141 

8'd  ^  W'd 

0.62 

Cumuli 

48.6 

88.0 

29.992 

64.0 

33.5 

32.0 

1.5 

.184 

Northwest 

0.06 

Clear 

43.5 

83.0 

29.914 

56.0 

41.0 

34.0 

7.0 

.185 

s.  s.  w^. 

0.21 

Clear 

66.0 

81.6 

29.916 

57.0 

46.0 

42.0 

8.0 

.249 

N'd  dc  EM 

a  TO 

Stormy 

52.6 

89.0 

29.666 

55.0 

37.0 

84.0 

3.0 

.160 

Calm 

o.eo 

Stratus 

87.0 

84.0 

.170 

30.086 

56.0 

38.0 

36.0 

2.0 

.207 

NM  dc  W»d 

0.62 

Cumulus 

46.0 

86.0 

.496 

30.164 

61.0 

42.0 

37.0 

60 

.181 

Calm 

0.00 

Stratus 

48.8 

33.0 

29.714 

61.0 

56.0 

66.0 

0.0 

.442 

Calm 

0.00 

Cir.  strat. 

68.0 

44.0 

29.984 

61  0 

44.5 

42.0 

2.6 

.256 

Westward 

0.06 

Stratus 

67.6 

88.0 

30.176 

62.0 

40.0 

36.0 

4.0 

.184 

SM&W'd 

0.06 

Stratus 

62.0 

84.0 

29.764 

61.0 

43.0 

43.0 

0.0 

.293 

Calm 

0.00 

Stratus 

43.0 

89.0 

.810 

29.806 

61.0 

48.0 

44.0 

4.0 

.259 

NMdcW'd 

0.26 

Cumuli 

60.5 

43  0 

30. 346 

53.0 

28.0 

Calm 

0.00 

Clear 

89.0 

25.6 

30.238 

60.0 

27.0 

. 

Northeast 

0  26 

Snow. 

82.0 

23.0 

30.256 

47.0 

26,0 

Calm 

0.00 

I^um.  str. 

32.0 

26.0 

.666 

30.436 

45.0 
67.8 

27.0 

Calm 

0.00 

Clear 

37.0 

19.6 

• 

30.032 

42.60 

41.42 

8.54 

.247 

60.51 

86.83 

2.241 

k 

REMAJIK8. 
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HBTEOROLOOICAL    OBSBRVATIORS   AT  WASHtMeTOir. 


• 

DECEMBER,  1841. 

\ 

3  A.  m» 

• 

\ 

<w 

i 

'  c 

.  a 

lliennojneten. 

« 

fe 

.     1           Wind 

ft 

m 

9 

u 

OS 

• 

• 

< 

o 

1- 

Z 
^ 

i 

fa 

i 

fa 

Inihes. 

>o 

o 

o 

1 
Inches  J 

Lb9. 

• 

Wed.       I 

30.386 

41.0 

14.0 

Ci^lm 

0.00 

Fog 

*rhu.       2 

/ 

30.345 

44.0 

22.0 

Calm 

0.00 

CUv 

Fri.         8 

30. 186 

43.0 

34.0 

^ 

Calm 

o.oo 

Rain 

8at         4 

29.556 

50.0 

45.0 

42.0 

3.0 

.249 

s'ddtwa 

0:21, 

Clear 

Sim.        5 

C 

29.536 

49;0 

39.0 

32.0 

7.0 

.129 

N'd&W'd 

0.57* 

Cumuli 

Mon.       6 

29.691 

43.0 

35.0 

N'ddtWd 

0.52 

Cumuli 

TuM.      7 

29.902 

43.0 

34.0 

N'd&W*d 

0.26 

Cumuli 

Wed.      8 

30.260 

45.0 

29.0 

Calm          ^ 

0.00 

Clcv 

Thu.       9 

30.016 

47.0 

42.0 

37.0 

5.0 

-.182 

South 

1.56 

Cum.stzmL 

Fri.       10 

29.971 

54.0 

41.0 

38.0. 

3.0 

.212 

Calm 

0.00 

Cum.  stnt- 

Sat.       U 

29.436 

60.0 

49.0 

46.0 

3.0 

.293 

Calm 

0.00 

Light  rain 

Son.      13 

• 

29.911 

55.0 

43.0 

40.0 

3.0 

.230 

Northwest 

10.42 

Clear 

Mon.     13 

. 

t 

Toei.    14 

29.761 

54.0 

47.0 

44.0 

3.0 

.270 

8M&WM 

0.26 

Rain 

Wed.    15 

29.956 

53.0 

40.0 

38.0 

2.0 

.324 

N'd&E'd 

0.26 

Cum.stnt 

Tfaa.     16 

29.870 

55.0 

48.0 

42.0 

1.0 

.272 

SM  dc  E'd 

0.26 

Fri.       17 

;29.286 

55.0 

41.0 

40.0 

1.0 

.253 

N^d  &  EM 

2  60 

Rain 

Sat       18 

29.598 

41.0 

21.5 

N'ddtW'd 

5.21 

Clear 

Son.      19 

30.130 

37.0 

19.0 

* 

N'd&W'd 

0.21 

Clev 

Mod.     30 

D 

30.050 

36.0 

25.0 

N'd&Wd 

0.06 

Clear 

Tues.    21 

29.936 

41.0 

33.0 

• 

Norih 

1.04 

Lfifflit  twn 

Wed.    32 

80.532 

39.0 

22.0 

• 

. 

Northwest 

052 

Cum.  stiit 

Thu.     23 

30.545 

42.0 

25.0 

N'd  &  fi'd 

0.52 

Cum.stni 

Fri.       24 

29.796 

44.0 

40.0 

NMdcWM 

0.26 

Cum.  stziL 

Sat.       25 

30.188 

40.0 

30.5 

NM  dc  EM 

0.26 

Stratus 

Sun.      26 

30,174 

39.0 

28.0 

N'ddfcW'd 

0.26 

Cumuln 

Mon.    Z7 

30.260 

37.5 

15.0 

Calm 

0.00 

Cirrus 

TU6B.    28 

0 

30.198 

40.0 

31.0 

Calm 

0.00 

Snow 

Wed.    29 

30.298 

43.0 

29.5 

Calm 

v.oo 

Cum.Mn: 

Thu.     80 

sa24d 

41.0 

33.0 

' 

Cahn 

0.00 

OxMBu^tna 

Fri.       31 

30  126 

44.0 

31.0 
32.72 

39.90 

* 

3.10 

Calm 

0.00 

Oum.sns. 

Mean 

30.004 

45.2 

.231 

REM/ 

LRKS. 

« 

December  17— Prom  the  great  violence  of  the  storm,  it  is  probable  that  a  considerable  partnt  j 
the  snow  drifted  out  of  the  gauge.  ! 

December  23 — The  amount  of  rain  recorded  is  doubtless  too  small  j  the  rain  fr«enne  a^  '  5 
fell,  and  diminishing  the  receiving  sur&ce.  ' 

December  31 — At  3A.  A.  M.,  there  was  a  bright  lunar  halo. 

•  A  result  caused  by  the  small  number  of  observations  of  the  wet  bulb. 
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MSTSO^OLOeiCAL   OBSERVATIONS   AT    WASHINGTON. 


DECEMBEB,  1841— Conturaed. 

9  A. 

M. 

• 

1 

Tharmometera. 

1 

.:      1 

Wind. 

!^ 

r 

• 

- 

1 

■ 

. 

11 

"^ 

• 

* 

^ 

0 

3 

3 

-< 

i 

lg  * 

|S^ 

1 

^ 

• 

7^. 

o 

o 

o 

o 

o 

Jbiehes* 

Ua. 

492 

89.6 

21.0 

Calm 

0.00 

Cum.  stntoa. 

386 

42.6 

84.0 

26.0 

Calm 

0.00 

Stratus 

954 

46.0 

48.0 

41.0 

2.0 

.262 

Calm 

0.00 

Rain. 

486 

61.0 

61.0 

46  0 

42.0 

4.0 

.288 

S'd  A  W'd 

0.26 

Clear. 

676 

46.6 

36.6 

84.0 

26 

.186 

N'd  &  Wd 

1.66 

Cum.  stratus. 

814 

44.0 

6S.0 

86.0 

34.0 

20 

.192 

Northweft 

0.62 

086 

44.0 

60  0 

37.0 

88.0 

4.0 

.162 

Northweft 

0.86 

Clear. 

276 

44.0 

44.0 

26.6 

Calm 

0.00 

Stratus. 

078 

60.0 

46.6 

44.0 

1.6 

.287 

8'd  dc  W'd 

0.36 

Cumi  stratus. 

892 

58.0 

46.0 

45.0 

0.0 

.814 

Calm 

0.00 

Bain. 

516 

66.0 

61.0 

49.6 

46.0 

4.6 

.264 

NM  dt  W'd 

1.04 

Cum.stnitus. 

951 

62.0 

68.0 

4d.0 

89.0 

6.U 

.199 

N'd  dc  W'd 

0.30 

Cum.  stratus. 

172 

61.0 

32.5 

32.6 

0.0 

.203 

Calm 

0.00 

Cir.  stratus. 

834 

60.0 

45.0 

45.0 

0.0 

.314 

NM  dt  W'd 

0.26 

Clear. 

084 

68.6 

46.6 

43.6 

2.0 

.277 

North 

0.06 

Cum.  stratus. 

736 

63.0 

46.0 

48.0 

2.0 

.271 

Northeast 

0.16 

Light  rain. 

360 

62.0 

35.0 

840 

1.0 

.203 

Northeast 

0.62 

Snow. 

736 

37.0 

28.0 

27  0 

N'd  dt  W'd 

0.26 

Clear. 

210 

86.6 

60.0 

2.3.0 

Calm 

0.00 

Cirrus. 

118 

36.6 

89.0 

26.6 

North 

0.06 

Cir.  stratus. 

036 

41.0 

36.0 

34.0 

1.0 

.203 

North 

0.06 

Cir.  stratus. 

668 

39.0 

20.0 

N'd  dt  W'd 

0.62 

Cum.  stratus. 

438 

41.0 

28.6 

Northeast 

0.10 

Rain. 

971 

43.0 

60.0 

37.0 

32.0 

6.0 

.148 

N'd  dc  W'd 

0.26 

Clear. 

222 

40.6 

30.0 

Northwest 

0.26 

Stratus. 

312 

88.0 

60.0 

24.0 

North 

1.04 

Clear. 

320 

38.6 

24.6 

S'ddtW'd 

0.13 

Stratus. 

236 

39.0 

32  0 

Calm 

0.00 

Cumuli. 

420 

42.0 

33.6 

Cahn 

0.00 

Cum«  stratus. 

288 

48.2 

38.7 

33.0 

0.7 

.199 

East 

0.06 

Light  rain. 

204 

43.6 

30.6 

CaUn 

0.00 

Cir.  stratus. 

060 

43.7 

47.83 

34.27 

•88.47 

2.19 

.280 

REMAl 

RK8. 

*  A  result  caused  by  the  small  number  of  observations  of  the  wet  bulb. 
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METEOROLOGICAL  OBSERVATIONS  AT  WASHINGTON. 


DECEMBER,  1841— Continued. 


1 
U 
3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 


17 
18 
19 
20 


e 

s 

s 

•5 


Wed. 

Thu. 

Fri. 

Sat. 

Sun. 

Mon. 

Tues. 

Wed. 

Thn. 

Fri. 

Sat. 

Sun. 

Mon. 

Tues.  14 

Wed.  16 

Thu.  16 

Fri. 

Sat. 

Sun. 

Mon. 

Tuee.  21 

Wed.  22 

Thu.  28 

Fri.     24 

Sat.    25 

Sun.   26 

Mon.  27 

Tues.  28 

Wed.  29 

Thu.  30 

Fri.     81 

Mean 


o 


3  P.  M. 


Thermometers. 

1 

Whid.         1 

nee  of 
d  dry. 

1 

o 

i 

-i 

g 

1 

m 

% 

< 

o 

• 

00 

1" 

DifTere 
an 

Inch. 

•                * 

«        z 

I      i 

Inches. 

o 

o 

o 

o 

1 

30.386 

46.0 

66.0 

38.6 

South 

0.S6  (cr^: 

30.314 

44.0 

39.1 

39.0 

0.1 

.254 

Calm 

0.00  ?*J 

29.672 

47.0 

61.0 

60.0 

1.0 

.362 

8*d  &  E*d 

0.06  En 

29.446 

62.0 

68.0 

630 

60.0 

3.0 

.339 

SM  &  W'd 

1.04  Cc 

29.676 

470 

38.0 

36.0 

2.0 

.208 

N'd&W'd 

tOS'Cs^ 

29.810 

44.0 

38.5 

37.0 

1.5 

.221 

NM&WM 

0.52  sc 

30.186 

67.0 

64.0 

40.0 

340 

6.0 

.146 

N'd&WM 

0.75  ta 

30.161 

46.0 

44.0 

44.0 

0-0 

.304 

S'd  a,  E'd 

0.0«  Cxx 

29.936 

43  0 

74.0 

680 

66.0 

3.0 

.408 

South 

0.28  Cb 

29.662 

68  6 

67.0 

57.0 

0.0 

.173 

South 

0.52  C-f" 

29.604 

67.0 

65.0 

60  6 

Northwest 

10.42 -«* 

30.071 

66.0 

70.0 

50.0 

47.0 

3.0 

.303 

Northwest 

0.26  '^s 

29.986 

64.0 

48.0 

45.0 

3.0 

.280 

Calm 

0.06  I.'" 

29.870 

67.0 

77.0 

66.0 

48.0 

7.0 

.271 

West 

0.26  U" 

30.036 

67.6 

62.0 

48.0 

4.0 

.304 

Calm 

O.00  C^" 

29.616 

66.0 

46.0 

46.6 

0.0 

.326 

NM  &  E'd 

2.08  h 

29.390 

48.6 

30.0 

Northwest 

5.21  Sc» 

29.776 

40.0 

64.0 

31.5 

Northwest 

0.15  (>  1 

30.114 

38.0 

37.0 

Calm 

O.QQ  f^s:' 

30.004 

45.0 

64.0 

40.6 

40.0 

0.6 

.269 

Calm 

O.OO  Cr' 

30.146 

43.0 

33.6 

32.0 

1.6 

.184 

North 

0.15  C»- 

30.666 

40.0 

24.0 

N'd  &  E'd 

0.26  re' 

30.028 

40.0 

34.0 

33.0 

l.O 

.196 

Calm 

o.oo  fe 

30.071 

44.0 

60.0 

36.0 

34.0 

2.0 

.192 

N'dA^Wd 

0.26  U' 

30.168 

40.6 

32.6 

32.0 

0.6 

.194 

N'd&W'd 

0.26  It 

30.286 

39.0 

42.0 

29.0 

N»d&WM 

0.26 'ClA 

30.220 

38.0 

40.0 

34.6 

Southeast 

0.26 ,  ^ 

.   1      i^k^ 

30.161 

40.0 

39  0 

38.0 

1.0 

.235 

Calm 

0.00 '^n^" 

30.424 

46.0 

41.0 

37.0 

4.0 

.192 

Calm 

O.OO  to3" 

30.136 

45.6 

36.6 

36.0 

0.5 

224 

Calm 

0.00  !^' 
0.06  |Ci;' 

30.094 

47.6 

67.0 

41.0 

39.0 

2.0 
2.03 

.233 

East 

29.993 

46.9 

61.31 

41.24 

•41.61 

.261 

1 

I 

REMARKS. 


•  A  result  caused  by  the  small  number  of  observations  of  the  wet  bulb. 
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MSTKOROLOeiCAL  OBSERVATIONS  AT  WASHINGTON. 


DECEMBER,  1841  ^Continued. 

9  P.  M. 

Registering 
thermom'rs. 

• 
• 

c: 

i 
1 

a 

1 

Thermometers. 

Difference  of  wet 
and  dry. 

Z'       Force  of  vapor. 

Wind. 

• 

■ 

a 

a 

o 

2 

1 

1-4 

Attached. 

• 

1 

Force. 

Inch  en. 

1 
o 

o 

o 

LbB, 

O 

Inches. 

30  361 

4.1.0 

31.0 

Calm 

0.00 

Cum.8tnit. 

38.6 

13.6 

30.280 

44.0 

.34.0 

Calm             0.00 

Cum.strat. 

41.5 

19.0 

29.528 

49.5 

50.0 

48.0 

2.0 

.327 

South          1  0.52 

Cir.  strat 

54.0 

34.0 

1.420 

29.554 

530 

41.0 

38.0 

3.0 

.213 

N'd&W'd    0.37 

Clear 

63.5 

44.0 

.550 

29.671 

44.0 

3.5.0 

30.0 

6.0 

.136 

S'd  <fc  WM 

0.52 

Clear 

39.0 

33.0 

29.884 

44.0 

35.0 

32.0 

3.0 

.169 

North 

0.06 

Cumuli 

39.5 

31.0 

.30.221 

48.0 

31.0 

South 

0.06 

Clear 

40  0 

27.0 

30.130 

49.5 

36.0 

32.0 

4.0 

.1.58 

Calm 

0.00 

Stratus 

44.0 

22.5 

29  965 

55.0 

45.0 

40.0 

6.0 

.208 

Calm           ^  0.00 

Clear 

68.6 

41.5 

29.506 

69.0 

54.0 

50.0 

4.0 

.329 

South 

0.36 

Stratus 

57.5 

41.0 

.132 

29.842 

67.5 

47.5 

46.0 

1.0 

.309 

S'd  &  WM 

l.Oi 

Cum.  strata 

51.0 
50.0 

46.0 
43.0 

29.881 

56.0 

44.5 

44.0 

0.5 

.298 

8M  &  E'd 

0.06 

Rain 

48.5 

.340 

29.816 

56.0 

44.5 

41.0 

3.5 

.2.35 

Calm 

0.00 

Clear 

55  0 

40.0 

29.986     56  0 

44.0 

42.0 

2.0 

.261 

S'dA  EMI  0.21 

Rain 

53.0 

40.0 

29.436     55.5 

45.0 

41.0 

1.0 

.293 

NM&EM  !  2.60 

Rain 

47.5 

43.0 

.185 

29.566    45.0 

23.5 

N'd&WM    6.25 

Cum.  strat. 

41.0 

23.0 

.595 

30.058    40.5 

24.5 

Northwest 

0.62 

Clear 

31.6 

21.0 

30.186    42.0 

28.0 

Northwest 

0.06 

Clear 

38.0 

19.0 

29.986    43.0 

35.0 

33.0 

2.0 

.185 

Calm 

0.00 

Cum.  strat. 

41.0 

21.0 

30.436    430 

30.0 

Northeast 

0.52 

Cum.strat. 

34.0 

29.0 

.050 

30.681    42.0 

25.5 

Northeast 

0.26 

Stratus 

2.5.5 

20.5 

29.842    46.0 

60.5 

48.0 

2.6 

.321 

S'd  &  W'd 

0.52 

Rain 

53.5 

26.0 

1.360 

30.184    43.0 

31.0 

Northeast 

0.52 

Cir.  strat. 

42.0 

31.0 

.123 

30.171    39.0 

29.0 

Northwest 

0.16 

Cum. 

32  5 

28.6 

30.286    38.0 

23.0 

Northwest 

0.26 

Clear 

29.0 

18.0 

30.220    38.0 

31.0 

Calm 

0  00 

Stratus 

34.5 

15.0 

30.236    41.0 

31.5 

Calm 

0.00 

Clear 

39.0 

28.6 

.105 

30.436    49.0 

39.0 

32.0 

7.0 

.127 

Calm 

0.00 

Stratus 

42.0 

29.5 

30,104    47.0 

34.0 

32.0 

2.0 

.177 

Calm 

0.00 

Cum.  strat 

36.6 

33.0 

.127 

30. 158 

45.5 
43.7 

34.5 
36.25 

32.6 

2.0 

.181 

S.  S.  W. 

0.06 

Clear 

44.0 
43.07 

29.5 

30  020 

*  39.09 

3.06*  .231 

29.67 

4.987 

REMARKS. 

- 

*  A  result  caused  by  the  small  number  of  observations  of  the  w 

etbnlb. 
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METBOHOI.OetCAL  OBSERTATIOITS  AT  WASBtHGTOH. 


^ 

JANUARY,  1843. 

• 

a 

3  A.  M. 

Thermometen. 

• 

Wind. 

1 

1 

1 

1 

• 

1 

1 

> 
1 

< 

• 

■ 

1 

• 

1 

s 

h 

* 

m 

t 

• 

InehtB. 

o 

o 

o 

o 

o 

Un. 

Sat.       1 

80.318 

46.0 

84.7 

83.5 

3.3 

.178 

WW  .    S.     W, 

0.36 

fc 

Son.     3 

39.898 

44.0 

34.5 

33.5 

3.0 

.181 

8.  8.  W. 

0.06 

k0 

Mon.     8 

c 

39.768 

46.0 

33.0 

30.0 

3.0 

.166 

W.  byN. 

0.56  C:- 

1 

Tues.    4 

39.863 

43.0 

36.0 

8.W.byS. 

0.26  Cci 

Wedl.    6 

30.313 

45.0 

38.5 

W.  N.  W. 

0.t6  Cei 

Tho.     6 

30.640 

41.0 

23.0 

Cahn 

0.00  Cisi 

Fri.      7 

39.871 

41.0 

88.0 

88.0 

0.0 

.246 

E.  by  8. 

O.S(  Ke 

Sat      8 

80.053 

46.0 

35.0 

38.0 

3.0 

.186 

Southwest 

0.13  C«B« 

Son.     9 

39.988 

60.0 

375 

36.5 

1.0 

.233 

8.  by  W. 

0.06  ^ 

Mon.  10 

30.376 

54.0 

40.0 

39.5 

0.5 

.254 

B.  N.  E. 

0.13  ^ 

TuM.  11 

• 

30.346 

49.0 

35.0 

34.0 

1.0 

.203 

CabD 

O.OO*"' 

Wad.  13 

29.994 

45.0 

31.0 

W.  by  6. 

02«^ 

Thu.  13 

39.941 

46.0 

36.0 

34.0 

2.0 

.193 

N.  N.  W. 

0.$6  C*"* 

Fri.     U 

80.340 

44.0 

29.0 

Northwest 

0.13  ^ 

Sat     15 

39.838 

45.0 

36.0 

35. 0 

1.0 

.211 

8.  8.  IV. 

0.S6  CIS 

Sun.    16 

39.918 

48.0 

80.0 

N.  by  E. 

0.26  Cs- 

Mon.  17 

30.066 

44.0 

26.0 

Cafan 

0  00  c* 

Tnas.  18 

30.054 

45.0 

83.0 

8.     8.       TT  . 

0.13  Cff 

Wed.  19 

J 

30. 100 

53.5 

31.0 

Calm 

O.00  Cfi 

Thu.  30 

39.936 

51.0 

39.0 

36.0 

3.0 

.196 

Calm 

0.00  Cif 

Fri.     31 

39.506 

56.0 

49.0 

48.0 

I.O 

.338 

8.W.by8. 

0.39  C& 

Sat    83 

39.963 

51.0 

33.0 

8.  8.  W, 

0.39  Of 

Sun.  S3 

80.346 

45.0 

38.0 

Calm 

0.00  Ch 

Mon.  84 

80.630 

38.5 

16.0 

Calm 

O.00   Cki 

Tiiaa.35 

30.341 

38.0 

31.5 

Calm 

0.00   CIS' 

Wed.  36 

0 

39.900 

40.0 

34.5 

Southwest 

0.06   80* 

Thu.  37 

39  674 

45.0 

36.5 

35.0 

1.5 

.305 

W.  by  N. 

0.T8   Cla 

Fri.     38 

30.380 

43.0 

35.0 

Calm 

0.00  Ctf 

Sat     39 

30.053 

45.0 

43.0 

40.0 

3.0 

.341 

o.  o.  W. 

0.13  Sb* 

Sun.   80 

39.808 

51.0 

49.0 

46.0 

3.0 

.393 

8»iV«by  W. 

1.04   Cfl^i 

Mod.  81 

80.001 

54.0 

40.0 

37.0 

3.0 

.204 

Calm 

0.00  •»»* 

Mean 

30.048 

45.93 

33.11 

•36  69 

1.70 

.330 

1 

1 

1 

REMi 

\RK8. 

January  1.— At  6A. 

P.  M.,  sodtacal  lig^t  ▼] 

iaible;  altitude  of  pyramid  40®j  bt*  •'  ^ 

18<»;  indination  60<'. 

The  planet  Mara  neariy 

in  its  centre.                                    ^, 
enow  noted  on  the  6th  is  thitwhidiv 

Januaty  7. — The  qt 

uantity  of  rain  or  melted 

tween  8&.  P.  M.  of  thi 

)6thand9A.  A.  M.  off 

the  7th.                                             ^ 
he  evenmg.    For  an  account  of  it,  «<  ^ 

January  16. — An  ai 

iirora  borealis  vinUe  in  t 

nelical  obeenratione,  Ja 

miary  16,  1843. 

• 

Tl 

bete  resulti 

1  are  owi 

ingto  tt 

w  small 

number 

of  obsei 

vations  of  the 

wettaB^ 
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METEOROLOGICAL   OBSERVATIONS   AT   WASBINOTOK. 


JANUARY,  1642— ContiniMd. 

9  A.  M. 

Thermometera. 

1 

• 

Wind. 

^b 

1 

1 

• 

§i 

> 

§ 

i 

1 

e 

< 

• 

s 

• 

i 

2  s 

1 

• 

1 

1 

^nchea. 

o 

0 

o 

o 

o 

Inch. 

Lbs, 

(0.S64 

44.7 

48.0 

32  0 

8.  W,  by  S. 

0.06 

Clear. 

19.816 

44.0 

43.0 

34.5 

32.6 

2.0 

.181 

8.  8.  W. 

0.62 

Cir.  stratus. 

(0.136 

48  0 

34.0 

24.0 

Northwest 

0.52 

Cum.  stratus. 

i9  833 

41.5 

34.6 

33.0 

1.6 

.191 

S.  W.  by  S. 

0.52 

Cir.  stratus. 

(0.468 

42.0 

46.0 

24.5 

Northwest 

0.78 

Cir.  stratus. 

(0.492 

41.0 

32.0 

26.5 

East 

0.18 

Cum.  stnttos. 

19.802 

44.5 

42.0 

41.6 

0.6 

.273 

Calm 

0.00 

Cum.  stratus. 

(0.208 

45.6 

36.5 

86.0 

1.5 

.207 

£.  8.  £• 

0.13 

Cum.  stratus. 

(0.126 

50.0 

42.0 

42.0 

0.0 

.288 

w.  s.  w. 

0.18 

Stratus. 

10.248 

51.6 

36.6 

36.6 

0.0 

.234 

E.  N.  E. 

0.78 

Rain. 

10  216 

49.0 

33.6 

33.5 

0.0 

.210 

Northeast 

0.18 

Snow. 

10.002 

46.0 

36.0 

32  5 

2.6 

.176 

8.  8.  Vv. 

0.13 

Clear. 

1U.338 

45.0 

47.0 

81.5 

Northwest 

2.60 

Clear. 

10.064 

43.5 

36.6 

32.5 

4.0 

.158 

Southwest 

0.76 

(>ir.  stratus. 

(0011 

45.0 

49.0 

37.0 

36.5 

0.5 

.228 

N.W.byW. 

0.52 

Cum.  stratus. 

:9.882 

42.7 

33.0 

8.  W.  byS. 

0.13 

Cum.  stratus. 

(0.160 

44.0 

49.0 

30.1 

27.0 

3.1 

.136 

8.  8.  W. 

0.18 

Clear. 

to  126 

45  0 

57.0 

32.0 

Calm 

0.00 

Clear. 

(0.090 

47.5 

39.0 

31.6 

Calm 

0.00 

Cir.  stiatas. 

;9.836 

68.0 

60.0 

46.0 

45.0 

1.0 

.303 

Calm 

0.00 

Clear. 

!9.6i4 

53.0 

41.6 

39.0 

2.5 

.227 

8.  8.  W. 

0.26 

Cum.  stratus. 

(0.018 

49.0 

49.0 

31.5 

8.  8.  tV. 

0.26 

Clear. 

(0.500 

430 

46.0 

23.0 

W.  N.  W. 

0.26 

Ctr.  stratus. 

(0.682 

38.0 

41.5 

18.5 

West 

0.13 

Clear. 

10.224 

37.5 

44.0 

28.0 

Southwest 

0.13 

Cir.  stratus. 

!9.896 

40.0 

40.0 

31.5 

Cahn 

0.00 

Cir.  stratus. 

(0.000 

41.5 

48.0 

35.5 

32.6 

8.0 

.169 

Northwest 

2.91 

Cumuli 

(0.410 

41.5 

43.0 

26.6 

8.  8.  W. 

0.06 

Cirrus. 

(0.002 

45.5 

49  0 

45.0 

40.0 

5.0 

.207 

Southwest 

0.26 

Cum.  stratus. 

(0.070 

50.0 

57.0 

46.5 

39.0 

6.6 

.181 

West 

0.32 

Clear. 

!9.802 

62.0 

47.5 

47.5 

0.0 

.843 

Southwest 

0.26 

Rain. 

)0.104 

46.04 

46.92 

33.94' 

31.27 

1.98 

.218 

] 

flEMAS 

tK8— Continued. 

January 
lued  exte 

24.—- A 

Lt  6A.  3< 

)m.  P.  1 

Vf.,  a  hi 

io  was  seen  forming  around  1 

the  moon,  which  con- 

nding  ui 

ntil  midi 

flight,  w 

hen  its  { 

greatest  diameter  measured  48 

»  24';  the  bright  star 

rtiiB  toucl 

ling  the 

inner  ei 

dgeofth 

e  soothe 

im  part  of  the  ring-     At  UA. 

40m.,  It  aswimed  the 

'm  of  an 

eliipM, 

in  a  nor 

thwesta 

ndaoutl] 

least  direction,  becoming  quite 

faint,  and  finally  dis- 

pearing  i 
January 

iboutS 
27.—/ 

o*clock. 
ii2h.  3 

Om.  A. 

M.,  hea 

[▼y  squalls,  veering  from  west 

to  southwest;  force. 

61  pound 

Is. 

[   1'2] 
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METBOROLOGICAL  OBSSaVATIOMS  AT  WASHINOTOS. 


JANUARY,  1842~Coutinuea. 


•S 

a 

o 

g 
i 


to 
Q 


Sat. 

Sun. 

Mon. 

Tues. 

Wed. 

Thu. 

Fri. 

Sat. 

Sun. 

Mon. 

Tues. 

Wed. 

Thu. 

Fri. 

Sat 

Sun. 

Mon. 

Tues. 

Wed. 

Thu. 

Fri. 

Sat. 

Sun. 

Mon. 

Tues. 

Wed. 

Thu. 

Fri. 

Sat 

Sun. 

Mon. 


1 

2 

3 

4 

6 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

li 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


-9 

Mean 


s: 

o 

a 


3) 


O 


3  P.  M. 


I 

a 

n 


.30.177 
29.644 
30. 130 
29.763 
30.161 
30.261 
29.888 
30.068 
30.172 
30.300 
.30042 
29.850 
30.286 
29.802 
29.996 
29.900 
30.058 
30.086 
2^.986 
29.696 
29.600 
29  996 
30.476 
30.558 
30.124 
29.736 
30.141 
30.186 
29.822 
30.046 
29.672 


30.049 


Thermometers. 


48.0 
5i.O 
4i.5 
45.0 
47. 0 
44.0 
48.5 
63.0 
55  0 

ra.o 

48  5 

47.0 
46.0 
47.0 
47.0 
45.0 
49.0 
52.0 
59.5 
56.0 
51.5 
42.0 
42.0 
43.0 
45.0 
43.0 
45.0 
50.0 
53.5 
54.5 

48.43 


68.0 
48.0 
.^5.0 
66.0 
62.0 


55.0 


.■il.O 
58.0 

45.0 
52.0 
55.0 
78.0 
70.0 

.52.0 
50.0 
43.0 
40.0 


46.0 
66.0 
74.0 
78.0 


43.0 
48.0 
28.5 
46.0 
33  0 
36.0 
40.0 
38.5 
50.0 
37.0 
39-5 
440 
36.0 
45.0 
39.0 
43.0 
45.5 
51.0 
55.0 
63.0 
45.5 
49.0 
29.0 
28.5 
38.0 
45.0 
40.0 
47.5 
57.0 
54.5 
54.0 


V 


44.0 

42.0 

36  0 
40.0 
37.0 
49.0 
37.0 
37.0 
40.0 
32.5 
42.5 
37.0 
38.0 
42.5 
47.0 
50.0 
61.0 
40.0 
32.5 


I  37.0 
43.0 

I  33.0 

142.0 
54.0 
51.0 

I  52.0 


9t 


4.0 

4.0 

0.0 
0.0 
1.5 
1,0 
0.0 
2.5 
4.0 
3.6 
2.5 
2.0 
6.0 
3.0 
4.0 
5.0 
2.0 
5.5 
6.5 


10 
2.0 
7.0 
6.5 
30 
36 
2.0 


o 

> 


8 

hi 

o 


57.71  43.51 1 41.89    3.08 


Inch. 

.259 

.233 

.230 
.261 
.221 
.350 
.238 
.210 
.219 
.163 
.260 
.216 
.189 
.2.S4 
.291 
.317 
.519 
.203 
.230 


.227 
.271 
.127 
.220 
.394 
.346 
.378 

.262 


Wind. 


a. 
o 
•a 


S.W.byS. 

w.  s.  w. 

S  W.  by  8. 

W.  by  N. 

S.W.  byS. 

W.  by  S. 

East 

W.  by  N. 

N.  N.  W. 

Ualm 

Southwest 

Northwest 

Southwest 

W.  N.  W. 

W.  N.  W 

Southwest 

Calm 

Calm 

S.  S.  W. 

s.  s.  w. 
s.  s.  w^. 

Northwest 
8.  S.  W. 
Southwest 
South 
N.W.byW. 
8.  S.  W. 
Southwest 
W.  8.  W. 
Southwest 


z 

1 

9 
ft. 

^ 

M» 

0.36 

(k 

0.39 

(fsl 

0.06 

Tn 

0.13 

cm 

0.06 

0  '1 

O.IJ 

HjlJJ 

0.06 

Sii 

0.13 

^B« 

0.13 

(><* 

0.26 

L: 

0.00 

•* 

0.13 

i.^S^ 

0.13 

CW 

1.17 

fc- 

0.26 

l.- 

0.36 

113* 

0.78 

ClK 

0.00 

Cl» 

0.00 

fk 

0.39 

Ci; 

0.26 

i'u&": 

0.26 

C!« 

0.63 

Cr  -^ 

0.52 

Litf 

0.12 

«r»?- 

0.13 

Cff"^ 

1.56 

Cbsj 

0.17 

Cifm- 

0.13 

&»• 

0.13 

Cltf 

0.26 

Cos' 

REMARKS. 
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MBTEORO LOGICAL  OBSERTATIONS  AT  WASHINflTOir. 


JANUARY.  lB4a-Continued. 

9  P.M. 

jtbermaiD'n. 

i 
1 
1 

1 

h 

i 

s 

1 

i 

< 

s 

i 

046 
63S 
166 
02! 

sao 

036 
9S6 
OSS 
380 
267 
032 
BGO 
291 
800 
036 
99» 
03fl 
106 
984 
586 
836 
136 

4S2 
D36 

sys 

350 
T28 
S81 

48.0 
47.5 
46.0 
17.0 
46  0 
42.0 
47.0 
49.5 
65.0 
90  0 
48.0 
47.0 
46.0 
4B.0 
46.0 
4r,,5 
46.0 
49.0 
56.0 
57.0 
53.8 
19.0 

4o'o 
40.0 
43.0 
44.0 
44.0 
60.5 
65.0 
54.5 

33 
4S 
36 
40 

3£ 

3S 

46 
35 

37 
29 
41 
32 
28 

4t 
4S 
54 

35 

23 

35 
39 

3! 
38 
5( 

47 

0 

0 
0 
0 
5 

5 
5 
0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 

0 

0 
5 

33.0 
40.0 

35.0" 

35.0 

37.0 
34.6 
40.0 
34.0 
93.0 
36.0 

39.0 

35.0 
38.0 
40.0 
51.5 
34  5 

32.0 
37.0 

32.0 
4».0 
37.0 

1.0 
35 

6.0 

0.0 
0.0 
O.S 
6.0 
1.0 
1.0 
1.0 

2.5 
0.6 

2.6 
3.0 
2.0 
2.5 
2,5 

3.0 

1.0 

60 

4.0 
6.6 

Inch. 
.169 
.225 

.165 

.222 
.238 
.212 

.196 
.203 
.188 
.319 

.190 

.312 

.386 
.190 

.169 
.227 

.138 
.350 
.193 
.20 1 

Calm 
South 
W.  by  N. 
Calm 

ir« 

Calm 
E.  by  8. 
W.  by  N. 

N.  N.  W. 
Calm 

S.W.byS. 
N.  N.  W. 
Northweat 
8,  8.  W. 
Calm 
Calm 

S.  8.  W. 
8.  8.  W. 
Wert 
Calm 
Southww* 

Calm 

s!  S-  Vf. 
Calm 

SoUthwMt 

Lb,. 
0.06 
0.06 
0.26 
0.26 
0.00 
0.06 
0.06 

'  0.00 
0.13 
0.06 
0.08 
0.26 
0.00 
1.66 
0.36 
0.06 
0.06 
0.00 
0.00 
0.52 
0.13 
0.13 
0.06 
0.00 
0.06 
0.13 
0.00 
0.06 
0.36 
0.00 

10.42 

Clear 

Cir.  anal. 

StratuB 

Clear 

Clear 

Hain 

Rain 

Stratus 

Stralutf 

Slmtu. 

Stratus 

Stratus 

Clear 

SUStUE 

Clear 

Clear 

Clear 

Clear 

Clear 

Camulua 

Clear 

Clear 

Clear 

Cum  itrat. 

atratua 

Cir.  Btrat. 

Cum.BlraL 

Clear 

Clear 

Stratus 

Cum.RraL 

49.0 
660 
40.0 
46.6 
34.0 
46.0 
58.0 
39.0 
66.0 
83.0 
48.0 
46.0 
60  0 
48.0 
40.0 
4B.0 
48,0 
636 
60.0 
83.0 
SO.O 
40.0 
29.0 
29.6 
38.0 
46.0 
40.0 
48.0 
59.0 
54.5 
55.0 

30.6 
30.0 
22.0 
23-5 
33.0 
30.0 
36.0 
34.0 
36.0 
35.0 
33.0 
30.U 
30.0 
39.0 
81.6 
30.0 
36.0 
39.0 
40.0 
35.0 
32.  A 
28.0 
18.0 
12.0 
21.0 
30.0 
32.0 
31.0 
36.0 
40.0 
36.0 

I-chtt. 

0.823 
0.026 

0.676 
0.020 

0.014 
0.067 

0.050 
0.070 

051 

47-65 

36.37 

37.09j    2.44 

.211 

■■- 

29.58 

1.734 

REMARKS. 
•  ThsM  resulU  sra  owing  lo  the  imalt  number  of  obKrriitiDni  of  Ibe  net  bulb. 

C  >72  ] 


512 


I 
MBTSOROLOGICAL   OBSBRVATIONS   AT    WASHIlfOTOH. 


FEBRUARY,  1849. 


g 
S 

.0 


A 


Tuw. 

Wad. 

Thu. 

Fri. 

Sat. 

Son. 

Mon. 


Wed. 

Thu. 

Fri. 

Sat. 

Son* 

Mon. 

Tuaa. 

Wed. 

Thu, 

Fri. 

Sat 

Sun. 

MoQt 

Tuee. 

Wed. 

Thu. 

Fri. 

Sat 

Sun. 

Mon. 


1 
2 
8 
4 
6 
6 
7 

e 

9 
10 

11 

IS 
18 
14 
16 
16 
17 
18 
19 
30 
31 
22 
28 
24 
26 
86 
27 
28 


Mean 


I 

a 
i 


I 


c 


D 


8  A.  M. 


Inehea. 

20.992 

80  366 

29  972 

29.668 

29.470 

80.266 

29.860 

29.696 

30.288 

30.040 

80.196 

30.088 

30.038 

29.736 

30.384 

29.901 

39.643 

80.286 

29.734 

30.896 

80.264 

30.086 

30.330 

30. 143 

30.174 

80.176 

39.966 

30.163 


Thermometera. 


80.032 


61.0 

49.0 

66  0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.6 

63.6 

89.0 

38.0 

43.0 

48.0 

62.0 

64.0 

43.6 

44.0 

36.0 

34  0 

39.6 

43.6 

40.0 

40.0 

40.0 

43.0 

46.6 

48.0 

61.0 

60.0 

47.18 


36.0 

37.0 

46.6 

66.0 

66.0 

33.0 

44.0 

88.0 

18  0 

31.0 

83  6 

48.0 

46.0 

46.6 

33.0 

31.6 

18  0 

18.0 

47.0 

36.0 

37.0 

83.0 

34.6 

31  6 

36  0 

42.0 

42.0 

34.0 


t 
^ 


I 


82.0 

26.0 

46.6 

64.0 

66.0 

80.6 

40.0 

86.0 

16.0 

28.6 

82.0 

47.0 

46.0 

44.0 

30.6 

31.0 

16.6 

17.6 

47.0 

20.0 

20.0 

22.0 

23.0 

39.6 

31.6 

42.0 

42.0 

32  0 


36.28  83.43 


4.0 

2.0 

0.0 

2.0 

0.0 

1.6 

4.0 

3.0 

2.0 

2.6 

0.6 

1.0 

0.0 

1.6 

1.6 

1.6 

1.6 

0.6 

0.0 

6.0 

7.0 

1.0 

1.6 

2.0 

4.0 

0.0 

0.0 

2.0 


I. 

ST 


1.86 


Inehu 
.168 
.136 
.331 
.676 
.442 
.174 
.219 
.188 
.092 
.161 
.194 
.826 
.326 
.287 
.117 
.177 
.099 
.118 
.337 
.078 
.068 
.139 
.129 
.163 
.166 
.283 
.283 
.179 


Wind. 


g 


s 


.212 


W.  by  8. 

Calm 

Cakn 

South 

W.  8.  W. 

Cahn 

Southweat 

Noithweat 

Noxthweat 

Yf •  S.  \V. 

Southweat 
Calm 

N.  N.  E. 

W.  S.   Yw » 

W.  byN. 

South 

Southweat 

Cahn 

S.W.byW. 

Northweit 

Southweat 

Calm 

Cahn 

Calm 

Calm 

Northeaat 

E.  N.  E. 

Calm 


Ua. 
0.13 
0.00 
0.00 
0.62 
0.62 
0.00 
0.39 
0.13 
0.68 
0.36 
0.06 
0.00 
0.26 
0.06 
1.66 
0.06 
10.43 
0.00 
0.63 
0.68 
0.26 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.13 
0.06 
0.00 


Cir. 


Rain 

Cm&r 


Ckar 


I 

,  Cu& 
>  Ckr 
Cka 
L'v 


fta 
Caa 

CbB 


Ckr 


Rain 
Ckar 
CkiT 
Cieir 
Ckar 


Cir.  fti^ 
Claar 


REMARKS. 


W,:   lit 


February  1. — At  7A.  P.  M.,  baae  of  pyramid  of  zodiacal  light  bore  W.  8. 
40^;  breadth  of  the  base  18°  \  inclination  to  the  horiion  76°. 

Febnutry  4. — At  7A.  P.  M.,  zodiacal  light  very  brilliant ;  baae  of  pyramid  beaoring  wei 
aouth  ;  breadth  16°  ;  altitude  60° ;  inclination  to  tfie  horizon  76°.    Lightning  in  the  oordiv* 

February  6. — Zodiacal  light  aame  as  yeeterday. 

February  6. — ^Zodiacal  light  aame  as  yeeterday.  At  9A.  P.  M.,  a  di£fuaed  aurora]  arch." 
tending  from  northeast  by  north  to  northweat  by  weat  At  9A.  10m.,  a  brilliant  aicfa ;  •)&>* 
8°  ;  higheat  part  of  arch  north  by  east  At  9A.  26/11.,  eastern  portion  hiding,  wealeni  f^^-" 
advancing  weatward.    At  9A.  36iii.,  Tinble  only  as  a  fiunt  light. 

Febnuary  8. — At  meridian,  a  heavy  squall  from  the  west,  attended  with  anow  ;  the  vii^  ^ 
tinned  violent  throu^  the  day. 
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METEOROLOaiCAt  OfiSEBVATIOITS  AT  WASHtNOTON. 


FEBRUARY,  1842— Continued. 


9  A. 

M. 

Thermometers. 

1 

i 

Wind. 

^8 

if 

"S 

• 

m 

2 

S 

o 

< 

• 

• 

c 
^ 

o 

• 

1 

Inches, 

0 

o 

0 

0 

0 

Inches. 

30.310 

60.5 

55.0 

86.5 

33.0 

3.5 

.167 

West 

0.13 

Cir.  stratus. 

30.402 

49.5 

49.5 

32.5 

28  0 

4.5 

.127 

Southwest 

0.18 

Cirrus. 

29.874 

52.5 

57.0 

57.0 

0.0 

.473 

Southwest 

0.26 

Rain. 

29.736 

62.0 

61.5 

61.5 

0.0 

.650 

W.  S.  W. 

0.26 

Rain. 

29.802 

59.5 

48.0 

47.0 

40.5 

6.5 

.196 

W.  N.  W. 

5.21 

Cum. 

30.230 

56.0 

56.0 

33.5 

32.0 

1.5 

.184 

W.  by  S. 

0.06 

Cir.  stratus. 

29.761 

56.0 

48.5 

45.0 

3.5 

.275 

Southwest 

0.13 

Cum.  stratus. 

29.715 

53.0 

58.0 

35.5 

33.0 

2.5 

.179 

West 

0.13 

Cum. 

30.380 

37.5 

41.0 

19.5 

18.5 

I.O 

.112 

W.  S.  W. 

0.26 

Cum. 

30.136 

89.0 

67.0 

32.0 

27.0 

5.0 

.116 

W.  8.  W. 

0.13 

Cirrus. 

30.250 

44.0 

45.0 

38.5 

38.0 

0.5 

.240 

Calm 

0.00 

Cum.  stratus. 

30.022 

50.0 

53.0 

50.0 

49.5 

0.5 

.381 

Southwest 

0.06 

Cum.  stratus. 

29.912 

52.5 

42.0 

42.0 

0.0 

.283 

N.  E.  by  N. 

0.26 

Rain. 

29.768 

53.5 

66.0 

48.0 

43.0 

5.0 

.237 

West 

0,26 

Cum. 

30.374 

43.0 

49.5 

25.0 

24.0 

1.0 

.13U 

W.  by  S. 

0.26 

Clear. 

29.546 

44.0 

32.5 

32.5 

0.0 

.203 

N.  N.  W. 

0.13 

Rain. 

29.902 

32.0 

41.0 

15.5 

14.0 

1.5 

.089 

W,  N.  W. 

5.21 

Clear. 

30.256 

34.0 

52.0 

34.5 

32.0 

2.5 

.174 

Southwest 

0.13 

Cir.  stratus. 

29.700 

41.5 

63.0 

45.0 

45.0 

0.0 

.314 

W.  s.  w. 

0.13 

Cum.  stratus. 

30.508 

42.0 

49.0 

24.0 

23.0 

1.0 

.134 

Northeast 

0.26 

Clear. 

30.286 

39.5 

56.0 

25.0 

24.0 

1.0 

.139 

Calm 

0.26 

Stratus. 

30.084 

40.5 

470 

29.0 

27.0 

2.0 

.147 

W.  by  S. 

0.06 

Stratus. 

30.278 

39.5 

51.5 

28.0 

27.0 

1.0 

.157 

West 

0.13 

Cir.  rtratus. 

30.160 

41.5 

37.5 

3.5.0 

33.0 

2.0 

.184 

West     . 

0.06 

Stratus. 

30. 332 

45.5 

54.5 

39.5 

37.0 

2.6 

.210 

Northeast 

0.26 

Stratus. 

30.118 

48.0 

40.5 

40.5 

0.0 

.269 

Northwest 

0.52 

Rain. 

30.038 

50.5 

59.0 

43.5 

41.5 

2.0 

.266 

Northwest 

0.13 

Cum, 

30.224 

50.0 

69.0 

36.5 

30.5 

6.0 

.128 

Calm 

0.00 

Cir.  stratus. 

30.075 

4S.68 

52.16 

36.98 

34.94 

2.03 

.216 

REM/ 

LRKS- 

■Continc 

ted. 

1 

February  9. — At  7//.  P.  M.,  zodiacal  light  very  brilliant ;  base  of  pyramid  bearing  west  by 
south  ;   altitude  45®  ;  inclination  77®. 

February  15. — From  %h.  \bm.  to  8A.  P.  M.,  observed  a  perfect  lunar  halo. 
February  16. — At  lOA.  P.  M.,  a  heavy  squall ;  force,  15.62  inches. 
February  22. — From  2A.  307ii.  to  Zh.  P.  M.,  a  sUght  flurry  of  snow. 
February  24. — At  9A.  A.M.,  the  sun  was  fiiintly  visible  through  the  stratus. 
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MKTEOaOLOOICAL  OBSKKTATIOBS  AT  WASHUTCTOH. 


FEBRUARY,  184S— Coniinacd. 


1 

a 


1 

2 
8 

4 
5 
6 
7 
8 
9 


Tues. 

Wed. 

Thu. 

Fri. 

Sat 

Sun. 

Mon. 

Tues. 

Wad. 

Thu,  10 

Fri.    11 

Sat.    IS 

Sun.  18 

Mon.  14 

Tuea.  15 

Wed.  16 

Thu.  17 

Fri.    18 

Sat.    19 

Sun.  80 

Mon.  21 

Tuea.22 

Wed.  28 

Thu.  24 

Fri.    26 

Sat.   26 

Sun.  27 

Mon.  28 

Mean 


a 

I 

o 

s 


3  P.  M. 


5 


Inches. 

30.338 

80.196 

29.766 

29.592 

30.060 

30.014 

29.660 

29.802 

80.162 

80.106 

80.176 

30.044 

29.760 

29.730 

30.25ft 

29.280 

30.046 

30.078 

29.946 

30.392 

80.186 

30.026 

30. 186 

30.122 

80.304 

80.000 

30.060 

30.182 


Tbenuometen. 


30.016 


61.0 

62.0 

68.0 

67.6 

61.0 

60.0 

67.6 

47.0 

89.0 

43.0 

48.0 

64.0 

63  0 

63.0 

44.0 

44.0 

32.6 

37.0 

44.0 

41.0 

42.0 

43.0 

42.0 

44.6 

49.6 

60.0 

62.0 

63.6 


a 

CO 


66.0 
64.0 

82.0 
68.0 
74.0 

48  0 
62.0 
70.0 


46.68 


68.0 
66.0 

64.0 

66.0 
32.0 
66.0 

62.0 
70.0 
60.0 
76.0 
68.0 
66.6 


• 


60.87 


46.5 

60.0 

68.0 

70.0 

48.6 

67.0 

60.0 

29.0 

30.0 

60.0 

66.6 

60.0 

60.6 

46.0 

38.6 

32.0 

25.0 

43.6 

40.0 

32.0 

38.0 

38.6 

41.0 

60.6 

60.0 

60.6 

61.6 

63.6 


I 


46.26 


il 


^  js 


37.0 

44.6 

660 

66.0 

40.0 

60.0 

480 

24.0 

28.0 

48.0 

51.0 

64.0 

49.0 

40.0 

36.0 

32.0 

2S.6 

40.0 

34.0 

30.0 

32.0 

35.0 

34.0 

45.0 

43.0 

49.6 

46.0 

49.0 

41.86 


8.6 

6.5 

3.0 

4.0 

8.6 

7.0 

2.0 

6.0 

2.0 

2.0 

5.5 

6.0 

1.5 

6.0 

3.5 

0.0 

2.6 

3.6 

6.0 

2.0 

6.0 

3.6 

7.0 

6.6 

7.0 

1.0 

6.6 

4.6 


I 
I 


Inch- 

.141 

.246 

.683 

.694 

.166 

.293 

.327 

.099 

.163 

.827 

.823 

.361 

.344 

.197 

.182 

.199 

.117 

.244 

.146 

.166 

.138 

.182 

.134 

.261 

.213 

.366 

.264 

.310 


4.40 


Wind. 


g 
s 


.262 


We0t 

Southwest 
Soothweat 

8.    9.       TT  • 

Novthweat 
Soulhweat 
Calm 

W.  N.  W. 
»» .  S,  iw . 
W.  8.  W. 
Calm 

8.    S.      TT . 

N.W.byW 
W.  byN. 
W.9.  W. 
West 
W.  N.  W. 
Southwest 
W.  N.  W. 
Southwest 
West 
W.  8.  W. 
W.  B.  W. 
Southwest 
Northeast 
Southwest 
Northwest 
Southwest 


Lit- 

0.15  Cn 
0.52  L- 

o.w(as 

0.36  I  Cbs. 
0.52 'Cu 
l.iOXzi 
OOOjCee 
1569  Ca 
0.86 j  Off 
0.»;Cf» 

o.oe.a* 

0.06  C:tti 

o.i3i:»* 

2.«i;Co 

0.13  C:-i 
0.26  fe' 
0.62  Cfi 
0.5$  C:<< 


1.56 
0.26 
0.06 


0.26 1 C'^ 


0.13 
0.06 
0.26 
0.06 
0.52 
0.C6 


Ci: 
Cos 


REMARKS. 


Mm*)*.^ 


f^^^^^^^^^^ 


■  >  rfiw>.U. 
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METEOROLOGICAL  OBSERVATIONS  AT  WASHINOTOW. 


FEBRUARY,  1842— Contmued. 


9  P.  M. 


Thermometon. 


Inches. 
30.370 
30. 136 
29.768 
29.486 
30.176 
29.960 
29.636 
30.162 
30.058 
30. 166 
30.120 
30.116 
29.776 
80.100 
80.200 
29.366 
30.162 
29.876 
30.244 
30.350 
30.138 
30.162 
30.129 
30. 142 
30.298 
29.980 
30.126 
30  174 

30.048 


66.0 
64.U 
63.0 
67.0 
60.0 
68.0 
68.0 
44.0 
39.0 
43.0 
49.0 
62.6 
67.0 
47.0 
46.0 
48.0 
8i.O 
30.0 
46.0 
40.0 
42.0 
41.6 
42.0 
46  0 
60.0 
61.0 
63.0 
62.0 

48.92 


Wind. 


32.0 
46.0 
66.0 
64.0 
89  0 
46.0 
46.0 
21.6 
81.0 
86.6 
60.0 
60.0 
47.6 
87.0 
81.0 
81.0 
18.6 
48.0 
82.0 
28.0 
29.0 
31.6 
33.0 
39.6 
44.0 
43.0 
41.6 
46.0 


30.0 
42.0 
64.0 
67.0 
34.0 
43.0 
44.0 
18.0 
27.0 
32.6 
48.0 
48.0 
46.0 
28.0 
29.0 
81.0 
16.5 
88.0 
27.0 
20.0 
26.0 
29.0 
81.0 
36.0 
42  0 
42.0 
38.0 
45.0 


88.84  36.98 


2.0 

4.0 
2.0 
7.0 
6.0 
3.0 
2.0 
3.5 
4.0 
4.0 
2.0 
2.0 
1.6 
4.0 
2.0 
0.0 
2-0 
5.0 
6.0 
3.0 
3.0 
2.6 
2.0 
4.6 
2.0 
1.0 
8.5 
0.0 


2.91 


Inch, 

.166 

.287 

.675 

.896 

.167 

.269 

.282 

.086 

.126 

.162 

.327 

.327 

.829 

.108 

.169 

.192 

.094 

.190 

.116 

.099 

.181 

.164 

.172 

.176 

.260 

.272 

.206 

.814 


.217 


West 

0.06 

Seuthwest 

0.06 

8.  8.  W. 

0.26 

8outhwesk 

0.26 

Northwest 

0.13 

8.  8.  W. 

0.62 

Southwest 

Northwest 

0.06 

iV.  8.  tV. 

16.40 

W.  8.  W. 

0.06 

8.  8.W. 

0.18 

8.  8.  W. 

0.18 

W8.  W. 

0  06 

W.  N.  W. 

1.92 

8outhwe0t 

0.18 

West 

2.60 

West 

0.06 

8oath 

0.06 

West 

0.62 

Southwest 

0.26 

Cahn 

0.00 

N.W.byW. 

0.13 

Calm 

000 

Northeast 

0.18 

Nortbeast 

0.62 

Calm 

0.00 

Calm 

0.00 

Calm 

0.00 

Clear 

Cum. 

Stratus 

Cir.  stratus 

Clear 

Clear 

Stratus 

Cum. 

Clesr 

Chrus 

Stratus 

Stratus 

Stratus 

Clear 

Strains 

Stratus 

Clear 

Cum. 

Clear 

Stratus 

Clear 

Cl(*ar 

Clear 

Stratus 

8<ntuB 

Cum. 

Clear 

Rain 


Registering 
thermometers. 


46.0 
64.0 
68.0 
70.0 
64.0 
67.0 
60.6 
43.0 
81.6 
60.0 
68.0 
60.0 
60.6 
60.6 
88.6 
84.0 
27  6 
48  0 
60.0 
82.0 
88.0 
41.0 
42.0 
61.0 
60.0 
63.0 
61.6 
63.6 

48.68 


30.0 
26.0 
46.0 
61.5 
89.0 
29  0 
30.0 
18.0 
16.0 
29.0 
82.0 
48.0 
42.0 
26.0 
20.0 
28.0 
14.0 
17.0 
81.0 
21.0 
20.0 
28.0 
22.0 
31.0 
33.6 
40.6 
40.6 
31.6 

30.09 


Luhe$. 


0.188 
0.460 
0.070 

0.160 


1.268 


0.600 


0.810 


0.869 


8.889 


REMARKS. 
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MBTEOBOLOOICAL  OBSERVATIONS  AT  WASHIMOTOH. 


— 

MARCH,  1842 

• 

- 

■ 

g 

• 

§ 

o 
6 
o 

-3 

3  A. 

M. 

Thermometers. 

■ 

Wind 

'-      i 

1 

1. 

CO 

1 

•5 

OB 

1 

O 
OB 

« 

1 

< 

• 

1 
5: 

i 

v.. 
0 

i 

fa 

a 
0 

1 

m 

m 
m 

5 

Inches. 

0 

0 

0 

0 

Inches. 

Lbs. 

Tues. 

1 

30.198 

55.0 

45.0 

42.0 

.249 

Calm 

0.00 

Cu^ 

Wed. 

2 

29.862 

58.5 

53.0 

.53.0 

53.0 

.414 

Southwest 

0.13 

SovM 

ThQ. 

3 

C 

29.855 

62.0 

56.0 

51.0 

.330 

Southwest 

0.06 

Sex- 

Fri. 

4 

29.874 

65.5 

59.0 

55.0 

.397 

Southwest 

O.S6 

C-  <r 

Sat 

5 

29.684 

70.0 

61.0 

57.0 

57.5 

.429 

S.W.byS. 

0.96 

Ct.'-« 

Sun. 

6 

30.080 

67.5 

48.0 

46.0 

.304 

Northeast 

0.26 

Sere 

Mon. 

7 

30.018 

66.0 

48.0 

47.0 

.326 

Calm 

0.00 

Ce  -- 

Tues. 

8 

30.328 

58.5 

36.5 

33.0 

27.0 

.166 

W.N.W. 

0.26 

5gsi? 

Wed. 

9 

30.316 

54.0 

41.0 

38.0 

37.0 

.212 

Southeast 

0.36 

{.\ei' 

Thu. 

10 

29.798 

59.5 

53.5 

50.5 

53.5 

.346 

Calm 

0.00 

Sv 

Fri. 

11 

29.732 

61.0 

55.5 

54.5 

56.5 

.424 

S.W.byS. 

0.63 

£l 

Sat. 

12 

• 

30.450 

50.0 

30.0 

27.0 

.137 

Northwest 

156 

^i:.- 

Sun. 

13 

30.360 

53.0 

32.6 

31.0 

29.5 

.175 

South 

0.13 

jm:» 

Mon. 

U 

30.244 

52.0 

42.5 

40.0 

42.5 

.236 

S.  8.  vV . 

0.26 

Kli 

Tues. 

15 

30.256 

50.0 

33.0 

32.0 

.188 

s.  s.  w. 

0.13    , 

0* 

Wed. 

16 

30.381 

51.0 

33.0 

31.0 

39.5 

.172 

Calm 

0.00 

C«r 

Thu. 

17 

30.150 

51.0 

44.0 

40.0 

32.0 

.218 

S.  by  W. 

0.13 

Stmi' 

,  Fri. 

18 

30.152 

56.0 

56.5 

49.0 

31.0 

.276 

Calm 

0.06 

Cir  0 

Sat. 

19 

D 

30.146 

62.0 

52.0 

48.0 

52.0 

.303 

N.  N.  W. 

0.26     ' 

K«a 

;  Sun. 

20 

.30.040 

69.5 

60.5 

57.0 

49.0 

.434 

Calm 

0.00    , 

S^rO 

j  Mon. 

21 

30.036 

71.0 

55.0 

49.0 

41.0 

.294 

Northeast 

0.52     ' 

Snak 

1  Tues. 

22 

29.972 

62.0 

38.0 

37.0 

38.0 

.227 

Southeast 

0.06    i 

Rain 

Wed. 

23 

30.156 

55.0 

40.5 

.38.0 

40.5 

.218 

N.  N.  W. 

0.06 

Ra.i: 

Thu. 

24 

30.278 

56.0 

39.0 

37.0 

36.0 

.215 

S.  8.  £• 

0.13     ' 

StnU 

Fri. 

25 

29.972 

58.5 

40.0 

38.0 

40.0 

.221 

East 

0.13     1 

Rtin 

Sat 

26 

O 

29.870 

53.0 

41.5 

39.0 

40.0 

.227 

N.  N.  W. 

0.06    1 

Ckr 

Sun. 

27 

30.370 

52.0 

36.0 

34.0 

31.0 

.191 

West 

0.06 

Ckar 

Mon. 

28 

30.081 

60.0 

53.5 

51.0 

37.0 

.358 

West 

6.2i 

Cletf 

Tues.  29 

30.440 

55.5 

34.0 

30.5 

.149 

Cahn 

0.00 

Cbi« 

Wed, 

30 

29.996 

55.0 

48.0 

44.0 

35.0 

.269 

Southwest 

0.13 

Stntiii 

Thu. 

31 

29.966 

60.0 

53.0 

52.0 

42.0 

.389 

W,  byN. 

0.52 

Cbbl*' 

Mean 

30.098 

58.23 

45.77 

43.05 

40.41 

.274 

i 

RE  Mi 

^RKS. 

• 

March  2.— Raining  from  4h,  15m.  A.  M.  to  8A.  30m.  A.  M.  At  7h.  30m.  P.  M.,  ligbl:^- 
in  the  northwest 

March  3. — At  7h.  20m.  P.  M.,  zodiacal  light  brilliant,  bearing  west  by  sonth. 

March  4. — At  9A.  30m.  P.  M.,  commenced  raining,  with  squalls  of  wind  and  ligha^ 
At  lOh,  dOm.  P.  M.,  ceased  raining. 

March  8. — ^At  9A.  A.  M.,  the  dew  point  was  below  24^;  the  exact  point  could  not  be  a^ 
tained,  as  the  ether  was  not  sufficiently  strong  to  produce  a  greater  degree  of  cold. 
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MfiTEOaOLO&ICAL  OBSERVATIONS  AT  WASHINGTON. 


/ 

—  — 

MARCH, 

1842- 

-Continaed. 

— _____ 

9A.  M 

• 

Thermometers. 

• 

Wind. 

1 

> 

1 

• 

>- 

i 

< 

• 

9 
00 

1 

1    o 

^ 
^ 

•i 

• 

1 

i 

• 

I 

Inches. 

o 

o 

o 

0 

o 

Inthes, 

Lb9, 

30.201 

54.0 

57.0 

49.0 

48.0 

.338 

Calm 

0.00 

Cir.  strat 

29.760 

59.5 

58.0 

58.0 

.489 

S.W.byW. 

0.13 

Stratus. 

29.913 

61.5 

80.0 

56.5 

55.5 

55.5 

.439 

Southwest 

0.13 

Cirrus. 

29.904 

65.0 

64.0 

61.0 

.607 

Southwest 

0.13 

Cumulus. 

29.S33 

66.5 

78.0 

65.5 

60.5 

56.5 

.476 

Southwest 

0.52 

Cum.  strat 

30  148 

58.5 

47.5 

46.0 

47.5 

.309 

Northeast 

0.26 

Stratus. 

30.044 

61.7 

48.5 

48.5 

48.5 

.355 

Calm 

0.00 

Rain. 

30.521 

53.0 

70.0 

38.5 

35.5 

.192 

N.W.byW. 

0.13 

Clear. 

30.130 

51.5 

43.6 

41.0 

43.5 

.246 

S.  S.  W. 

0.62 

Rain. 

29.903 

58.0 

55.5 

54.5 

55.0 

.424 

Southwest 

0.06 

Cir.  strat. 

29.742 

60.5 

60.0 

58.0 

67,5 

58.0 

.475 

Calm 

0.00 

Cum.  strat. 

30.672 

46.5 

69.5 

28.5 

27.0 

.162 

Northwest 

0.26 

Clear. 

30.264 

47.5 

68.0 

40.0 

39.5 

37.0 

.264 

S.W.byW. 

0.13 

Cum.  strat. 

30.268 

51.5 

43.0 

40.0 

31.5 

.230 

Northeast 

0.26 

Cum.  strat. 

30.280 

47.5 

61.0 

41.0 

40.0 

38.0 

.153 

S.W.byW. 

0.13 

Clear. 

30.482 

46.5 

68.0 

39.5 

36.3 

21.5 

.196 

Northwest 

0.06 

Cirrus. 

30.114 

51.0 

62.0 

52.5 

48.5 

38.6 

.309 

Southwest 

0.18 

Cir.  strat. 

30.281 

55.5 

66.7 

48.8 

33.0 

.279 

Northwest 

0.13 

Cir.  strat. 

30.102 

57.0 

55.0 

50.9 

50.5 

49.5 

.375 

S.W.byW. 

0.13 

Cir.  strat. 

30.100 

67.0 

71.0 

66.5 

60.0 

53.0 

.450 

E.  N.  E. 

0.13 

Cum.  strat 

30.182 

63.0 

49.2 

43.7 

34.0 

.238 

E.  N.  E. 

0.13 

Cir.  strat. 

30.033 

59.0 

43.3 

43.3 

42.0 

.297 

Calm 

0.00 

Cum.  strat. 

30.256 

52.0 

50.0 

42.0 

40.0 

28.6 

.241 

N.  N.  W. 

0.13 

Cum.  strat. 

30.298 

52.7 

42.3 

41.0 

36.6 

.259 

S.  S.  E. 

0.13 

Cum.  strat. 

29.880 

51.0 

42.7 

42.7 

42.7 

.290 

Northeast 

0.10 

Rain. 

30.033 

52.5 

56.0 

51.5 

45.0 

36.5 

.240 

West 

2.08 

Cum.  strat. 

30.352 

50.5 

63.5 

46.0 

41.0 

32.5 

.217 

Northwest 

0.26 

Clear. 

30.186 

54.5 

66.0 

50.7 

42.0 

.184 

N.  N.  W. 

2.08 

Clear. 

30.484 

54.5 

72.0 

40.0 

38.0 

.223 

w.  s.  w. 

0.06 

Cirrus. 

29.898 

56.0 

71.0 

57.8 

53.0 

39.5 

.360 

Southwest 

0.13 

Stratus. 

30.086 

58.0 

66.0 

51.0 

43.8 

27.0 

.220 

Northwest 

1.56 

Cumulus. 

30.137 

55.59 

64.42 

48.99 

46.05 

41.07 

.304 

REMARKS—Continued. 

March  11. — At  OA.  30iii.  A.  M.,  commenced  raining,  accompanied  by  thunder  and  sharp 
lightning. 

March  13.— At  lU.  26in.  P.  M.,  commenced  snowing.  At  3A.  lOm.  A.  M.,  it  ceased, 
ending  in  a  very  light  rain. 

March  14. — At  2A.  A.  M.,  commenced  raining.     At  4A.  40iii.  A.  M.,  ceased. 

March  15. — At  lA.  45m.  P.  M.,  a  violent  squall  from  north-northwest,  changing  suddenly 
to  north;  continaed  till  2  P.  M,  At  4A.  lOm.',  another  squall  passed  over,  from  west-northwest. 
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METEOROLOGICAL  OBSERVATIONS  AT  WASHINGTON. 


MARCH,  1842— Continued. 

• 

1 

• 

i 

S 

3  p.  M. 

■ 

Thermometers. 

Wind. 

't 

i 
1 

• 

§ 

^ 

e 

.^ 

1 

n 

< 

■ 

o 

• 

o 

• 

i 

*I3 

1 

Inches. 

o 

o 

0 

InU, 

Lbs. 

Tues.    1 

30.070 

58.0 

82.0 

58.0 

53.0 

.358 

Southwest 

0.13 

Cinms 

Wed.    2 

29.552 

66.0 

69.5 

65.0 

61.5 

.567 

South 

0.52 

Stratus 

Thu.     3 

<r 

29.870 

68.5 

96.0 

73.5 

65.0 

55.0 

.523 

S.  8.  W. 

0.06 

Ctimului  ' 

Fri.      4 

29.786 

70.0 

90.0 

77.0 

66.5 

66.5 

.632 

8.  S.  W. 

5.21 

Cumulus  , 

Sat.      5 

29.878 

70.0 

96.0 

75.0 

64.0 

63.0 

.475 

W.  S.  W. 

0.26 

Cum-stnL 

Son.     6 

30. 1 14 

66.5 

50.5 

48.0 

49.0 

.321 

N.E.byN. 

0.06 

Stratus 

Mon.    7 

30.068 

62.5 

50.0 

49.0 

50.0 

.350 

Northwest 

0.26 

Rain 

Taes.    8 

30.478 

57.5 

76.0 

47.5 

43.0 

41.0 

.212 

N.W.hyW. 

0.13 

Clear 

Wed.    9 

29.864 

58.0 

71.5 

57.5 

53.0 

49.0 

.364 

S.W.byS. 

3.64 

Cir.strat. 

Thu.   10 

29.864 

61.0 

64.5 

60.0 

64.5 

.473 

Southwest 

0.06 

JUia 

Fri.     1 1 

29.844 

62.5 

74.0 

58.5 

48.0 

.231 

Northwest 

2.60 

Onm.strBL 

Sat     12  '0 

30.518 

55.0 

66.0 

38.0 

82.0 

24.5 

.130 

Southwest 

0.13 

CtesKI 

Sun.   13 

30.212 

53.0 

66.0 

53.0 

46.0 

41.0 

.246 

N.  N.  W. 

0.52 

Stratos 

Mon.  14 

30.248 

53.0 

42.0 

41.0 

32  5 

.263 

N.  N.  W. 

0.13 

StTSftDS 

Tues.  15 

30.240 

51.4 

42.4 

41.9 

37.5 

.276 

Northwest 

0.13 

CumahiB 

Wed.  16 

30.342 

52.0 

70.0 

55.0 

44.0 

29.0 

.179 

S.  8.  W. 

0.26 

Cirros 

Thu.   17 

29.936 

57.0 

73.0 

69.0 

65.0 

46  0 

.562 

W.  S.  W. 

0.26 

StntiM 

Fri.     18 

30.206 

59.0 

88.0 

67.0 

58.0 

40.0 

.387 

W.  S.  W. 

0.06 

Cir.  straL 

Sat.     19 

D 

29.986 

65.0 

96.0 

80.0 

68.0 

58.0 

.545 

C  S.  E. 

0.26 

Clear 

Sun.   20 

29.9:36 

70.0 

92.0 

78.5 

68.0 

57.0 

.562 

North 

0.13 

Cum.^ni 

Mon.  21 

30.114 

65.0 

50.5 

44.0 

35.0 

.230 

Ta.  S.  £. 

0.52 

Cir.  strat 

Tuee.  22 

30.040 

61.0 

50.0 

44.0 

35.0 

.236 

W.N.  W. 

0.52 

Cnmuhs 

Wed.  23 

30.220 

56.5 

51.0 

42.0 

41.0 

31.5 

.263 

E.  N.  E. 

0.26 

Coiii.alni. 

Thu.  24 

30.242 

55.5 

42.7 

40.0 

42.7 

.231 

S.  S.  £. 

0.26 

Rain 

Fri.     25 

29.726 

55.0 

48.0 

47.0 

48.0 

.326 

Northwest 

0.06 

Rain 

Sat.     26 

o 

30.166 

54.0 

62.0 

51.0 

44.0 

33.0 

.224 

W.  N.  W. 

0.5S 

Cnimihtf 

Sun.   27 

30.146 

56.0 

80.0 

59.0 

62.0 

.321 

N.W.hyW 

0.52 

Clear 

Mon.  28 

30.176 

56.5 

79.0 

58.0 

44.5 

.154 

West 

4.68 

Cimis 

Tues.  29 

30.322 

57.0 

79.5 

55.0 

48.0 

.269 

Southwest 

0.13 

Cirms 

Wed.  30 

29.720 

62.5 

76.0 

75.5 

68.0 

52.0 

.598 

Southwest 

0.26 

8tnatiu 

Thu.  31 

— 

30.081 

60.0 

76.0 
78.09 

56.0 

42.5 
51.40 

29.5 
46.07 

.134 

N  W.by  W. 

0.62 

Clear 

Mean 

80.063 

59.83 

57.87 

.341 

REMARKS— Continued. 

March  19. — ^At  OA.,   a  heavy  squall  from  the   northward   and  westward,  aco»i 
by  hail,  thunder,  and  sharp  lightning;  lasted  till  OA.  20m.- 

March  24. — ^Rain  fromSA.  30m.  to4A.  30m.  P.  M.,  and  from  6A.  10m.  tonudnight; 
at  10  P.  M. 

March  %b. — ^Thunder  from  OA.  to  7A.  A.M.     From  3A.  to  4A.   P.   M.,  a  hea^ 
squall;  after  which,  tha  weather  cleared. 

March  28. — At  3A.  A.  M.,  commenced  Mowing  in  heavy  puflb.     At  9A.  A.  M.,  the 
point  was  below  27  degfrees. 


519 


C  172] 


METEOROLOGICAL   OBSERVATIONS   AT  WASHINGTON. 


MARCH,  1842— Continued. 

9  P.  M. 

Registering 

therm  on'rs. 

• 
•w4 

Thermometers. 

Wind. 

o 

• 

1 

• 

• 

a 

B 

a 

e 

1 

1 

i 

a 

< 

• 

t 
^ 

1 

t 
P 

• 

1 

• 

1 

Inches. 

o 

0 

o 

0 

Inch. 

Lbs. 

o 

o 

Inch. 

29.988 

67.5 

52.5 

50.0 

52.5 

.345 

Calm 

Stratus 

60.0 

44.0 

29.607 

63.0 

62.0 

57.0 

69.6 

.418 

S.W.byW. 

0.13 

Clear 

70.0 

51.5 

0.095 

29.868 

67.5 

63  0 

58.0 

1 

.433 

Southwest 

0.26 

Stratus 

73.5 

51.0 

29.758 

70.5 

69.0 

68.0 

69.0 

.670 

S.  8.  W. 

1.04 

Cum.  strat 

77.0 

67.5 

0.017 

30.036 

70.0 

63.0 

56.0 

63.0 

.380 

Northeast 

0.52 

Cumulus 

76.5 

68.5 

80.113 

64.0 

48.0 

47.6 

.337 

Cahn 

0.00 

Stratus 

61.0 

44.0 

30.236 

61.0 

43.0 

41.0 

36.5 

.251 

W.  N.  W. 

0.26 

Cum.  strat. 

51.0 

42.0 

0.480 

30.456 

56.0 

42.0 

39.0 

30.0 

.221 

Northwest 

0.06 

Stratus 

49.5 

33.6 

29.761 

59.0 

54.5 

51.6 

46.0 

.359 

S.byW. 

1.04 

Stratus 

59.5 

41.0 

29.864 

60.5 

57.0 

56.0 

56.5 

.447 

Southwest 

0.06 

Stratus 

64.5 

53.0 

0.263 

30.230 

55.0 

33.0 

30.0 

.166 

Northwest 

3.64 

Cum.  strat 

63.0 

38.0 

0.225 

30.432 

54.0 

31.0 

30.0 

23.0 

.176 

£.  8.  C 

0.06 

Stratus 

39.0 

27.0 

30.274 

52.0 

45.0 

41.6 

38.0 

.239 

E.  N.  E. 

0.06 

Stratus 

63.0 

32.0 

0.018 

30.276 

51.0 

36.0 

.33.0 

30.0 

.178 

N.  N.  W. 

0.06 

Stratus 

43.0 

35.0 

0.018 

30.320 

52.0 

41.0 

36.0 

31.0 

.173 

Northwest 

0.06 

Clear 

60.5 

32.0 

0.022 

30.266 

53.0 

46.0 

40.0 

33.0 

.176 

W.  8.  W. 

0.06 

Clear 

55.0 

32.5 

29.996 

57.0 

60.0 

62.0 

35.0 

.310 

West 

0.26 

Stratus 

69.0 

43.0 

30.166 

60.0 

55.0 

50.0 

.317 

Cahn 

0.00 

Stratus 

67.6 

52.6 

30.021 

68.0 

69.0 

63.0 

52.0 

.511 

E.  S.  E. 

0.06 

Clear 

82.0 

46.5 

0.069 

29.936 

6S.0 

65.0 

68  0 

51.6 

.411 

Northeast 

0.26 

Cum.  strat 

80.5 

69.0 

30.096 

640 

39.5 

37.0 

39.6 

.210 

Southeast 

0.52 

Rain 

58.0 

34.6 

30.186 

57.0 

43.5 

40.0 

31.0 

.224 

N.  N.  W, 

0.52 

Cloudy 

61.0 

38.0 

0.088 

30.284 

55.0 

40.5 

37.8 

36.6 

.214 

N.E.byN. 

0.13 

Cum.  strat 

47.6 

39.0 

30.164 

55.0 

39.0 

37.0 

39.0 

.215 

E.  by  N. 

0.13 

Rain 

44.5 

38.0 

0.160 

29.836 

54.0 

47.0 

46.0 

46.5 

.315 

Northwest 

0.06 

Cirrus 

60.6 

38.0 

0.282 

30.286 

53.0 

41.0 

36.0 

34.0 

.173 

West 

0.13 

Clear 

61.6 

40.0 

30.086 

5!).  5 

49.0 

47.0 

36  0 

.314 

Southwest 

0.13 

Clear 

60.0  1  36.0 

30.332 

57.5 

49.0 

40.0 

.161 

North 

0.26 

Clear 

58.7 

47.0 

30.196 

67.0 

46.0 

42.0 

85.0 

.237 

Southwest 

0.13 

Cum.  stiat. 

55.0 

29.6 

29.836 

62.0 

67.0 

58.0 

.388 

West 

5.21 

Cum.  strat 

76.0 

46.0 

30.258 

67.0 

43.5 

36.0 

30.0 
41.82 

.145 

W.  N.  W. 

0.26 

Clear 

56.0 

40.0 

30.102 

58.90 

49.71 

46.59 

.294 

60.07 

41.76 

1.747 

REMARKS— Continued. 

March  80.— At  Ih.  30m.  P.  M.,  dew  point  at  50^.5;  air  71 

3^.     At  8A. 

30m.  P.M., heavy 

gujsts  from  the  westward. 

March  31.— At  3A.  P.  M.,  dew  point  below  89<>.5.     At  "3 

'A.  30m.  P. 

M.,  zodiacal  lisht 

brilliant 

Ape 

Kofth 

econe 

near  ti 

ie  Pleii 

uies. 
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METEOROLOGICAL  OBSERVATIONS  AT  WASHINOT03I. 


APRIL,  1842. 

• 

1 

• 

1 

3  A.  M. 

Thermometers. 

• 

Wind. 

1 

m 

^ 

^ 

"  1 

1 

-8 

• 

o 

1 

Pk 

£ 

< 

• 

• 

& 

m 

9 

1       I 

!    ^ 

Inches. 

0 

0 

0 

0 

Inch. 

Vm. 

Fri. 

1 

30.436 

5i.O 

34.0 

30.0 

.145 

W.  N.  W. 

0.06     C'flf 

Sat 

2 

(f 

30.347 

65.5 

41.0 

38.0 

28.5 

.212 

S.  by  W. 

0.52     Sn£ 

Sun. 

3 

30.162 

60.0 

54.0 

48.0 

42.6 

.281 

S.  S.  W. 

0.06     Cin 

Mon. 

4 

29.955 

63.0 

61.0 

56.0 

68.0 

.402 

Northwest 

0.13     Cffi'^- 

Tues. 

6 

30.072 

63.0 

44.5 

43.5 

44.0 

.282 

N.E.byE. 

0.36     Ce:. 

Wed. 

6 

30.261 

63.0 

43.0 

42.0 

25.5 

.272 

Calm 

0.00     CJer 

Thu. 

7 

30.010 

64.5 

64.0 

52.0 

54.0 

.378 

Calm 

0.00     hz 

Fri. 

8 

29.716 

67.0 

66.0 

54.0 

56.0 

.406 

Northeast 

0.52     E*: 

Sat. 

9 

29.794 

64.5 

45.5 

45.0 

45.0 

.308 

E.  N.  E. 

1.66    fie 

Sun. 

10 

• 

30.112 

61.0 

46.0 

42.6 

41.0 

.243 

West 

0.06    iV 

Mon. 

11 

29.984 

61.0 

53.0 

50.0 

.339 

N.  N.  E. 

0.13    Crf 

Tues. 

12 

30.096 

64.0 

63  0 

51.0 

.364 

N.  N.  E. 

0.06    > 

Wed. 

13 

29.989 

65.0 

64.0 

48.0 

54.0 

.282 

Southeast 

0.13    k 

Thu. 

14 

29.936 

620 

48.0 

47.6 

48.0 

.331 

East 

0.06    k 

Fri. 

15 

30.122 

62.5 

44.7 

40.7 

39.0 

.225 

Calm 

0.00    C='' 

Sat. 

16 

30.146 

61.5 

51.0 

45.0 

39.0 

.246 

Northeast 

0.13    ti- 

Sun. 

17 

30.274 

60.0 

46.5 

44.0 

38.5 

.276 

S.E.byE. 

0.26    'C:£- 

Mon. 

18 

T> 

29.981 

59.0 

45.0 

43.0 

46.0 

.271 

E.  N.  E. 

3.02 

hr 

Tues. 

19 

29.866 

56.0 

45.0 

44.0 

45.0 

.293 

N.E.  byN. 

0  26    -Ic 

Wed. 

20 

29.752 

68.0 

46.7 

45.2 

44.0 

.300 

Calm 

0.00     ^^■■ 

Thu. 

21 

30.070 

59.5 

46.0 

42.0 

.237 

N.  N.  E. 

0.13    ,Cte 

Fri. 

22 

30.169 

61.2 

62.0 

61  0 

43.0 

.376 

Calm 

0.00 

tit*  1 

Sat. 

23 

29.886 

65.0 

60.0 

66.0 

52  0 

.413 

Calm 

OM 

Cm 

Sun. 

24 

o 

30.168 

69.0 

64  7 

52.0 

63.7 

.370 

Calm 

0.00 

Cirf 

Mon. 

25 

30.012 

680 

62.8 

61.0 

.521 

Calm 

0.00 

Cii.- 

Tues. 

26 

29.836 

72.0 

69.0 

62.0 

.482 

W.  S.  W. 

0.06 

CJer 

Wed. 

27 

29.670 

68.5 

52.6 

46.0 

47.5 

.254 

W.  N.  W. 

1.30 

Cur- 

Thu. 

28 

29.858 

61.6 

46.0 

42.7 

50.5 

.253 

W.  8.  W. 

0.13 

Ces-" 

Fri. 

29 

30.0S2 

65.0 

39.5 

36.0 

35.5 

.190 

West 

0.06     IW 

Sat. 

30 

29.952 

59.5 

41.0 
49.64 

37.0 
46.47 

43.88 

.193 

Calm 

0.00 

LItf 

Mean 

30.024 

62.66 

.311 

REMARKS. 

April  1.— At  9  A.  M.,  dew  point  below  16®.5;  at  8  P.  M.,  below  23«?  alDWO*' 

halo  vifdble,  diameter  44°  46';  at  8  P.  M.,  zodiacal  light  visible.  .  „  \ 

April  7.— At  8A.  30wi.  P.  M.,  sharp  lightning  in  the  northeast;  from  9A.  to  10* 

lightning  in  the  north.  ^  ^ 

^)Wi7  12.— At  9A.  P.  M.,  a  very  light  shower;  at  \\h.  P.  M.,  lightning  in  Aenort- 
April  13. — ^From  7A.  30m.  to  Sh.  P.  M.,  thunder  and  lightning.  ^^ 

April  14. — The  rain  noted  on  this  date  is  the  quantity  that  fell  between  9A.  P-  *'.  ; 

12th  and  midnight  of  the  I4th.     At  lOA.  P.  M.,  an  auroral  light  visible,  extendinf  ^' 

N.  E.  to  W.  N.  W. 
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tteT£OBOLOGICAL  OBSERVATIONS  AT  WASHINGTON. 


APRIL,  ISiS^Continued. 

•      -    ■        

9  A.  M. 

« 

Thermometera. 

• 

Wind. 

of  vapoi 

. 

ft 

1 

i 

• 

1 

1 
1 

<*• 

• 

1 

n 

< 

• 

a 

9 

Dry. 
Wet. 

1 

8 

s 

• 

1 

Inches. 

Oi               o 

o/ 

o 

o 

Inch. 

/ 

Lh». 

80.504 

64.0 

57.5 

88.5 

32.0 

.133 

N.  N.  W. 

0.26 

Cir.  strat 

30  316 

53.5 

67.5 

52.7 

48.3 

36.0 

.302 

s.  s.  w. 

0.26 

Cir.  strat. 

30.163 

61.4 

78.0 

63.1 

68.7 

67.0 

.451 

8.  8.  W. 

0.26 

Cir.  strtt 

30. 104 

64.5 

61.0 

58.0 

54.3 

57.6 

.391 

Northeast 

0.18 

Cb.  cum. 

30.  UT 

61.4 

48,5 

48.0 

.343 

North 

0.06 

Cir.  strat 

.30.3:)8 

62.0 

77.6 

54.0 

51.0 

46.6 

.352 

B.  N.  E. 

0.13 

Cirrua. 

29.892 

68.0 

83.0 

62  2 

61.8 

67.0 

.561 

Southwest 

0.06 

Cir.  ili«t. 

29.851 

66.6 

69.0 

65.8 

65.5 

.419 

Southeast 

0.06 

Cir.  stmt 

29.901 

62.0 

46.3 

44.8 

46.3 

.250 

N.  W.  by  N. 

2.34 

Rain. 

.30.166 

61.2 

79.0 

SOL  6 

47.1 

43.6 

.299 

N.  N.  W. 

0.13 

Clear. 

30.066 

61.5 

84.4 

61.6 

66.0 

53.0 

.395 

N.  W.  by  N. 

0.52 

Cir.  strat 

30.067 

63.0 

86.0 

61.0      64.0 

43.5 

.350 

E.  N.  E. 

0.13 

Cirrus. 

30.060 

63.5 

49.3      47.5 

49.3 

.323 

E.  N.  E. 

0  26 

Rain. 

30.090 

67.3 

61  3 

462 

43.5 

.270 

W.  N.  W. 

0.26 

Cir.  strat 

30.166 

61.0 

80.0 

52.5 

49.0 

47.0 

.322 

Southwest      { 

0.06 

Cir.  strat. 

30.272 

59,2 

61.5 

52.2      48.0 

39.0 

.301 

Northeast 

0.13 

Cum.  strat 

30.264 

59.0  i 

48.0      43.0 

42.0 

.236 

N.  E.  by  E. 

1.04 

Stratus. 

30.086 

56.0 

47.5      46.0      476 

.309 

N.  E.  by  N. 

0.13 

Rain. 

29.734 

55.0 

44.2      43.0 

44.2 

.280 

N.  E.  by  N.  ' 

0.26 

Rain. 

29.904 

57.5 

66.0 

61.0 

50.0 

.341 

Northwest 

0.13 

Cum.  strat 

30.200 

60.0 

86.0 

.58.0 

53.0 

49.0 

.358 

Northeast 

0.13 

Cir.  smt. 

30.166 

61.0 

78.0 

59  5 

58.0 

48.0 

.472 

8.  W.  by  W. 

0.18 

Clear. 

30.006 

68.2 

91.0 

,  76.5 

66.0 

56  0 

.506 

Northwest 

0  06 

Cir.  stzat 

30.186 

67.5 

76.0 

63  0 

59.5 

57.5 

.476 

Southeast 

0.13 

Stratus. 

3O040 

68.0 

66.6 

64.0 

65.0 

.569 

W.  8.  W. 

0.06 

Stratus. 

29.704 

72.4 

88.0 

74.3 

68.5 

63.0 

.628 

S   W.  by  8. 

0.65 

Cir.  strat 

39.686 

67.5 

76.5 

56.8 

50.6 

42.5 

.310 

Southwest 

1.04 

Clear. 

29.942 

61.0 

68.0 

51.6 

44.0 

29.0 

.220 

Northwest 

0.52 

Cumulus. 

30.112 

61.4 

74.0 

66.5 

48  2 

87.7 

.256 

S.  W.  by  S. 

1.04 

Cir.  strat 

29.966 

60.5 

805 

65.6 

60.5 

43.0 

.324 

Northeast 

0  06 

Cirrus. 

30.064 

81.67    76.87 

55.76 

61.22 

48.18 

.358 

Ri:.MARKS— Contini 

lied. 

April  19. — ^The  rain  noted  is  for  the  48  preceding  ho 

urs. 

April  %& — At  lOA.  P.  ML,  observed  a  meteor  dioot 

ing  from  the  tc 

tuthward  an 

d  eastward* 

in  a  northwestern  direction. 

April  26 — At  lA.  30m.  A.  M.,  observed  another  mel 

teor  proceeding 

from  thesai 

one  quarter. 

and  porsuing  the  same  direction.     At  Zh.  30/n.  P.  M 

[.,  rain*  thund 

er,  and  ligl 

titning,  the 

thonder  clouds  distant  one  and  a  half  mUes. 

April  29. — At  llA.  A.  M.,  observed  a  solar  halo,  the 

i  vertical  diame 

ter  being  4 

4®  04',  and 

the  horis 

E>ntal44 

^  32';  , 

it  Ok.  2( 

)m.  P.  ] 

Vf.,  it  dj 

[sappean 

Bd. 
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METEOROLOGICAL  OBSERVATIONS  AT  WASBIKGTOK. 


APRIL,  1842— Conlmued. 


IS 


I 


I" 


1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1] 


Fri. 
Sftt 
Sim. 
Mon. 
Tues. 
Wed. 
Thu. 
Fri. 
Sat. 
Sun. 
Moil' 
Tues.  12 
Wed.  13 
Thu.  14 
Fri. 
Set. 
Sun* 
Mon. 
Tues.  19 
Wed  20 
Thu.  21 
Fri.  22 
Set.  23 
Sun.  24 
Mon.  25 
Tue«.2tf 
Wed.  27 
Thu.  28 
Fri.  29 
Sat.    30 


16 
16 
17 
18 


s 
I 


Mean 


3  P.  M. 


§ 

i 


Inches. 
30.436 
30.164 
30.072 
30.096 
30.080 
30.208 
29.620 
29.716 
29.974 
30.036 
30.036 
29.954 
29.986 
29.970 
30.070 
30.260 
30.132 
29.976 
29.662 
29.934 
30.196 
30.072 
30.024 
30.102 
29.976 
29.522 
29  962 
29.970 
29.982 
29.872 


30.001 


Thermometen. 


< 


55.0 
60.0 
66.0 
65.5 
64.0 
64.0 
68.0 
68.0 
623 
63.0 
64.0 
64.0 
6.3.5 
61. 6 
63.0 
61.0 
61.0 
57.0 
58.0 
59.6 
62.0 
66.0 
69.3 
68.6 
72.6 
74.0 
67.0 
60.0 
61.7 
63.6 


tn 


71.0 
87.6 
82.0 

96.11 
90.0 
80.5 


89.0 
93.0 

so.o 

86.5 
84.0 
70.0 


84.0 
96.0 
86.5 
92.0 
104.0 

82.0 
76.0 

80.6 


63.76.  85.52 


• 

t 
^ 

o 

o 

47.0 

39.0 

72.6 

60.0 

81.0 

68.0 

66.0 

52.0 

63.2 

67.6 

67.5 

60.0 

80.6 

68.0 

63.0 

59.0 

52.2 

48.0 

67.6 

60.0 

71.6 

620 

72.0 

64.0 

60.0 

48.0 

62.6 

51.8 

65.0 

56.0 

60.0 

50.0 

48.0 

46.0 

49.0 

46.6 

60.3 

48.2 

60.0 

54.0 

688 

62.0 

76.6 

68.0 

81.3 

67.8 

75.0 

68.6 

86  6 

74.0 

81.0 

69.8 

62.6 

49.6 

66.0 

46.0 

63.6 

52.0 

69.0 

59.8 

65.23 

57.27 

'•mm 


40.0 

63.5 

48.0 
69.0 
63.0 
44.5 
47.0 
38.0 
44.0 
44.0 
37,5 
32.0 
38.0 
48.0 
49.0 
49.3 
60.5 
46.0 
66.0 
54.5 
61.0 
61.5 
69.2 
65.0 
31.5 
35.0 
40.0 


47.60 


I- 

>  , 

o 

I 


Inch. 
.164 
.383 
.535 
.366 
.417 
.439 
.543 
.461 
.302 
.439 
.463 
.607 
.327 
.277 
.357 
.259 
.304 
.303 
.328 
,.361 
.483 
.686 
.626 
.619 
.700 
.600 
.221 
.214 
.271 
.417 

.406 


WiDd. 


Cshn 

8.  8.  »» « 
S.  8.  W. 
B.  N.  B. 
East 

Southwest 
S.  S   W. 
Northeast 
N.WbyW, 
Noarthwest 
Northwesl 
G.  8.  S. 
E.  N.  E. 
West 
S.  8.  WW. 
E.  8.  E' 
Northeasi 
N.E.byN. 
N.  bj  W. 
Northwest 
Variabie 
S-  W.byW. 
W.  N.  W. 
8.  8.  R. 
W.  8.  W. 

8  a  w. 

West 
W.  N.  W. 
Southwest 
Northeasi 


^ 


Lbt. 

O.00  ^ 
1.04  9s 
0.06  fcf 
0.56<H 
0.13  i> 

0.15:0?^ 

0.13  Cr- 
0.5V  Etf 
3.08  fs-i 
0  13  I* 
0.2J  -«* 
0.13-^ 
O.St'^' 
0.25  f" 
0.13  '> 
0.2«  * ■ ' 
3.02  ^ 
O.40  ^- 
0.13  ^>  ' 
0.13  '""'•^ 
0.1>6  '.•^• 

0.13  <>, 
O.06.CP' 

0.06'^" 
0.l3,t'oj 
156!^^^ 
I..56,Cr'| 

0.56 'Ccfi^' 
0.52,  Si-'*' 
0.13iCH 


SEMARKSi 
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METEOBOLOeiCAL  OBSEQVATIONS  AT  WASHINGTON; 


^ 

APRII 

.,  1842~Contuitted. 

• 

9  p.  M. 

Registering 
thermom'rs. 

• 

1 
§ 

1 
.9 

'3 
P4 

Thennometers. 

Foice  of  vapor. 

Wind.* 

Weather. 

• 

S 
1 

d 

• 

S 
1 

0 

i 

Attached. 

• 

• 

. 
c 

1 
P 
o 

■ 

e 
0 

• 

J? 

0 

Em 

I  ekes. 

O 

o 

o 

0 

LhB. 

0 

Tnchea, 

).390 

56.0 

39.0 

37  0 

26.5 

.216 

Calm 

0.00 

Clear 

50.0 

30.0 

).172 

61.0 

61.0 

63.0 

41.0 

.324 

S.  by  W. 

0.78 

Stratus 

72.5 

40.0 

).068 

66.0 

67.0 

62.0 

56.0 

.603 

South 

0.06 

Cum.8tiat. 

83.0 

64.0 

M20 

64.0  1  45.6 

42  6    44.5 

.249 

N.E.byE. 

0.52 

Cir.  strat. 

64.0 

45.0 

).19S 

63.5    51.0 

48.0 

.315 

Calm 

0.00 

Cir.  strat. 

65.0 

43.5 

.• 

).116 

64.0 

57.0 

62.0  1  50.0 

.346 

South 

0.06 

Stratus 

68  4 

41.4 

0.023 

).7QS 

67.0 

68.0 

62.0    57.0 

.493 

North 

0.13 

Stratus 

83.0 

53.  S 

0.032 

>.802 

66.0 

49.5 

48.0 

49.5 

.332 

Southeast 

1.56 

Rain 

65.0 

49.0 

0.016 

>086 

61.7 

49.5 

45.2 

43.0 

.269 

N.W.byVV. 

0.39 

Stratus 

53.0 

44.0 

1.567 

•.010 

63.0 

56.5 

53.0 

55.0 

.375 

N.  N.  W. 

0.06 

Cumuli 

67.6 

42.2 

0.035 

(.062 

64.0 

60.0 

58.0 

494) 

.467 

N.  N.  W. 

0.06 

Clear 

75.0 

62.0 

1.942 

64.0 

58.0 

5^.0 

58.0 

.333 

S.  S.  E. 

0.26 

Rain 

72.0 

50  0 

1.941 

62.5 

47.6 

46.0 

47.5 

.309 

East 

0.13 

Rain 

56.0 

46.0 

L046 

62.2 

52.6 

46.0 

.253    South 

0.06 

(>am.8trat. 

64.0    47.0 

0.445 

1.068 

62.0 

53.0 

49.0 

35.0 

.316    South 

0  06 

Clear 

66.0 

41.2 

1.270 

61.0 

60  0 

46.0 

42.0 

.280 

South 

0.06 

Cum.  strat 

60.0 

49.0 

».069 

60.0 

456 

44.0 

45  5 

.287 

Northeast 

3.64 

Rain 

50.0    44.0 

0.600 

1.946 

56.0 

46.6 

460|465 

.320 

N.E.byN. 

0.26 

Rain 

49  0    4.5.0. 

1.680 

68.3 

47.2 

46.0 

47.2 

.313 

Calm 

0.00 

Rain 

51.7 

43.5 

1.832 

1.020 

59.6 

52.0 

48.0 

51.5 

.303 

Variable 

0.06 

Cirrus      • 

60.0 

46.0 

1.186 

62.8 

56.0 

51.0 

51.0 

.329 

Calm 

0.00 

Cirrus 

70.0 

46.0 

L936 

650 

65.6 

60.0 

60.0 

.461 

S.W.byW. 

0.13 

Cumuli 

78.5 

52  0 

1.148 

69.0 

61.7 

56.0 

58.0 

.394 

W.  by  8. 

0.06 

Stratus 

81.3  !  59  7 

1.104 

68.5 

64.0 

61.0 

61.0 

.507 

8.  8.  E. 

0.06 

Cir.  strat. 

77  6    54.4 

t.860 

72.0 

73  0 

66.0 

62.0 

.561 

W.  S.  W. 

0.13 

Clear 

85  5 

62.5 

• 

.602 

72.5 

60.7 

57.0 

60.7 

.432 

W.  N.  W. 

0.13 

Rain 

83.3 

57.7 

0.795 

.808 

64.5 

49.5 

43.0 

37.0 

.220 

W.  N.  W. 

0.06 

Clear 

65.0 

47.5 

' 

1  0  J6 

62.0 

475 

46.5 

38.0 

.320 

Calm 

0.00 

Clear 

57.5 

44.5 

972 

61.5 

50.0 

46.0 

.281 

West 

006 

Stratus 

63  5 

38.0 

.836 

65.5 
63.50 

55.0 

50.0 

50.0 

.317 
.348 

West 

0.06 

Cumulus . 

69.0 

41.0 
46.90 

.006 

54.64 

50.67  50.79 

66.87 

4.844 

REMARKS. 
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MBTBOROLOaiCAL   OBSERVATIONS    AT    WASHlNOTdlT. 


MAY, 

,   1842. 

• 

• 

1 

• 

3  A. 

M. 

• 

Thermometers. 

Wi»d 

I 

1 

*9 

1 

• 

i 

•s 

«i 

c 

o 

1 

> 

o 

• 

1" 

i 

£ 

n 

Attach* 

1 

o 

'.3 

1 

t 
s 

t 

Jnehes, 

o 
61.^ 

0 

o 

o 

Inches. 

Lbs 

Sun.      1 

29.836 

52.0 

50.0 

62.0 

.351 

Southwest 

0.06 

Cis 

Mon.     8 

c 

29.h38 

66.0 

56.0 

52.0 

.856 

Calm 

0.00 

Ca 

Tues.    3 

29.836 

64.0 

45.7 

44.0 

45.7 

.285 

N.  N.  E. 

0.13    Bk 

Wed.    4 

29.936 

60.0 

45.5 

43.0 

.265 

North 

0.  IS    foac 

Thu.     6 

80246 

60.0 

47.6 

42  0 

40.0 

.220 

North 

0. 12  >  Ckr 

Pri.       6 

80.276 

61.0 

45.0 

40.0 

48.0 

.230 

Calm 

O.OO    Cfcr 

Sat.       7 

80.080 

61.0 

50.0 

47.5 

42.0 

.315 

Calm 

O.OU    LV 

Sun.      8 

• 

80. 186 

60.0 

45.0 

42.0 

40.0 

.249 

Calm 

O.OO    Cj^ 

Mon.     9 

29.882 

68. 0 

49.0 

47.0 

46.0 

.315 

N.  N.  W. 

0.13  ;Cizi-r 

Tues.  10 

• 

30.036 

61.2 

47.0 

43.4 

39.5 

.257 

Southwest 

0.06  'j^' 

Wed.  11 

29.848 

63.0 

58.0 

54.0 

.883  i 

S.  S.  W. 

0.13  .^ 

Thu.    12 

29.928 

68.5 

67.0 

60.0 

48.0 

.445 

West 

0.13  Cm 

Fri.     13 

8U.046 

66.0 

51.0 

480 

.315 

Calm 

O.OO  Cff 

Sat.     14 

30. \ 10 

67.3 

47.7 

42.7 

87.6 

.233 

N.WbyN. 

0.06    C« 

Sun.    15 

30.0.^0 

64  5 

48.5 

45  5 

45.0 

.286 

^'outh 

0.06    Ca 

Mon.  16 

30.030 

63.0 

47.0 

44.0 

43.0 

.270 

8.  8.  W. 

0.13    Off 

Tnes.  17 

5 

30  148 

64.0 

64.0 

63.0 

.667 

Calm 

aOO    Ctf 

Wed.  IS 

30.222 

68.5 

55.7 

52.5 

52.0 

.348 

(Southwest 

0.06    Ca.^^ 

Thu.   19 

30.164 

67.0 

56.0 

52.0 

50.0 

.3.54 

Southwest 

0.06    Ci* 

Fri.     20 

30.091 

71.0 

64.0 

59.0 

64.0 

.450 

Northeaat 

8.12    Rir. 

Sat.     81 

80.338 

64.0 

4.').0 

42.0 

44.0 

.249 

N.  N.  E. 

0. 13    &(n:. 

Son.    22 

30.124 

62.0 

61.5 

50  0 

50.0 

.856 

N.  N.  E. 

0.116    S^mr 

Mon.  2.3 

29.8H« 

64  0 

60.0 

58.0 

58.0 

.467 

West 

0.13 

Cb=-. 

Tues  24 

o 

30.071 

67  0 

66.0' 

54.0 

49.0 

.406 

Calm 

o.oe 

Cira 

Wed.«5 

^■^^ 

29.956 

69.0 

62.0 

58.0 

60.0 

.445 

Northwest 

0.06 

Cir.  ti 

Thu.  26 

80.O80 

67.0 

52.0 

48.0 

50.0 

.303 

Calm 

0.00     Cksr 

Fri.     27 

29.988 

68.0 

60.5 

60  0 

57.0 

.517 

Calm 

0.00    >ns 

Sat     28 

29.976 

69  5 

63.0 

58.5 

62.0 

.448 

Calm 

0.00     Lies: 

Sun.    29 

29.948 

71.0 

64.0 

60.5 

60  0 

.491 

Calm 

0.00     Cb&c 

Mon.  80 

29.708 

72.0 

0H.6  ! 

65.0 

60.0 

.578 

Soathwest 

0.13     Cur 

Tues.  31 

— 

29.846 

70.5 

56  5  < 

50.0 

52.0 

.301 

Northwest 

o.is 

Ccs:. 

Mean 

80.016 

65.81 

54. 16 

50.82 

49.65 

.367 

1 

REM/ 

LRK8. 

May  I. — At  \h.  P.  M.,  a  rain  squall,  accompanied  with  thunder  and  lightning-  At.' 
P.  M.,  lightning  in  the  east 

May  2. — From  lOA.  to  1  lA.  A.  M.,  a  violent  storm  of  rain,  thunder,  and  lightniiig.  ^^ 
3A.  60m.  to  Ah.  15/n.  P.  M.,  a  violent  storm  of  rain,  thunder,  and  lightning.  Sec  hros^ 
changes  from  OA.  26m.  to  2A.  P.  M.,  page  534. 

May  13. — At  6A.  30m.  P.  M ,  the  wind  veered  to  north -northwest,  Mowing  vetr  b^ 
and  accompanied  with  a  light  rain.      At   Ih.    40m.    P.    M  ,   a  lunar  halo  nsUdft    ^^ 
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HSTfOBOLOaiCAL  OBSSBTATIONS  AT  WASHINGTON. 


MAY,  1842-.Contma«d. 

• 

9  A.M. 

Thermometen. 

> 

Wind. 

• 

5 

^ 

i 

Direction. 

i 
1 

n 

< 

• 

1 

1 

Q 

o 

(^ 

0 
V 

Inches. 

0 

o 

0 

0 

0 

Lbs. 

29.786 

63.0 

6i.0 

60.6 

67.0 

.493 

W.  byS. 

0.06     ' 

Stratus. 

29.608 

64.2 

65.6 

64.6 

55.6 

.424 

Northeast 

0.13 

Rain. 

29.896 

61.6 

46.6 

43.6 

45.5 

.277 

N.  N.  E. 

0.13 

Kain. 

30.04.5 

59.0 

70.0 

64.0 

60.0 

49.5 

.828 

w.  N.  W. 

0.26 

Cir.  cum. 

30.384 

60.6 

82.0 

66.6 

60.0 

35  0 

.299 

W.  N.  W. 

0.06 

Clear. 

30.288 

60.0 

82.0 

68.6 

56.0 

50.0 

.430 

w.  s.  w. 

0.06 

Clear. 

No  obser 

vation. 

1 

80.090 

62.0 

72.0 

59.0 

65.0 

61.0 

.397 

s.  s.  w. 

0  36 

Cumulus. 

29.9U2 

60  6 

70.5 

63.7 

48.2 

46.0 

.289 

N.  W.byN. 

0.62 

Cum.  strat. 

29.992 

60.0 

68.0 

60.5 

66.0 

48.6 

.408 

>'outhwe8t 

0.13 

Stratus. 

29.860 

65.0 

70.0 

68.5 

61.0 

.457 

S.  W.  by  S. 

0.06 

Cir.  strat. 

30.060 

66.0 

74.0 

60.5 

62.0 

41.6 

.306 

Northwest 

0.26 

Stratus. 

29.886 

66.7 

V9.0 

69.8 

68.0 

69.0 

.661 

S.  W.  by  S. 

0.26 

Cir.  strat. 

30.212 

66.6 

80.0 

65.0 

48.0 

35.0 

.269 

N.  N.  E. 

0.13 

Stratus. 

30  0U0 

64.0 

62.5 

50.6 

.857 

Calm 

0.00 

stratus. 

30.086 

62.6 

74.0 

58.5 

68.0 

52.0 

.483 

Southwest 

0.06 

Cum.  strat. 

30.208 

64.0 

84.0 

68.0 

65.0 

66.7 

.683 

Southwest 

0.06 

Stratus. 

30.272 

67.0 

80.0 

67.8 

65.0 

.  60.0 

.686 

Southwest 

006 

Cum.  stiat. 

30.178 

6'8.0 

90.0 

72.0 

68.0 

64.0 

.636 

S.  S   W. 

0.18 

Clear. 

30.166 

69.0 

64.0 

60.6 

54.0 

.339 

Northeast 

2.08 

Rain. 

30.:348 

62.0 

48  6 

46.6 

46.6 

.308 

N.  E.  by  N. 

0.26 

Stratus. 

30.042 

62.0 

59.6 

67.0 

62.0 

.445 

Southwest 

0.26 

Cum.  strat. 

29  942 

66.0 

82.0 

69.0 

59.0 

60.0 

.394 

N.  N.  W. 

0.62 

Cir.  strat. 

30  056 

68.0 

71.6 

66.5 

58.0 

.692 

Calm 

0.00 

Cimii- 

30  074 

67.0 

80.0 

64.6 

68.0 

62.0 

.416 

N.  N.  W. 

0.13 

Cir.  strat. 

30. 120 

67.0 

90.0 

70.0 

66.0 

68.0 

.6»d 

Calm 

0.00 

Cirrus 

29  966 

68.0 

70.5 

66  6 

64.6 

.603 

Calm 

0.00 

Stratus. 

30.086 

70.0 

94.0 

71.6 

66.0 

60.0 

.576 

Northeast 

0.06 

(lev. 

29.860 

72.0 

93.0 

78  0 

73.0 

68.6 

.746 

Southwest 

0  06 

Cum.  strat 

29.678 

73.0 

92.0 

73.0 

6H.0 

67.6 

.626 

N.W.byW. 

0.26 

Cumulus. 

29.896 

69.6 

86.0 

63  0 

66.0 

48.0 

.380 

Northwest 

0.13 

Clear. 

30.031 

66.13 

80.67 

62  43 

68.07 

62.61 

.457 

1 

• 
KEMABKS— Continued. 

Sh-  30i».  I 

\  M.,  h 

eavy  ga 

its  of  T( 

rind  from  the  northwert,  with  lightnin 

g  in  the 

east  sooth- 

east. 

Mayll 

— At  no 

K>n«  ohsc 

Tved  ah 

ftlo  around  the  ran.   Iti  vertical  dtamet 

er  measui 

•ed  44°  Oa', 

and  the  hoi 

rizontal 

44«  57'. 

At  4/ 

u  4.')m.  P.  M.,  it  had  disappeared. 

May  19. 

—At  9/i 

u  P.  M. 

,  lightn 

ing  in  the  northwest. 

7»/ay  20. 
tinaedthrot 

—At  IC 

lA.  P.  W 

! ,  wind 

commenced  blowing  from  northward  an 

id  eastwa] 

rd|  and  con- 

tighout  1 

the  nigh 

t,  with! 

leavy  squalls  at  intenrals^  accompanied  ' 

vriih  rain 

1 
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MSlfiOBOLOOICAL  OBSSRVATIONS  AT  WASHIKfiTOK. 


•5 

a 

o 

S 

•9 


Sun. 

Mon. 

Tues. 

Wed. 

Thu. 

Fri. 

Sat. 

Sun. 

Mon. 

Tues. 

Wed 

Thu. 

Fri. 

Sat 

Sun. 

Mon. 

Tuea. 

Wed. 

Thu. 

Fri. 

Sat. 

Sun. 

Mon. 

Tues. 

Wed. 

Thu. 

Fri. 

Sat. 

Sun. 

Mon. 

Tues. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2.'i 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


g 

o 

S 


o 


Mean 


c 


o 


6 

o 


Inches. 

29.586 

29.648 

29.879 

30.080 

30.336 

30.118 

30.iS6 

29.936 

29.948 

29.910 

29.700 

30.036 

29  796 
30.118 
29.978 
30.036 
30.186 
30.222 
30.100 
80.372 
30.292 
29.940 
29.996 
29.960 
30.012 

30  028 
29.866 
30.016 
29.716 
29.678 
29.978 


MAY.  1842— Continued. 


3  P.  M. 


Thermometers. 


65.0 
66.5 
62.0 
62.5 
62.0 
61.0 
61.5 
64.0 
61.3 
64.5 
68.5 
66.0 
68.3 
66.0 
66.0 
65.0 
665 
68.0 
74. 0 
69.5 
62.8 
65.0 
66.2 
68.0 
69.0 
69.0 
70.0 
71.0 
74.5 
74.0 
70.0 


29.989 


66.70 


9 
CO 


96.0 


87.0 
93.0 
94.0 
92.5 

81.5 
78.0 
95.0 
90.0 

80.0 

92.0 
95.0 
84.0 
98.0 


P 


91.0 

92.0 

92.0 
100.0 

960 
92.0 


76.0 
61.5 
47.6 
6i.O 
64.5 
73.0 
65.0 
65.0 
58.5 
75.6 
83.6 
69.0 
74.8 
69.5 
54.0 
76.5 
181.5 
80  0 
85.0 
48.0 
55.5 
65.0 
70.0 
73.5 
72.8 
80.0 
82.5 
78.0 
85.0 
80.5 
70.6 


90.90 


66.0 
57.0 
46.0 
55.0 
54  0 
62.0 
52  5 
590 
47.8 
65.0 
78.0 
58.0 
70. 0 
58.0 
50.0 
64.0 
68.5 
72.0 
80.0 
44.0 
53.0 
62.0 
66.0 
66.0 
60.0 
74.5 
74.0 
68.0 
75.0 
66.5 
57.0 


70.31  61.90  51.71   .495 


♦J 

.a 


56.5 
57.0 
47.5 
45.0 
34.5 
50.0 
39.0 
65.0 
27.5 
49.5 
61.5 
47.5 
60.5 
33.6 
47.0 
50.5 
50.2 
62.5 
66.0 
44.8 
48  0 
58.5 
50.0 
60.0 
50.0 
60.0 
68.0 
60.0 
70  0 
55.0 
39.5 


o 
s 


fm 
O 


Inch. 
.528 
.423 
.309 
.341 
.308 
.4*36 
.266 
.439 
.224 
.500 
.879 
.366 
.674 
.359 
.328 
.457 
.646 
.685 
.946 
.258 
.386 
.525 
.593 
.554 
.379 
.779 
.733 
.569 
.744 
.494 
.322 


Wind. 


c 

o 


s.  s.  w. 

Northwest 
N.  N.  E. 
N.  N.  W. 
Calm 
Northwest 
Variable     j 
Southwest  I 
N.W.byN.i 
Southwest  ' 
t<.  S.  W. 
Northwest 
Calm 
N.  N.  E. 
Cahn 
Southwest 
S.W.byS. 
S.  S.  W. 
S.  S.  W. 
Northeast 
N.  by  E. 
S.  S.  W. 
W.  N.  W. 
Soutbeaat 
Northwest 
S   S.  W. 
W.  8.  W. 
Airs 

Southwest 
W.  N.  W. 
N.  by  W. 


9f 

c 

ft. 


J 


Raj 
Usi 
Ca 

.V- .' 
t.  . 
•fir 


Lift 

U.13 

0.52 

0.13 

0.34 

0.00 

0.13 

0.13 

0.U6 

0.52 

0.13 

0.52  .i. 

0.13  ?» 

O.U»  '3.-" 

0.06  ^Ji 

ie 

it 

Ci- 
So- 
Ci'' 
C-J- 
Cc-' 

a-  ■  ■ 
on 


0.00 
0.06 
0.13 
0.06 
0.13 
0.52 
0.l3 
0.18 
0  52 
0.13 
0.13 
0.06 
0.13 
0.06 
0.06 
0.26 
0.13 


REM  ARKS—  Continued. 

May  22. — A  lunar  halo  visible  at  midnight. 

May  24. — At  Oh.  30/7i.  P.  M.,  the  wind  veered  to  the  southward,  accompanied  vitbt'j 
shower  of  rain. 

May  26. — Rain  commenced  at  7A.  P.  M. 

May  27.— At  6A.  P.  M.,  thunder  in  the  northeast.  At  8A.  and  at  lOA  P.  M.tt' 
in  the  cast. 
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METEOBOLOGICAL  OBSERVATIONS  AT  WASHINGTON. 


MAY,   1842— Continued. 


9  P.   M. 


B 

o 


Ifiches. 
29.554 
29.822 
29.896 
30. 144 
30.292 
30.109 
.30  168 
29.906 
30.020 
29.876 
29.785 
30.C66 
30.010 
30.108 
30.011 
30.086 
30.216 
30.208 
30.078 
30. 3.S6 
30.230 
29.686 
30.U46 
29.936 
30.070 
30.008 
29.886 
)0.O26 
29-726 
J9.r78 
)0.O64 

30.012 


Thermometers. 


I 


66.5 
64.4 
60.0 
60.0 
60.8 
61.5 
61.5 
63.0 
62.7 
63.5 
70  0 
66.5 
68.0 
65.0 
64.0 
64.0 
66.5 
68.0 
72.5 
66.0 
63.0 
64.0 
67.0 
68.0 
68.0 
68.0 
70.0 
71.0 
73.0 
72.0 
69.5 

66.06 


64.5 
52.0 
45.0 
51.0 
52.7 
57.0 
51.5 
52.0 
50.4 
620 
73.0 
58.5 
60.0 
55.0 
51.5 
64.0 
68.5 
«3.5 
71.0 
45.5 
52.0 
61.5 
63.0 
64.0 
60.0 
63  0 
69.5 
71.0 
68.0 
65.5 
58.0 


59.32 


0) 


56.5 
50.0 
44.0 
46.0 
48.5 
52.0 
46.0 
51.0 
44.4 
56.5 
68.0 
52.5 
50.3 
48  0 
47.0 
64.0 
.57.0 
58.0 
67.0 
44.0 
49.0 
58.5 
61  5 
62.0 
54  0 
60.0 
64.0 
64.0 
65.5 
56  5 
53.0 

54.76 


Q 


54.5 
62.0 
45.0 
50.0 
50.5 
45  0 
40. 0 
56.0 
41.2 
55.0 
51.0 
50.0 
41.0 
40.0 
35.0 

55.2 

65.0 
;  46.0 
I  45.0 
58.0 
54.0 
63.0 
65.0 
63.0 
64.0 
60.0 
69.0 
53.0 
55.0 


o 
a, 


o 


Inch. 
.367 
r.35l 
.293 
.269 
.307 
.344 
.263 
.375 
.241 
.403 
.626 
.340 
.268 
.269 

.286 
.597 
.399 
.426 
.6(4 
.287 
.327 
.464 
.633 
.537 
.361 
.489 
.535 
.519 
.601 
.365 
.333 


Wind. 


e 

o 

-a 

u 


52.09   .400 


Calm 

N.  N.  W. 

Northeast 

North 

8.  S.  W. 

Calm 

Calm 

Northwest 
!  Calm 
,  Calm 
j  Calm 
;  Calm 
I  Northwest 

Houtheast 

(v'alm 

Calm 

Southwest 

Southwest 

N.  N.  E. 

Northeast 

Calm 

Southwest 

(;alm 

Calm 

Southwest 

Southeast 

Calm 

Southwest 

Calm 

W.  N.  W. 

W.  N.  W, 


8 

o 


0.00 
0.13 
0.13 
0.06 
0.13 
0.00 
0.00 
0.13 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
I. .56 
0.13 
0.00 
0.00 
0.06 
0.06 
0.13 
0.26 
0.00 
0.13 
0.00 
0.00 
0.06 
0.06 
0.00 
0.06 
0.00 
0.13 
0.06 


M 


Clear 

Rain 

Rain 

Clear 

Clear 

Clear 

Clear 

(yumulus 

Stratus 

Stratus 

Clear 

'.'lear 

Stratus 

Cir.  strat 

Clear 

Clear 

S^tratus 

Cir.  i$trat. 

(^ir.  strat. 

Cir.  strat. 

Slratus 

Cumulus 

(/ir.  strat 

Stratus 

Cir.  strat. 

Rain 

Clear 

Cum.  strat. 

Cir.  strat. 

Clear 

Clear 


Registering 
thermom^rs. 


9 


s 


78.0 
68.2 
47  5 
64.5 
68.0 
74.5 
66.5 
68.5 
59  7 
75.5 
86.0 
73.0 
78.0 
69.5 
.55.0 
77  5 
81.5 
80.0 
85  0 
68.0 
55  5 
71.5 
73.6 
73.5 
79.0 
80.0 
82.5 
81.9 
85.6 
80.5 
71.5 


72.75 


B 

9 

B 


51.5 
52.0 
45.0 
45.0 
43.5 
43.0 
49.5 
4.5.0 
48.7 
46.0 
67.5 
57.0 
51.0 
46.7 
44.0 
44.5 
61.0 
65.4 
52.0 
4.5.5 
45.0 
51.0 
59.0 
56.0 
57.0 
510 
58  5 
60.5 
63.0 
63.0 
56.0 


o 

§ 
1 
1 

O 

C 

(2 


Inches. 

2.583 
1.850 


51.73 


0.165 


0.160 


0.670 


0.770 
0.012 

0.760 


6.960 


REMARKS. 


imtam^m^^Kn^^r^^i^ 


MiterfbMMI 
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MKTEOROLOi^ICAL    OBSEftVATlONS    AT    WASHIlf&TOy. 


JUNE,  1842. 


o 
B 

o 


Wed. 

Thu. 

Fri. 

Sat. 

Sun. 

Mon. 

Tues. 

Wed.  16 

Thu.   le 

Fri. 

Sat. 

Sun. 

Mon 

TuM.  21 

Wed.  82 

Thu.  28 

Fri. 

Sat. 

Sun. 

Mon. 

Tues.  28 

Wed.  29 

Thu.   80 

Mean 


8 
9 

10 
U 
12 
13 
U 


17 
18 
19 
20 


24 
25 
26 
27 


i 

s 


Wed. 

I 

Thu. 

2 

Fri. 

3 

Sat. 

.  4 

Sun. 

5 

Mon- 

6 

Tues. 

7 

c 


^ 

«> 


Indies. 
30.113 
30.198 
30.156 
29.134 
29.900 
29. 889 
30.186 
30.386 
30.141 
29.881 
30.070 
30.290 
30.088 
30.148 
30.086 
30  036 
29.987 
29.998 
29.866 
29.984 
30.089 
30.091 
29.891 
29.956 
80.036 
29.828 
29.800 
39.976 
29.961 
30.125 


30.009 


< 


3  A.  M. 


Thermometers. 


68.0 
66.5 
71.0 
69.0 
70.0 
740 
72.0 
68.6 
68.0 
71.0 
68.5 
65.0 
66.5 
70.2 
7L0 
72.0 
73.6 
73.0 
76  0 
77.5 
75.0 
75.0 
78.0 
77.0 
74.0 
73.0 
76.5 
77.0 
78-0 
80.0 

72.47 


I" 


52.0 
50.0 
50.0 
63.0 
65.0 
67.6 
60.0 
54.0 
63.0 
69.0 
.57.0 
46.0 
60.5 
66.0 
66.0 
6^.5 
68.0 
70.0 
72.0 
70.0 
70.0 
71.0 
72.2 
68.0 
66.0 
78.0 
69.6 
67.0 
68.5 
74.0 


64.56 


46.5 
46.0 
46.0 
59.0 
62.0 
64.0 
50.0 
51.0 
6i.O 
66.0 
52.0 
45.0 
58.0 
62.6 
64.0 
64.0 
66.0 
69.0 
68.0 
69.0 
67.0 
70.0 
70.0 
66.0 
64.0 
76.0 
66.0 
62.0 
64.0 
72.0 


0 

Q 


48.0 
35.0 
49.0 
600 

51.0 
49.0 
63,0 
1)3.0 
66.0 
47.0 
38.0 
58.0 
61.6 
66.0 
63.0 
68.0 
68.6 
69.5 
70.0 
64.0 
70.0 
71.0 
68.0 
63.0 
68.0 
69.0 

66.0 
60.0 


61.60:    60.39 


I 


c 


Inches. 
.268 
.280 
.280 
.461 
.525 
.558 
.2.'S9 
.352 
.619 
.604 
.344 
.303 
.461 
.548 
.675 
.569 
.616 
.693 
.637 
.693 
.625 
.716 
.703 
.616 
.616 
.860 
.599 
.503 
.647 
.729 


.586 


Wind. 


Airs 
Calm 
Southeast 
N.  N.  B. 

s.  s.  vv. 

Calm 

N.  N.  E. 

E.  N.  B. 

8.  S.  W. 

Calm 

Northwest 

West 

S.  S    W. 

Calm 

East 

Calm 

8.  8.  £. 

Calm 

Cahn 

Southwest 

Southwest 

Calm 

Cahn 

Northeast 

Airs 

S.  8.  W, 

East 

Calm 

'8.  bv  W. 

Calm 


006 

0.00 

0.06 

0.06 

0.13 

0.00 

0.26 

0.13 

0.13 

O.OO 

O.S) 

0.0$  Os 

0.5i  C» 

O.00  ^S5 


Off 
Cm 
Ck: 

Esr 


cafr 


O.06 
O.00 
0.5S 
0.06 
0.00 
0.06 
0.06 
0.00 
O.06 


Es 


t  Csr-' 


0.13  I  B£S 
0.06    C«Bt- 


0.5S 
0.16 
0.00 
0.13 
0.00 


!Cbs» 
,Ckv 
;Cles 


REMARKS. 

Jane  9. — From  8A.  to  iOh.  P.  M.,  lightning  in  the  northwest. 
June  10. — At  midnight,  a  tight  shower  of  rain,  with  lightning  in  the 
June  14 — At  dh.  P.  M.,  a  light  shower  of  rain. 
June  16. — At  2A.  P.  M.,  rain  commenced,  accompanied  by  heavy  Hiunder  and 
lightning. 
June  18. — At  lA.  P.  M.,  a  heavy  shower  of  rain. 
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METEOROLOGICAL  OnSKRVATIOWS  AT  WASHINGTON. 


JUNE,  184!^Continued. 


9  A. 

M. 

• 

1 

Thermometers. 

1. 

Wind 

• 

• 

1 

Attached. 

1 

Dry. 

Dew  point. 

Force  of  va 

Direction. 

• 

g 

Inches. 

o 

o 

o 

o 

•Inches. 

Lbs. 

30.176 

67.5 

88.0 

66.5 

67.0 

43.0 

.366 

Northwest 

0.06 

Clear.. 

30.276 

66  0 

92.0 

67.5 

60.0 

46.0 

.439 

Calm 

0.00 

Clear. 

.'^0.184 

68.5  • 

85.0 

66.0 

60.0 

62.0 

.466 

Calm 

0.00 

Cir.  cum. 

29.954 

69.0 

68.5 

65.0 

68.5 

.578 

S.  S.  £. 

0.13 

Rain. 

30.006 

70. 7 

97.0 

73.5 

70.8 

65.5 

.716 

Southwest 

0.13 

Cir.  stratus. 

29.986 

72.0 

80.5 

72.5 

64.2 

1   65.0 

..'iOO 

N.  N.  E. 

0.13 

Stratus. 

30.381 

68.0 

75.0 

59.0 

62.0 

40.0 

.320 

E.  N.  E. 

0.J3 

Cirrus. 

30.420 

67.5 

69.5 

56.0 

1   66.0 

.418 

N.  N.  E. 

0.13 

Cum.  stratus. 

30.138 

68.0 

70.0 

67.0 

63.6 

.625 

Calm     . 

0.00 

Cir.  stratus. 

29.886 

71.6 

90.0 

76.0 

70.0 

1   67.0 

.661 

W  N.  W. 

0.13 

Cir.  cum. 

30.212 

66.0 

72  0 

56.0 

62.0 

1   45.0 

.354 

N.  N.  W. 

0.52 

Cum.  stratus. 

30.289 

65.6 

88.0 

65.0 

59.0 

45.0 

.439 

Ws  s.  w. 

0.13 

Clear. 

30.086 

67.6 

86.0 

75.0 

71.0 

63.0 

.706 

Southwest 

0.62 

Cum.  stratus. 

30.«84 

70.0 

82.0  j 

71.0 

68.0 

63.0 

.647 

E.  N.  E. 

0.06 

Stratus. 

30.124 

70.6 

70.0 

67.0 

70.0 

.625 

East 

0.06 

Rain . 

30.000 

72.5 

95.0  * 

78.5 

76.0 

63.0 

.815 

Airs 

0.06 

Cumulus. 

30.030 

73.2 

7i.O 

72.0 

74.0 

.763 

S.  S.  E. 

0.06 

Rain. 

29.948 

74.0 

90.0 

81.2 

80.0 

72.0 

.988 

Southeast 

0.06 

Stratus. 

29.910 

76.0 

79.0 

76.0 

72.0 

.849 

Southwest 

0.13 

Cum.  stratus. 

30.136 

75.6 

70.0 

67,0 

70.0 

.625 

Northeast 

0.13 

Rain. 

30  196 

74.2 

^   92.0 

74.0 

69.0 

69.0 

.648 

N.  N.  E. 

0.26 

Clear. 

30.066 

76.0 

102.5 

80.0 

78.0 

71.0 

.918 

Calm 

0.00 

Cirrus. 

29.906 

79.0 

84.6 

80.0 

76.0 

.951 

Northwest 

0.06 

Cum.  stratus. 

.30.076 

75.0 

68.5 

67.0  i 

f6S.5 

.642 

Airs 

0.06 

Light  rain. 

30.078 

73.0 

93.0 

74.5 

73.0 

66.0 

.784 

Southwest 

0.26 

Cum.  stratus. 

29.820 

75.0 

96.0 

83.5 

81.0  > 

69.0 

1.006 

Southwest 

0.20 

Cir.  cum. 

29.856 

77.0 

96.0 

82.0 

70.2  1 

66.0 

.602 

Northwest 

0.13 

Cirrus 

29.995 

76.5 

95  0 

76.5 

68.0  1 

62.0 

.587 

N.  N.  W. 

0.13 

Clear.     . 

30.102 

77.2 

99.0 

82.0 

77.0 

68.0 

.854 

Calm 

0.00 

Cirrus. 

30.134 

80.0 

102.0 

85.5 

78.0 

1 

70.0 

.856 

S.  S.  W. 

0.20 

Cir.  stratus 

30. 085 

72.05 

90.29 

72.99 

—    J  _ 

68.34 

1 

62.27[   .658 

REMARKS— Continued. 

Junr  19. — At  5A.  30m.  P.  M.,  a  violent  squall  of  wind  and  rain  from  the  '^uthward  and 
westward,  with  thunder  and  lightning.  At  6A.  16//*.,  the  rain  ceased.  At  7A.,  a  brilliant 
rainbow;  altitude  37°  30',  with  supplemenUry  arch,  distant  9°  32'.  At  7h.  25//».,  altitude  40° 
40';  distance  of  supplementary  arch,  10°  23'. 

Jtinc  23. — At  \lh.  50m.  P.  M.,  a  heavy  shower  of  rain. 
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)UtTXOKOI.oaiCAL  OBSSmVATlOKS  AT  WASHUiOTOH. 


a 


JUNE,  1843— ContiniMd. 

• 

1 

• 

3  P.  M. 

Thennometen. 

• 

Wind.        1 

1 
1 

1 

• 

• 

• 

• 

• 

4 

1 

1 

o 

§ 

< 

1 

1 

o 

1 

s 

InduM. 

0 

0 

o 

o 

o 

IM.  ' 

Wed. 

1 

c 

a0.133 

68.0 

96.0 

73.0 

66.0 

38.0 

.560 

West 

0.06  !Ci3^ 

Thu. 

3 

30.336 

68.0 

94.0 

73.5 

62.0 

41.0 

.439 

Soutbewt 

0 

AZ  !CBr» 

Pri. 

3 

30.041 

69.0 

94.0 

76.0 

67.0 

60.5 

.508 

Southwest 

0 

.06    CcOv 

Sttt 

4 

39.966 

71.5 

97.0 

81.0 

76.0 

66.0 

.837 

Ain 

0 

.06    ^tr. 

Son.  . 

6 

29.896 

76.3 

83.0 

73.0 

68.0 

.691 

Southwest 

0 

.06  ,Cj0 

Mon. 

9 

29.956 

78.0 

98.0 

78.0 

66.3 

63.0 

.611 

N.  N.  W. 

0 

.13  iOct 

Toes. 

7 

30.356 

69.6 

87.0 

68.6 

59.0 

43.3 

.398 

N.  N.  E. 

0 

.13  Sff 

Wed. 

8 

• 

30.333 

67.5 

70.0 

65.5 

60.0 

.677 

Noitheftgt 

0 

.13   Csatf 

Thu. 

9 

80.034 

71.5 

99.0 

80.5 

74.3 

69.0 

.763 

Southwest 

0 

.13   Cft*- 

Pri. 

10 

29.873 

73.0 

100,0 

80.6 

66.0 

65.0 

.477 

West 

0 

.U  Cjw 

8at 

11 

30.186 

66.0 

85.0 

61.8 

54.0 

43.0 

.340 

Northwest 

0 

.«  i^ 

Sun. 

18 

30.186 

66.0 

95^0 

73.0 

66.0 

47.0 

.460 

Southwest 

0 

,U  Ot 

Moo. 

13 

30.038 

71.3 

93.0 

86.0 

79.0 

68.5 

.893 

Southwest 

0 

.28  C^» 

Toes. 

14 

30.163 

71.0 

77.5 

70.0 

65.0 

.636 

East 

0 

.18  S* 

Wed. 

15 

3> 

30.038 

73.5 

77.5 

73.5 

69.0 

.769 

NorAeast 

0 

.13   W 

Thu* 

16 

^^ 

29.978 

76.0 

83.0 

76.0 

83.0 

.816 

W.  byS. 

0 

.13  ^ 

Pri. 

17 

30.033 

74.0 

79.0 

75.0 

79,0 

.799 

Cahn 

0 

.60   te 

Set 

18 

39.880 

77.5 

94.3 

87.6 

78.0 

71.5 

.836 

Variable 

0 

.13   &s 

Sun. 

19 

39.650 

78.5 

84.0 

78.0 

84.0 

.874 

Southwest 

0 

.13    te 

Mon« 

30 

30.056 

75.0 

94.0 

79.6 

75.0 

65.0 

.804 

Airs 

0 

,06    C©r 

Toes.  SI 

30.156 

76.0 

104.0 

81.6 

75.0 

60.0 

.781 

Qabn 

0 

.00    Co^' 

Wed.  93 

0 

30.036 

80.0 

UO.O 

87.0 

74.0 

63.0 

.683 

Calm 

0. 

00    Ctft^l 

Thu. 

38 

x^ 

39.863 

78-5 

75.5 

73.0 

75.5 

.736 

Aiis 

0. 

06  ^ 

Pri. 

34 

30.056 

75.5 

93.0 

76.5 

73.0 

55.0 

.735 

Airs 

0. 

^«  -2!^' 

Sat 

35 

30.010 

73.0 

76,0 

73.0 

64.0 

.730 

East 

0. 

13    88« 

Bun. 

26 

29.786 

76.0. 

105.0 

85.6 

75.0 

69.0 

.738 

West 

a 

36    ^ 

Mon. 

37 

39.836 

78.0 

102.0 

85.5 

70.0 

64.0 

.566 

Northwest 

0. 

36    Cir.'s 

Tues. 

38 

39.986 

79.6 

104.0 

84.5 

74.0 

56.0 

.710 

Southwest 

0. 

13  'Ci* 

Wed. 

39 

30.132 

83.5 

105.0 

90.0 

80.0 

65.0 

.891 

W.  N.  W. 

0. 

06    Cir.'* 

1  n- 

Thu. 

30 

c 

30.060 

86.0 
73.96 

108.0 
97.96 

9ao 

82.0 

.946 

S.  8.  Wr. 

0. 

56  ;c»'- 

Mean 

30.088 

79.30 

71.68 

61.43 

.663 

1 
1 

1 

RGMARKS, 

• 

• 

-«•«**«■ 
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ICSTJBOROLOeiOAL  OBSBUVATIONS  AT  WASHHTOTOH. 


JUNIS,  184d— Continued. 


9  P.  M. 


o 
Si 


Inches. 

30.166 

30.166 

30.048 

30  006 

29.868 

30.056 

30.422 

30.240 

29.936 

29.966 

30.266 

30^160 

SO.  188 

30.146 

30.032 

29.988 

30.024 

29.860 

29.970 

30.136 

30.144 

29.956 

29.836 

30.046 

29.932 

29.786 

29.891 

29.945 

30.116 

30.062 


Thermotneten. 


30.045 


'3 

J 


67.5 
68.0 
69.5 
71.0 
74.5 
72.0 
68.0 
70.0 
71.2 
"71,0 
66.0 
66.0 
70.5 
70.6 
72.5 
73.5 
78.0 
76.0 
77.5 
76.0 
76.0 
79.0 
77.0 
75.0 
78.1 
77.0 
78.0 
79.0 
82  0 
83.0 

73.41 


<r 


• 


61.0 
61.5 
66.5 
71.0 
74.0 
68.0 
57.5 
63.0 
70.0 
64.0 
55.5 
67,5 
67.0 
67.5 
69.5 
69.0 
70.0 
74.0 
71.0 
71.0 
74.0 
77.2 
70.0 
70.5 
72.5 
77,0 
76.0 
75.0 
80.0 
80.0 

69.66 


56.0 
54.0 
60.0 
66.0 
67.0 
58.0 
52.0 
59.0 
66.0 

50.0 
57.0 
64.4 
64.5 
67.0 
67.0 
68.0 
70.0 
69.0 
68.0 
68.0 
72.0 
68.0 
66.0 
68.0 
73.0 
66.0 
68.0 
77.0 
75.0 


.1 


50.0 
45.0 
56.0 
65.0 
68.5 
54.0 
63.0 
63.0 
68.5 
48.5 
45  0 
53.0 
67.0 
66.0 
62.0 
65.0 
69  0 
71.0 
70.6 
66.0 
68  0 
71.0 

56.0 
68.0 
70.0 
620 
67.0 
61.0 
68.0 


f 

Urn 

o 

8 


.401 
.343 
.461 
.582 
.582 
.8^7 
.837 
.461 
.592 

.310 

.354 

.576 

.573 

.631 

.687 

.659 

.683 

.682 

.647 

.614 

.718 

.669 

.588 

.681 

.767 

.527 

.603 

.877 

.799 


Wind. 


Oalm 

Southeut 

N.  by  E. 

Airs 

Calm 

N.  N.  E. 

N.  N.  E. 

Northeast 

Calm 

NoTtfaweet 

Ain 

S.  by  W. 

Calm 

Calm 

Northeast 

Airs 

Calm 

Calm 

Sou&weat 

Aim 

Calm 

W.  8.  W. 

Aim 

Aim 

Calm 

Calm 

Northwest 

S.  by  W. 

Calm 

Southwest 


64.9.1  62.23  .576 


o 


Lbs, 

0.00 

0.18 

0.06 

0.06 

0.00 

0.13 

0.13 

0.13 

0.00 

0.43 

0.06 

0.26 

0.00 

0.00 

0.06 

0.06 

0.00 

0.00 

0.13 

0.06 

0.00 

0.06 

0.06 

0.06 

0.00 

0.00 

0.13 

0.26 

0.00 

0.36 


^ 


Clear 

Clear 

Cum.  stratus 

Cum.  stratus 

Cir.  stratus 

Cumulus 

Cirrus 

Rain 

Cum.st;atus 

Cumulus 

Clear 

Clear 

Rain 

Cum.  stratus 

Cum.  stratus 

Cumulus 

Cir.  stratus 

Cirrus 

Cum.  stratus 

Cumulus 

Stratus 

Cirrus 

Cum.  stratus 

Cumulus 

Stratus      * 

Cirms 

Cumulus 

Cir.  cum. 

Clear 

Cirrus 


Registering 
thennom'rs. 


74.0 
75.5 
77.5 
83.8 
85.5 
79.6 
72.0 
70.0 
82.0 
60.5 
66.0 
74.0 
87.0 
78.5 
78.6 
88.0 
80.0 
87.6 
88  0 
79.5 
83.0 
l'87.0 
84.6 
78.0 
80.6 
91.3 
86.0 
84.6 
92.0 
97.0 


0 

0 


81.70 


61.5 
49.0 
50.0 
62.6 
65.0 
65.0 
55.0 
54  0 
68  0 
61.6 
53.0 
45.0 
60.0 
64.0 
65.5 
66.0 
68.0 
69.0 
70.0 
70.0 
69.0 
70.0 
68.0 
66.0 
64.0 
76.0 
79.6 
67.0 
67.5 
74.0 

63.67 


buh. 


0.026 


0.270 
0.160 


0.210 

0.160 
0.206 
0.260 
0.460 
0.660 
0.018 

0.070 
0.607 
0.036 


8.000 


REMARKS. 
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METSOROI^GIOAL   OBSBayATIONS   AT    W^ASBINGT^IT. 


METEORS  OBSERVED,  NOVEMBER  12  AND  13,  1838. 


iProm  noon  till  4 A.  P.  M.,  cloudy,  with  freqpent  light  southerly  showers.  For  half  an 
hour  before  sunset,  the  western  sky  brightened,  and  the  setting  was  clear;  the  eastern  sky, 
however,  still  covered  with  cirro-strati.  At  Ih.  P.  M.,  the  clouds  were  evidently  peasiTJ!: 
off  with  a  light  air  from  the  north;  and  at  10/*.  P.  M.,  except  around  the  horizon,  the 
heavens  were  perfectly  clear;  indeed,  till  near  llA.,  there  was  presented  an  unnsoally  lu- 
minous Qppearance.  Till  this  time,  there  were  no"  indications  whatever  of  a  return  of  tht" 
meteors  fil  the  following  table  are  given  the  most  remarkable  which  were  seen  between  th> 
time  nnd  4A.  A.  M.,  together  with  such  observations  as  could  be  made.  Those  which  we.'i- 
too  faint  to  be  thus  defined  are  given  in  the  notes  which  follow. 


6 
1 

Point  of  appa- 
rition. 

Point  of  \aii- 
ishing. 

a 
s 

& 

• 

B 
1 

o 
Eh 

i 

o 
43.0 

■ 

Wind. 

• 

i 

Direction. 

Force. 

i 
5 

h.  m. 
11    15 

^Urss  Major 

A  Ursae  Majo- 

Inches. 
30.143 

47.0 

Southward 

Light 

y\  bricht 

12  10 
12  20 

1 

1 

a  Leporis 
aUras  Majo- 

ns. 
a  Forn.  chem. 
Polaris 

30.156 

48.5 

1 

1 

Southward  |  Light  ;  V'yfam^ 

Southward    Lierht  '  Faint. 

1             1 

12  30 
12  35 

1  13 

2  25 

1 

1 
I 

1 

riB. 
fi  Geminorum 
n  Orionis 
P  Orionis  . 
19  Argo  Na- 

vis. 

q  Orionis 
y  Eridani 
s  Arietis 
£  Pixis  Nauti 

30.154 
30.152 

46.4 
46.6 
46.8 

45.0 

1 
Southward    Light  \ 
Southward  j  Light 
Southward    Light 
Southward    Light 

i 

i 

VV  brigfai. 
BriUiant. 
BriUiaDt 
V'y  hrigbt 

From  OA.  9b m.  to  \h,  A.  M.,  there  were  counted  four  to  the  south  of  Ononis,  and  five 
croeang  Cassiopiie,  all  faint,'  and  of  momentary  duration.  In  the  ten  minutes  following,  then 
were  four  others  observed  in  the  constdlation  Gancri,  and  radiating  from  near  the  Presepe.  At 
lA.  17m.,  the  heavens  were  almost  entirely  obscured  by  clouds  and  mi^.  At  lA.  50m.,  clear- 
ing away  to  the  south;  a  bright  meteor,  radiating  from  near  a  Canis  Minoris,  disappeared  W- 
hind  a  cloud  covering  a  Canis  Majoris,  and  reappeared  when  a  short  distance  beyond  iu 
2A.  OOm.,  the  heavAis  were  again  obscured.  2A.  10m.,  counted  eight  in  various  constellatioDS. 
3A.  To  this  time,  four  others  have  been  seen,  all  fiaint,  and  passing  across  Orionis;  clouds  ani 
mist  agsdn  obscuring  the  heavens.  3A.  15m.,  stars  of  the  first  magnitude  only,  and  thev  near 
the  zenith,  visible.  3A.  43  m.,  somewhat  clear.  Whenever  a  break  in  the  clouds  occtirred, 
there  were  seen  occasional  flashes  of  light  reflected  on  their  edge.s,  and  somewhat  reseiuhliiiz 
faint. lightning;  could  distinguish  but  three  to  this  time.  4A.,  again  thick,  and  so  contin^^d 
till  daylight  From  the  foregoing,  it  is  concluded  that,  had  the  weaker  been  fivorable,  tbt 
nwmber  of  meteors  seen  would  probably  have  been  us  great  as  at  any  periodical  return  since  tl» 
memorable  fall  oi  1833,.  and  that  their  origin  is  evidently  beyond  the  region  of  the  oloiidii. 
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HBTBOUOLOmCAL  aBSSRVATIOllS  AT  WASHINOTOH. 


METEORS  OBSERVED,  APRIL  19»  1841. 


In  accordance  with  arrangements  proposed  by  Mr.  8.  C.  Walker,  of  the  High  Sdiool  Obser- 
vatory at  Philadelphia,  the  evenings  of  the  19th,  20th>  and  2l8t  Apiil,  fiK>m  11  P.  M.  to 
midnight,  were  appointed  for  the  observation  of  meteors,  or  falling  stars,  with  a  view  to  deter- 
mine their  relative  velocity,  the  difierence  of  meridians,  sind  such  other  points  of  interest  as 
might  offer  themselves. 

Until  nearly  sunset  of  the  19th,  the  sky  continued  beautifully  clear,  a  light  northwest  wind 
taking  all  vapors  from  our  atmosphere,  and  leaving  the  heavens  distinct  to  the  extreme  verge 
of  the  horizon.  At  this  time,  the  wind  changed  to  south-southwest,  bringing  a  haze  over  us 
gradually,  till,  at  U  o*clock  P.  M.  there  were  no  stars  of  any  magnitude  visible  "within  15°  of 
the  horizon,  nor  any  stars  smaller  than  the  5th  magnitude  above  that  space. 

During  the  afternoon  of  that  day,  all  the  adjustments  of  the  great  transit  were  examined,  and 
the  minute  error  of  collimation  corrected,  which  was  found  to  exist. 

Among  the  thirty  transits  observed,  the  following  seven  standard  stars  were  included,  to  de- 
termine the  time,  viz:  a  Leonis;  a  Vrsas  Maj. ;  6  Leonis;  i  Hydne  et  Crat;  y  Cephei,  (Sub. 
Polo;)  0  Leonis,  and  y  Urss  Maj.;  the  chronometer  used  having  a  rate  of  4-  3'^25-ddly,  on 
sidereal  time,  as  ascertained  by  preceding  and  subsequent  observations.  The  mean  error,  corres- 
ponding to  the  middle  time  between  the  transits  of  a  Leonis  and  y  Ursa  Maj.,  (viz:  lOA.  52m., 
sidereal  time,)  was  found  to  be  -1~  0^*  00m.  14.3.^«.  of  true  sidereal  time  at  this  meridian. 

The  portion  of  the  heavens  selected  for  observation  was  embraced  between  the  zenith  and  a 
line  passing  through  the  east-southeast  and  north-northwest  points  of  the  horizon,  the  eastern 
section  having  occupied  the  attention  of  Lieutenant  W.  H.  Ball,  U.  S.  N.,  and  the  northern 
section  being  under  my  observance.  Passed  Midshipmen  Avery  and  Wise  were  very  careful 
in  noting  the  time  and  recording  the  observations,  as  directed  by  each  observer;  the  approximate 
position  of  each  meteor  being  immediately  referred  to  a  celestial  globe,  to  avoid  errors  of  judg- 
ment as  to  their  locality. 

In  addition  to  the  following,  four  or  five  other  meteors  were  seen,  but  were  so  faint,  so  near 
to  others  in  time,  or  so  distant  from  the  allotted  space  of  observation,  that  no  record  was  made 
of  them.  In  no  case  did  the  duration  amount  to  a  second  of  time,  for  the  measurement  of 
which,  a  micro-chronometer  noting  thirds  had  been  prepared. 

The  time  was  recorded  by  the  sidoreal  chronometer,  and  has  subsequently  been  reduced  to 
mean  time  by  two  dillerent  computers,  the  proportional  part  for  rate  being  applied  in  each  instance. 

At  midnight  there  were  no  stars  visible  within  30°  of  the  horizoui  but  overhead  the  atmo- 
sphere continued  as  at  the  commencement  of  the  observations. 

Barometer,  29.990  inches;  attached  thermometer,  58°. 5;  external  thermometer,  45^.0;  dew 
point,  42^.0. 

The  evenings  of  the  20th  and  21st  were  both  cloudy. 


Mean  time  of 
apparition. 

Point  of  appa- 
rition. 

Point  of  vanish- 
ing. 

Mean  time  of 
vanishing. 

1 

Remarks. 

• 

k.    m.  «ee. 

( 

k 

m.  see. 

Not  noted 

Draconis 

Draconis 

Not  noted 

Faint  and  indistinct. 

11   03  41,9 

r  Corona  Bor. 

y  Corona  Bor. 

02  42. & 

Bright  asastar  of  3d  magnitude; 
left  a  train  its  whole  length. 

11   07  21  2 

6  Draconis 

A  Ursjp  Min. 

07  21.9 

Third  magnitude,  increasing  in 
brightness  till  its  explosion. 

1  i   24  04.3 

42  &  43  Camelc 

opardi 

24  04  3 

Fifth  magnitude. 

11    24  23.4 

(7  Draconis 

Not  noted 

24  23.6 

• 

11    .31  00.2 

e  Bootes 

a  Draconis 

31   00  2 

. 

11    31  01.7 

Not  noted 

70  Herculis 

31  01.7 

• 

1  1    32  46.9 

(  Corona  Bor. 

Not  noted 

32  46.9 

1 

11   .35  00.5 

(^  UrssB  Maj. 

Not  noted 

35  00.5 

First  magnitude.                        1 

11    35  31.4 

n  Corona  Bor. 

Not  noted 

35  31.4 

11    39  37.7 

X  Draconis 

X  Draconis 

39  37  8 

Second  magnitude. 

11    43  11. 1 

137  (C.  H.)  Ur 

S9B  Maj. 

43  11.2 

• 

U    ri2  04.7 

K  Ursas  Maj. 

26  Lyncis 

52  04.7 

Nearly  as  bright  as  Mars. 

1 1   .54  26.3 

a  Ophiuchi 

54  26.3 

Descend  almost  vertically  about 

11   39  62.7 

a  Serpen  tis 

Not  noted 

1 

39  52.7 

5°,  and  appeared  to  explode. 
This  may  have  arisen  from  1 

its  being  behind  the  clouds.     | 
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AT  WASHIirOTOV. 


METEORS  OBSERVED,  NOVEMBER  13»  1841. 


Mean  astronomical 
time,  Washington. 


h.  nUn* 

10  50 

10  59 

11  II 

12  31 

13  41 
15  07 
15  38 

15  38 

16  00 
16  88 
16  55 

16  58 

17  00 
17  51 

17  52 

18  45 


tee» 

10.7 

55.2 

48«2 

34.2 

28.2 

08.2 

33.2 

07.8 

56.2 

21.2 

24.2 

06.7 

03.7 

52.7 

04.2 

52.2 


Star  near  whidi  it 
was  seen. 


(Ceti 
;Ceti 
63  Ononis 
Pleiades 
Polaris 
Corns  Ber. 
7  Geminor. 
3  Cams  Maj. 
^  Canis  Min. 
^  CanisMaj. 
a  Hydrs 
^  Urse  Maj. 
Cor.  Garoli 
Polaris 
7  Cephei 
6  Canis  Maj. 


Brightn 


3 
4 
3 
2 
2 

2 
3 
4 
4 
6 
4 
4 
4 
4 
4 


Left  a  bright  train. 


BAROMETRIC  CHANGES,  MAY  2,  1842. 


Time. 


h»    ffi. 
0    26 


30 
85 
40 
45 
0    50 

0  56 

1  P.M. 


0 
0 
0 
0 


Barometer. 


Inehei* 
29.514 
29.472 
29.422 
29.420 
29.438 
29.444 
29.480 
29.488 


Wind. 


Direction. 


8.  8.  £. 
8.  S,  W. 

8.  S.    Yr, 

W.  8.  W. 


Force. 


Frash. 
Fresh. 
Fresh. 
Fresh. 


Time. 


A.  fll. 

1  05 

1  10 

1  15 

1  30 

1  30 

1  40 

1  60 

2  00 


Barometer. 


29.494 
29.522 
29.536 
29.538 
29.554 
29.566 
29.584 
29.590 


Tb^ 


DiwdM*  •» 


Wert      1^ 
W.N.W.f* 

I 

N.W.     ^ 


METEOROLOGICAL  OBSERVATIONS, 


TAKBH 


AT  THE  OBSERVATORY,  WASHINGTON, 


BI^HOTTBLTy 


FROM  JANUARY  1,  1843,  TO  JUNE  30,  1842. 
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METEOROLOGICAL    OBSERVATIONS^    AT    U  ASUiNGTOS. 


JANUARY  1,  1842. 


5  65 

7  55 

9  55 

Noon 

13  55 

15  55 

17  55 

19  55 

SI  55 

23  55 

1  56 

3  55 


Mean  solar  time. 

• 

c 

1 

O 

Washington. 

h»  tn. 

A.  m. 

5  55 

0  07 

7  55 

2  07 

9  65 

4  07 

Noon 

6  07 

13  55 

8  07 

15  55 

10  07 

17  55 

Noon 

19  55 

U  07 

21  55 

16  07 

23  55 

18  07 

1  55 

20  07 

3  55 

• 

22  07 

Thermometers. 


p 


52.0 
58.0 
44.0 


33.5 
49.0 
66.0 
70.0 
48.0 


37.0 
36.0 
34.5 
32.5 
30.0 
35.0 
39.0 
42.0 
41.5 
39  5 
.S2.0 
33.0 


V 


I. 


u 

o 


£    • 

IS 

M   O 


34.0 
33.0 
32.5 
32.0 


Inch. 

.180 

.173 

.180 

.171 


38.0 

.200 

38.0 

.206 

34.0 

.151  1 

31.5 

.ml 

Cumuli 

Cirro-cumuli 

Clear 

Clear 

Clear 

Clear 

Clear 

Clear 

Clear 

Clear 

Clear 

Clear 


9 

O 


o 

o 


0 


lOth. 
7 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 


I 


Southvefi 
Southvet 
W.  h  X. 
S.  8.  E 

Southwes: 
$oallnRS( 
Southw«£ 
Southing 
Soutbwe^ 

Sonlhw*' 


JANUARY  2,  1812. 


1 

5  55 

0  07 

32.0 

7  55 

2  07 

34.0 

9  55 

4  07 

35.0 

Noon 

6  07 

84.5 

13  55 

8  07 

33.0 

15  55 

10  07 

48.0 

46.0 

37.0 

17  55 

Noon 

48.0 

50.0 

45.0 

19  55 

14  07 

53.0 

54.0 

46  5 

21  65 

16  07 

47.0 

23  55 

18  07 

43.0 

1  55 

20  07 

45.0 

3  55 

22  07 

45.0 

32.0 
33.0 
32.0 
32.0 
35.0 
42.0 
44.0 
42.0 
39.0 
40.0 
40.0 


.179 
.185 
.175 
.189 
.200 
.249 
.276 
.227 
.210 
.208 
.208 


Clear 

Stratus 

Stratus 

Stratus 

Cirro-stratus 

Cirrus 

Cirro 'Stratus 

Cirro-stratus 

Cirro-stratus 

Cirro-stratus 

Cirro-stratus 

Cirro-stratus 


0 


9 
9 
9 
8 
9 
9 
9 
9 


Sooth 
8.  S.  \V. 
S.  S.  w 
S.  8.  W 
8.  S.  W. 
S.  S.  w, 

8.  S.  Vk\ 
8.  S.  W. 

Soulhw^ 

Southvrei 


JANUARY  3,  1842. 


0  07 

2  07 

4  07 

6  07 

8  07 

10  07 

Noon 

14  07 

16  07 

18  07 

20  07 

22  07 


52.5 
50.0 


40.0 
42.0 


36.0 

32.5 

32,0 

30.0 

27.5 

26.0 

25.5 

24.5 

25.0 

26.0 

28.0 

27.5 

I 

1 

27.0 

26.5 

26.5 

.163 
.166 
.146 


Dense  clouds 

Dense  clouds 

Dense  clouds 

Cumuli 

Cumulo-^tratU8 

Cirro-cumulus 

Cirrus 

Cirro-cumulus 

Cirro-cumulus 

Stratus 

Stratus 

Stratuii 


10  W.  brS. 

10  !W.  b)>' 

10  '  Northwerf 

8  Northwfei 

8  '  Northwe*! 

5  I  NorthwfsJ 

2 '  w.  y.  "^ 

3  I  Northwfft 

3  W.  by  J^ 

3  ;  SoQth 

6  SouUi 

6  S.S.W. 
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M%TCOROI.OOICAL   OBBBSVATIONS   AT   WASBllTGTCm. 


JANUARY  4,  1813. 


I  soUr  time. 


I. 

5 

» 

J 

> 


a 

» 


k.  m. 

0  07 

2  07 

4  07 

6  07 

8  07 

10  07 

Noon 

14  07 

t«  07 

19  07 

20  07 
2'Z  07 


Thermometers. 


G 


41.0 
46.0 
67.0 
58.  U 


44.0 
44.0 
70.0 
53.0 


26.0 
26.0 
27.0 
39.0 
32.0 
37:0 
43.0 
45.0 
47.5 
44.5 
40.0 
38  5 


36.0 
41.0 
41.0 
41.0 
38.0 
35.0 
33.6 


es 


«> 

o 

o 


huh. 


.219 
.262 
•  229 
.201 
.173 
.106 
.163 


^ 


^  g 
is"* 


Camidi 

Cumuli 

Camoli 

Cumuli 

StmfcUB 

Cirro-stratus 

Cirro-stratus 

CamQkHBtratus 

Clear 

Clear 

Clear 

Clear 


no 

9 
O 


§ 


e 


lO^A. 
10 
10 
10 
10 

9 
10 
10 

5 

0 

0 

0 

0 


Southwest 

S.W.byS. 

8.W.by8. 

8.W.byS. 

8.  VIr  •  by  8. 

S.W.by8. 

8.W.by8. 

S.W.by8. 

West 

Calm 

W.  by  N. 

w.  w.  w. 


L6$, 
0.62 
0.89 
0.26 

e.02 

0.68 
0.26 
0.18 
0.18 
0.18 
0.00 
U26 
0.62 


JANUARY  5»  1842. 


0  07 

33.7 

32.5 

.189 

2  07 

29.6 

4  07 

26.5 

6  07 

24.5 

8  07 

33.5 

28.0 

a8.» 

10  07 

42.0 

34.0 

28.0 

iVoon 

32.0 

81.6 

H  07 

48.0 

46.0 

82.5 

16  07 

50.0 

42.0 

dd.o 

18  07 

29.6 

20  07 

26.0 

22  07 

»i.O' 

Cl< 

Curaifii 

Cirro^umulus 

Cirro-cumulus 

Cirrus 

Cirro-etrattis 

Cirro-stratus 

Cirro-stratus 

Cirro-cumulus 

Clear 

Clear 

Cl< 


0 

I 

3 

1 
1 
10 
10 
8 
8 
0 
0 
0 


Nortbwest 
W.  N.  W. 
W.  N.  W. 
W.  N.  W. 
▼T .  by  N. 
Northwest 
Noithtwst 
W.  by  N. 
W.  by  N. 
W.  N.  W. 
Calm 
Calm 


6.62 
6.63 
6.18 
6.16 
6.06 
0.66 
6.13 
0.66 
0.06 
0.66 
6.06 
6.66 


JANUARY  6»  1848. 


0  07 

■  ■ 

88.6 

Clear 

0 

Calm 

6.00 

2  07 

21.0 

Clear 

0 

Cabn 

6.00 

4  U7 

2*^.0 

Cirro-stratus 

3 

Calm 

6.00 

6  07 

28.0 

Cirro-stratus 

5 

North 

6.18 

8  07 

28.0 

Cirro-stratus 

9 

North 

6.18- 

10  07 

36.0 

36.0 

38.0 

Cumule  straluB 

10 

Southeast 

6.06 

Noon 

86.0 

36.0 

35.0 

33.0 

.184 

Cumttl^-etralHS    10 

South 

6.06 

14  07 

38.0 

37.0 

36.0, 

.819 

Cumulo-stratns'  10 

B.  S.  *l/v» 

6.16 

16  07 

86.6 

86.0 

38.5 

.175 

Hail  and  snow 

10 

s.  s.  w. 

6i06 

18  07 

84.6 

'82.0 

.169 

Hail  anld  snow 

10 

S.  iV.  uyv. 

0.06 « 

20  07 

86.0 

Rain 

10 

N.  brB. 

0*06 

22  07 

36.0 

84.0 

• 

.203 

Rain 

10 

N.  N.  B. 

• 

0<16 

68 
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METSOEOLOOICAL  OBSEBVATIONS  AT  WASHIF6T0V. 

JANUARY  7, 

1842. 

Mean  aolar  time. 

Thennometers. 

i^ 

• 

1    i 

i 

cloud 

* 

1     ; 

• 

1 

> 

1^ 

1 

s 

•  ^ 

_ 

jS  o 

o 

? 

1 

1 

J 

■ 

i. 

t 
^ 

{£ 

Weat 
ter 

o 

frr 

lO^A. 

0 

8       • 
iS      • 

h'    171* 

A.  tn* 

o 

e 

o 

• 

0 

Inch, 

i 

• 

5  65 

0  07 

37.0 

36.5 

.228 

Rain 

10 

E.brS. 

7  65 

8  07 

38.0 

37.0 

.227 

R«n 

10 

E.  bfS. 

9  65 

4  07 

39.0 

38.0 

.235 

R«n 

10       SOQ^ 

Noon 

6  07 

39.0 

38.0 

.236 

Rain 

10  ,  Rrmthait    , 

13  66 

8  07 

1 

41.0 

40.0 

.253 

Cnro-stratns 

10 

8.8.W    '* 

16  56 

10  07 

43.6 

42.0 

.266 

Rain 
Rain 

10 

Gib 

17  55 

Noon 

43.6 

40.6 

.285 

10 

W.kS 

19  65 

14  07 

40.0 

39.0 

.244 

Ram 

10 

W.hJ 

SI  65 

16  07 

39.5 

39.0 

.249 

Rain 

10 

Vf.i^i 

S8  66 

18  07 

38.5 

36.6 

.212 

Rain 

10 

BoDdiW: 

1  66 

20  07 

37.6 

36.0 

.213 

Rain 

10 

Sood!i« 

3  66 

32  07 

87.0 

35.0 

.199 

Rain 

10 

awpj 

JANUARY  8, 

1842. 

6  66 

0  07 

36.0 

35.0 

.211 

Cumuli 

10 

■ 

S.W.!?y 

7  66 

2  07 

85.6 

33.6 

.187 

Cwnuli 

10 

Sootv*^ 

9  66 

4  07 

36.0 

33.0 

.174 

Ciumili 

10 

Stmitffi 

Noon 

6  07 

36.0 

33.6 

.193 

Comnli 

10 

SoDih 

13  56 

8  07 

37.0 

36.0 

34.0 

.181 

Cunrali 

10 

Soatbtf^ 

16  66 

10  07 

39.0 

37.6 

36.6 

.203 

Stntua 

18 

E.  aB 

17  66 

Noon 

43.0 

40.0 

37.0 

.204 

Stratus 

10 

E.  S.B^ 

19  66 

14  07 

41.0 

89.6 

37.0 

.210 

Stratus 

18 

Eait 

$1  66 

16  07 

37.6 

36.0 

.213 

Stratus 

18 

East 

13  66 

18  07 

86.0 

36.0 

.222 

Rain 

10 

East 

1  56 

20  07 

36.0 

34.6 

.212 

Rain 

10 

Calm 

8  55 

82  07 

35.6 

86.0 

.216 

Stratus 

10 

Calm 

* 

JANUARY  9,  ] 

842. 

.5  55 

a  07 

36.0 

85.6 

.220 

Strmtitt 

10 

s.  aE 

7  65 

3  07 

37.5 

36.0 

.213 

Stratus 

10 

Calm 

9  56 

4  07 

38.5 

37.0 

.221 

StratOB 

10 

8.W.bf> 

Noon 

6  07 

39.0 

37.6 

.225 

Stratus 

10 

aw.bys 

13  55 

8  07 

40.5 

40.0 

38.0 

.223 

Stratus 

10 

aw-fcfS^ 

15  65 

10' 07 

78.0 

62.0 

43.0 

43.0 

.272 

CumuU 

7 

W.8.W. 

17  65 

Noon 

88.0 

66.0 

51.0 

60.0 

.362 

Cirrus 

2  ;w.8.w 

2     W.byN 

19  56 

14  07 

60.0 

70.0 

66.0 

50.0 

.305 

GixTus 

81  66 

16  07 

62.6 

60.0 

60.0 

46.0 

.280 

CumuAo-stiatw 

8 

W.by.N   , 

83  65 

18  07 

48.0 

46.0 

.308 

Stratas 

10 

W.lyN    ' 

1  55 

80  07 

46.5 

45.0 

.287 

Strains 

10 

£.  a  £. 

8  56 

82  07 

45.0 

42.0 

.249 

Stratas 

10 

B.  aE 

1 

• 

^.> 

639 


C  172  ] 


BrBTfiOROLOOICAL   OfiSSBVATIONS    AT   WASHINOTOIT. 


JANUARY  10,   1843. 

1 

, 

'ri 

»« 

iflolartime. 

Thermometers. 

§4 

1 

if 

• 

■ 

& 
lOtk. 

1 

• 

1 

.5 
1 

p 
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• 

> 

1 

§ 

•a 

■    i 

P 

g  ST 

!   G 

71. 

A.  9n. 

o 

o 

o 

0 

Inch. 

Lbs. 

>5 

0  07 

43.0 

41.0 

.261 

Stratus 

10 

£.  S.  £• 

0.18 

)5 

2  07 

41.0 

40.0 

.258 

Stratus 

10 

E.  S.  E. 

0.18 

}5 

4  07 

88.0 

87.0 

.227 

Rain 

10 

Northeast 

0.13 

n 

6  07 

87.0 

36.6 

.228 

Rain 

10 

N.  N.  E. 

0.13 

)5 

8  07 

87.0 

36.0 

.219 

Rain 

10 

N.  N.  E. 

0.13 

J5 

10  07 

37.0 

36.6 

.228 

Rain 

10 

N.  N.  E. 

0.62 

>5 

Noon 

37.0 

36.0 

.219 

Rain 

10 

£.  S.  £. 

0.62 

>5 

14  07 

87.0 

86.0 

.219 

Rain 

10 

0.26 

>5 

16  07 

37.0 

36.0 

.219  i  Cumuli 

10 

N.  N.  W. 

0.26 

>5 

18  07 

36.6 

36.0 

.205 

Cumuli 

10 

North 

0.26 

>5 

20  07 

365 

34.6 

.196 

Stratus 

10 

W.  byN. 

0.06 

)5 

22  07 

35.0 

34.0 

.203     Stratofl 

10 

Calm 

0.00 

JANUARY  11,  1842. 

i5 

0  07 

35.5 

34.0 

.197 

Stratus 

10 
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0.00 

55 

S  07 

35.  (^ 

34.0 

.203 

Stratus 

10 
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0.00 

>5 

4  07 

35.0 

340 

.203 

Stratus 

10 

N.  by  E. 

0.06 

n 

6  07 

85.0 

84.0 

.203 

Snow 

10 

N.  by  E. 

0.06 

)5 

8  07 

33.0 

82.0 

.189 

Snow 

10 

Northeast 

0.06 

55 

10  07 

86.5 

86.6 

.226 

Snow 

10 

Northeast 

0.06 

>5 

Noon 

38.6 

37.0 

.221 

Snow 

10 

£.  S.  E. 

0.06 

56 

14  07 

41.6 

38.0     -206 

Stratus 

10 

Cahn 

0.00 

55 

16  07 

87.  ft 

35.6 

.203 

Stratus 

10 

Cahn 

0.00 

55 

18  07 

34  6 

33.0 

.190 

Stratus 

3 

S.  S.  £. 

0  06 

55 

20  07 

38.6 

32  0 

.184 

Stratus 

9 

Southwest 

0.06 

55 

22  07 

33.0 

32.0 

.189 

Cumuli 

10 

W.  8.  W. 

0.86 

JANUARY  IS,  1843. 

55 

0  07 

32.0 

Stratus 

7 
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0.26 

55 

2  07 

31. A 

Stratus 

6 
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0.26 

55 

4  07 

30.0 

Stratus 

8 

W.  S.  W. 

0.86 

n 

6  07 

31.0 

Stratus 

4 

W.  s.  w. 

0.26 

35 

8  07 

82.5 

82.0 

Stratus 

5 

s.  s.  w. 

0.26 

35 

10  07 

60  0 

50.0 

36.6 

82.5 

.157 

Clear 

0 

s.  s.  w. 

0.18 

55 

Noon 

67.0 

41.0 

40.0 

32.6 

.119 

Cumnlo-strattts 

6 

Southwest 

0.18 

35 

14  07 

51.0 

48i) 

46.0 

87.0 

.148 

Cumulo-slxatuB 

6 

Southwest 

0.18 

^5 

16  07 

- 

48.6 

39  0 

.206 

Cumnlo-ftntua 

7 

Southwest 

0.26 

35 

-18  07 

41.0 

37.0 

.198 

Stratus 

10  ,  Southwest 

0.18 

55 

20  07 

40.0 

38.0 

.224 

Stratus 

10 

East 

0.18 

55 

• 

22  07 



87.0 

86.0 

.219 

Stratus 

10 

N.  N.  W. 

0.18 
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M£T£OBOI.OOICAL   OBSERVATIOKS    AT    WASHIMGTOH. 


JANUARY  13»  1842. 


Me«ijK»l«rtiine. 


a 


6  55 

7  65 
9  65 

Noon 
13  65 

16  65 

17  66 
19  65 
21  65 
28  65 

1  55 

8  65 


I 

s 

I 


A.  m. 

0  07 

2  07 

4  07 

6  07 

8  07 

10  07 

Noon 

14  07 

16  07 

18  07 

20  07 

23  07  < 


ThennouMters. 


QD 


56  0 
49.0 
54.0 


-3 


82.0 
44.0 
46.0 
52.0 
50.0 


37.0 
86.0 
35.0 
31.0 
31.0 
32.0 
32.0 
36.6 
87.0 
88.0 
80.0 
29  5 


35.0 
34.0 
33.0 


34.0 
32.5 


I 


> 


o 


Ineh. 
.200 
.192 
.184 


.197 
.169 


-§  g 


CumoloHrtratas 

Cumulo-skratus 

Cletr 

Clear 

Clear 

Clear 

Cleu- 

Clear 

Cleu- 

Clear 

CI 

01 


9 
O 


a 

o 

€ 

o 


.3 

rS 


o 
o 

s 


lOM. 
4 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 


Calm 
Calm 

N.  N.  W. 
W.  N.  W. 
W.  N.  W. 
Nortfawcat    I 
Northwwt 
Nofrtfawcfll 
Northweat    ; 
Noilliwebt    ' 
Calm 
Northwert    ( 


s 

^   O 

c  i. 

e  « 

C  " 

p. 


0.0(1 
0.00 
0.13 
0.26 
0.26 
0.13 
0  13 
0.13 
0.06 
0.06 

o.oa 

0.06 


JANUARY  14,  1842. 


6  65 

7  55 
9  56 

Noon 

18  65 

16  65 

17  65 

19  65 
21  65 
28  65 

]  65 

8  66 


0  07 

29.0 

2  07 

29.0 

4  07 

29.0 

6  07 

30.5 

8  07 

36.0 

34.0 

10  07 

40.0 

38.5 

36.0 

.202 

Noon 

42.0 

42.5 

39.5 

.228 

14  07 

456 

45.0 

42.0 

.249 

16  07 

46.0 

46.0 

48.0 

.259 

18  07 

44.0 

42.0 

.261 

20  07 

ft 

44.0 

42.5 

.271 

22  07 

41.5 

39.0 

.227 

Clear 

0 

Clear 

0 

Clear 

0 

Clear 

0 

Cumvlo  stratoa 

9 

Ciunulo-fltratos 

10 

Comnlo-atratuB 

10 

Cumulo-atratus 

10 

ComnkHrtiatua 

9 

Camulo  BtratUB 

8 

StratoB 

4 

Clear 

0 

Northwest 

Northwest 

W.  by  N. 

W.  by  N- 

West 

8.  W.  by  W, 

8.W.by8. 

Southwest 

South  west 

Southwaoft 

Southwest 

8.W.  byS. 


0.06 

0.13 
0.26 
0.53 
0.5^ 
0.7S 
1.04 
1.3€ 
1.04 
1.56 
1.56 
0.0« 


JANUARY  15,  1842. 


6  65 

0  07 

39.5 

88.0 

.229 

7  65 

2  07  ' 

37.0 

35.5 

.209 

9  55 

4  07 

36.0 

84.0 

.203 

Noon 

6  07 

34.6 

32.0 

.174 

18  55 

8  07 

88.0 

36.0 

35.0 

32.0 

.169 

16  65 

10  07 

51.0 

41.0 

38.6 

37.0 

.221 

17  65 

Noon 

52.0 

42.0 

89.6 

87.0 

.210 

19  65 

14  07 

45.0 

44.0 

39.5 

87.0 

.210 

21  65 

16  07 

88.0 

38.0 

37.0 

.227 

28  55 

18  07 

36.5 

34.0 

.186 

1  65 

20  07 

32.0 

81.0 

.182 

8  55 

22  07 

32.0 

82.0 

.199 

Clear 

Clear 

Clear 

Clear 

Stratus 

Cumolo^stratus 

Cumulo-stratUB 

Cumulo-stnitufl 

Stratus 

Clear 

Clear 

Clear 


0 
0 
0 
0 
0 
8 
6 
8 
10 
0 
0 
0 


8.  S.  W. 

S.  S.   ^nr , 

W.  N.  W. 
Northwest 
Northwest 
N.W.byW.I 
W.  N.  W. 
W.  N.  W. 
W.  N.  W. 
W.  N.  W. 
N.  N.  W. 
N.  N.  W. 


Oti 
0.^ 
0.13 
0.52 
0.52 
0.5^ 

0-9' 

a.  26 
e.13 
o.u 

0.13 
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MSTEOROLOGICAI.  OBSERVATIONS  AT  WASHINGTON. 


JANUARY  16, 

1842. 

san  solar  time. 

Thermometers. 

1 

> 

Weather,  and  charac- 
ter of  tiie  clouds. 

S       Portion  cloudy. 

• 

• 

§ 

.a 

Pressure  of  the  wind 
on  a  square  foot. 
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c 

• 

a 

■  i 

• 

1- 

tn. 

&.  m. 

o 

0 

o 

0 

Inch. 

Lb$. 

»  66 

0  07 

30.0 

Clear 

0 

N.  by  E. 

0.13 

r   66 

2  07 

30.0 

Cumulo  stratus 

3 

N.  by  E. 

0.13 

I   66 

4  07 

30.0 

Cumulo-stratus 

6 

Southwest 

0.13 

Foon 

6  07 

30.0 

Cumulo-stratus 

7 

Southwest 

0.18 

t  66 

8  07 

30  0 

Cumulo-stratus 

9 

Southwest 

0.13 

»   65 

10  07 

38  0 

84  0 

34  0 

.214 

Cumulo-stratus 

9 

8.  iV,  by  8. 

0  06 

'   56 

Noon 

68.0 

41.0 

36.0 

.174 

Cumuli 

7 

W.  by  N. 

0.13 

1    66 

14  07 

48  0 

43.0 

38.0 

.190 

Cumub 

6 

West 

0.13 

.    56 

16  07 

48.0 

41.6 

36.0 

.168 

Clear 

0 

W.  N.  W. 

0.26 

I   66 

18  07 

37.0 

32  0 

.149 

Clear 

0 

Northwest 

0.06 

66 

20  07 

33.0 

Clear 

0 

Northwest 

0  06 

r  65 

22  07 

28.6 

Clear 

0 

Calm 

0.00 

JANUARY  17,  1842. 


>    66 

0  07 

28.5 

Clear 

0 

Calm 

0.00 

r   55 

2  07 

26.0 

Clear 

0 

Calm 

0.00 

»    55 

4  07 

26.0 

Clear 

0 

Cafan 

0.00 

loon 

6  07 

27.0 

Clear 

0 

Calm 

0.00 

1    65 

8  07 

36.0 

30.0 

27.5 

Clear 

0 

Cahn 

0.00 

>    55 

10  07 

54.0 

62.0 

33.0 

32.0 

.189 

Clear 

0 

8.  W.byS. 

0.13 

r   66 

No«n 

64.0 

53.5 

41.5 

89.0 

.227 

Clear 

0 

8.  W.  by  8 

0.78 

1    56 

14  07 

67.0 

58.0 

460 

42.0 

.249 

Clear 

0 

Southwest 

0.78 

L    55 

16  07 

52.0 

54.0 

45.5 

42.0 

.248 

Clear 

0 

8.  8.  W. 

0.62 

t   55 

18  07 

• 

40.5 

38.0 

.218 

Clear 

0 

8.  8.  W. 

0.52 

55 

20  07 

37.5 

34.0 

.174 

Clear 

0 

8.  S.  W. 

0.06 

I    55 

22  07 

■ 

87.0 

35.0 

.199 

Clear 

0 

8.  8.  W. 

0.26 

JANUARY  18,  1842. 


65 

0  07 

- 

35.0 

32.6 

.176 

Clear 

.0 

Southwest 

0.26 

55 

2  07 

38.0 

Clear 

0 

Soutiiwest 

0.13 

55 

4  07 

31.0 

Clear 

0 

8.  8.  W. 

0.13 

on 

6  07 

9 

29.0 

Clear 

0 

Cahn 

0.00 

55       8  07 

36.0 

34.6 

29.5 

Clear 

0 

Calm 

0.00 

55 

10  07 

61.0 

61.0 

36.0 

32.0 

.158 

Clear 

0 

Cahn 

0.00 

56 

Noon 

72  0 

67.0 

43.0 

41.0 

.261 

Clear 

0 

Cahn 

0.00 

55 

14  07 

77.0 

78.0 

50.6 

47.0 

.298 

Clear 

0 

Calm 

O.OO 

55 

16  07 

64.0 

65.0 

53.0 

47.5 

.281 

Clear 

0 

8.  8.  E. 

0.06 

55 

18  07 

48.0 

42.0 

.215 

Clear 

0 

Calm 

0.00 

55 

20  07 

41.0 

39.0 

.232 

Clear 

0 

Calm 

0.00 

55 

22  07 

38.0 

34.0 

.168 

Clear 

0 

Calm 

0.00 
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METEOROLOGICAL  OBSEBYATIONS  AT  WAIIHINGTON. 


JANUARY  19,  1842. 


Mean  solar  time. 

Thermometeis. 
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• 

-I 

o 

^ 

i 
& 

• 

• 

h.  m. 

A.  m. 

o 

o 

o 

o 

6  55 

0  07 

84.0 

83.0 

7  55 

2  07 

81.5 

31.0 

9  55 

4  07 

SI.O 

Noon 

6  07 

28.0 

13  55 

8  07 

28.0 

15  55 

10  07 

64.0 

56.0 

35.0 

3-2.0 

17  55 

Noon 

60.0 

62.0 

47.0 

44.5 

19  55 

14  07 

70.0 

76.0 

53.5 

48.0 

21  55 

16  07 

66.0 

76.0 

56.0 

49.5 

23  55 

18  07 

68.0 

50.0 

42.0 

1  55 

20  07 

44.5 

40.0 

8  55 

22  07 

41.0 

37.5 

o 


u 

-SI 

e  ^ 
1^ 


Inch. 
.196 
.187 


.169 


.281 
.287 
.294 
.216  ' 
.214  ' 
.203 


Clear 

Clear 

Clear 

Clear 

Clear 

Cirro  stratus 

Cirro-stratus 

Clear 

Clear 

Clear 

Clear 

Clear 


e 
o 


lOfl 
0 
0 
0 

e 

0 
6 
4 
0 
0 
0 
0 
0 


5 


c 

0 


:; 


t. 

♦.  I 


Calm 
Calm 
Calm 
Calm 
Calm 
Calm 
Southvest 

Calm 

Calm 
Calm 
Calm 
Calm 


JANUARY  20,  1842. 


6  55 

7  55 
9  55 

Noon 
13  55 
15  56 
17  55 
19  55 
21  55 
23  55 
1  55 
3  55 


0  07 

39  5 

86.5 

.200 

2  07 

39.0 

86  0 

.196 

4  07 

39.0 

36.0 

.196 

6  07 

40.0 

38  0 

.224 

8  07 

42.0 

46.0 

40.0 

88.0 

.224 

10  07 

60.0 

64.0 

46.0 

45.0 

.303 

Noon 

70.0 

72.0 

56.5 

54.0 

.400 

14  07 

65.0 

66.0 

63.5 

61.0 

.514 

16  07 

63.5 

63.0 

60  0 

490 

18  07 

55.0 

52.0 

.366 

20  07 

55.0 

52.0 

.367 

22  07 

53.0 

50.0 

.340 

5  55 

0  07 

7  55 

2  07 

9  55 

4  07 

Noon 

6  07 

18  55 

8  07 

15  55 

10  07 

17  55 

Noon 

19  55 

14  07 

21  55 

16  07 

23  55 

18  07 

1  55 

20  07 

8  55 

22  07 

Clear 

0 

Clear 

0 

Clear 

0 

Clear 

0 

Clear 

0 

Stratus 

3 

Cumulo  stratus 

5 

Cumuli 

10 

Rain 

10 

Rain 

10 

Cumuli 

10 

Cumuli 

10 

JANUARY  21,  1842. 


49.0 
52.0 
45.0 


60.0 
62.0 
46.0 


51  0 
50.0 
48.0 
48.5 
41.0 
42.0 
43.0 
45.5 
45.0 
42.0 
37.0 
86.0 


49.0 
48.5 
46.0 
41.0 
38.5 
36.0 
87.0 
37.0 
42.0 
39.0 
34.0 
33.0 


.839 
.339 
.304 
.247 
.223 
.163 
.171 
.143 
.249 
.221 
.180 
.173 


Stratus 

Stratus 

Cumuli 

Rain 

Cumuli 

Cumulo -stratus 

Cumulo  stratus 

Cumulo-stratus 

Cumulo  stratus 

Cumulo-stratus 

Clear 

Clear 


4 

8 

10 

10 

10 

4 

4 

4 

2 

2 

0 

0 


Calm 

Calm 

Calm 

Calm 

Calm 

S.  S.  W. 

S.W.bvS 

Soutbwe^ 
Southvert 

8outbw0t 
8outhw€^ 


South 
South 
W.  S.  w. 
N.W.byV^ 
W.  i\.  >v 
S.  S.  "• 
8.  &  W. 

s.  s.  w. 
a  aw. 
s.  s.  w. 

S.  8.  W. 
8.  8.  W. 
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MET£0R0I.06ICAL  OBSERVATIONS  AT  WASHINGTON. 


• 

JANUARY  22,  1842. 

ean  solar  time. 

Thermonketen.  * 
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t 
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o 
lOth, 
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1 

iS 

is 
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o 

• 

1 

m 

e 

• 

• 

i 

.   m. 

h.  m- 

o 

o 
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1 
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\ 

Lbs. 

S  55 

0  07 

35.0    31.0 

.152 

Cumolo-stratufl 

3 

8.  8i   wV . 

0.18 

r  5s 

2  07 

33.0  !  30.0 

.156 

Clear 

0 

8.  8.  W. 

0.13 

)  55 

4  07 

31.0  , 

Clear 

0 

8.  8.  W. 

0.13 

roon 

6  07 

29.0 

Clear 

0 

8.  8.  W. 

0.18 
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8  07 

29.0 

Clear 

0 

8.  .8.  W. 

0.13 

)  65 

10  07 

47.0 

37.6; 

.  Clear 

0 

8.  8.  W. 

0.78 

r  55 

Noon 

48.0 

80.0 

39.5    34.0 

.151 

Cumuli 

3 

8.    8.    Inr  • 

0.13 

)  55 

U  07 

52.0 

84.0 

40.0 

34.0 

.146 

Clear 

0 

S.  8.  W. 

0.26 

I   55 

16  07 

50.0 

80.0 

40.0 

32.5 

.119 

Clear 

0 

8.  8.  W. 

0.52 

)  55 

18  07 

32.0 

Clear 

0 

8.  8.  W. 

0.52 

!    66 

20  07 

32.0 

Clear 

0 

8.  8.  Vt . 

0.13 

\  55 

22  07 

28.0 

Clear 

0 

8.  8.  W. 

0.13 

JANUARY  23,  1842. 

»  55 

0  07 

28.0 

Clear 

0 

Calm 

0.00 

'  65 

2  07 

28.0 

Clear 

0 

Calm 

0.00 

)  55 

4  07 

26.0 

Clear 

0 

Calm 

0.00 

roon 

6  07 

22.0 

Clear 

0 

Calm 

0.00 

\  65 

8  07 

21.0 

Clear 

0 

West 

0.06 

»  55 

10  07 

64.0 

72  0 

21.0 

Cirro-stratus 

4 

N.W.byW. 

0.52 

'  55 

Noon 

57.0 

73.0 

28.0 

Cirro-stratus 

6 

Northwest 

0.62 

1  55 

14  07 

44.0 

58.0 

29.0 

Cirro  stratus 

8 

Northwest 

0.39 

56 

16  07 

32.0 

42.0 

27.5 

Cirro-stratus 

7 

Northwest 

0.52 

1  65 

18  07 

24.0 

Clear 

0 

Northwest 

0.13 

55 

20  07 

22.5 

Clear  ' 

0 

E.  8.  E. 

0.06 

1  65 

22  07 

* 

19.0 

Clear 

0 

West 

0.06 

JANUAR 

Y  24,  1842. 

.  55 

0  07 

18.0 

Clear 

0 

West 

0.06 

'  55 

2  07 

17.5 

Clear 

0 

West 

0  06 

»  55 

4  07 

15.0 

Clear 

0     Calm 

0.00 

oon 

6  07 

13.0 

Clear 

0     Calm 

0.00 

t  56 

8  07 

12  5 

Clear 

0     Calm 

0.00 

.  55 

10  07 

50.0 

72.0 

21.5 

Clear 

0  1  East 

o.is 

•  65 

Noon 

47.0 

70.0 

24.5 

Clear 

0 

East 

0.18 

t  65 

14  07 

42.0 

73  0 

28.0 

Clear     -, 

0 

8.  8.  W. 

0.13 

65 

16  07 

36.0 

62.0 

29.0 

Clear 

0 

8.  8.  W. 

0.13 

:  56 

18  07 

27  0 

Clear 

0 

8.  8.-  W^. 

0.18 

56 

20  07 

24.0 

• 

Clear 

0     8.  8.  B.  • 

0.13 

55 

22  07 

• 

22.0 

Cumulo  stratus 

5 

Calm 

0.00 
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METEOROLOGICAL  OBSERTATIOHS  AT  WASHmCTOB. 


JANUARY  35,  1843. 


1 

1  Mean  solar  time. 

1 

Thermometers. 

• 

1 
o 

II 

• 

8             I 

?     i 

C               1 

1        . 

c 

& 
■s 

O 

Washington. 

■ 

s 

• 

1" 

• 

o 

1 

Weather,  and  ( 
ter  of  the  cl 

S      Portion  cloudy 

§     i 

5     i 

h,  m. 

h*    Tft. 

o 

o 

o 

Inch. 

.1 

5  55 

0  07 

32.0 

» 

Clear 

41 

GaliB 

7  55 

2  07 

21.0 

Clear 

0 

Caira 

'     9  65 

4  07 

21.5 

Clear 

0 

Calm           1 

.  Noon 

6  07 

2.3.0 

Ciunulo  stratus 

3 

S.  S.  ^.      ' 

13  55 

8  07 

24.5 

Comulo -stratus 

3 

8.  S,  W       i 

15  55 

10  07 

48.0 

66.0 

31.0 

Cirro-stratus 

3 

Southtmt 

'   17  55 

Noon 

42.0 

36.0 

36.0 

.230 

Cirro-stratus 

10 

Southvcii      ' 

19  55 

14  07 

40.0 

37.0 

34.0 

.180 

Stratus 

ID 

SoatfawRt 

:  21   55 

16  07 

36.0 

36.5 

32.5 

.157 

Stratus 

10 

Soath«at 

23  55 

18  07 

35.0 

32.0 

.169 

Stratus 

10 

Bouthve^ 

j      1   55 

20  07 

35.0     32.0 

.169 

Stratus 

10 

eSouthm^ 

3  55 

22  07 

1 

i 

35.0  '  32.0 

1 

1 

.169 

Strr.tus 

10 

8oiithv« 

• 

JANUARY  26»  1842. 


5  55 

7  55 

9  55 

Noon 

13  55 

15  55 

17  55 

19  55 

21  55 

23  55 

1  55 

3  55 


0  07 

2  07 

4  07 

6  07 

8  07 

10  07 

Noon 

,14  07 

16  07 

18  07 

20  07 

22  07 


38.0 
54.0 
52.0 


47.0 
60.0 
57.0 
44.0 


35.0 
35.0 
.34.5 
34.5 
31.0 
36.0 
39.5 
45.0 
43.0 
37.0 
38.8 
38.0 


34.0 
38.0 
43.0 
40.0 
35  0 
37.0 
37.0 


.192 
.229 
.271 
.242 
.300 
.218 
.337 


Strains 

10 

Stratus 

10 

Stratus 

10 

Stratus 

10 

Cumulo-stratus 

10 

Cirro-stratus 

8 

Cirro-stratus 

8 

Cirro-stratus 

10 

Cirro-«tratus 

9 

Cirro-stratus 

6 

Cirro-stratus 

10 

Cirro-stratus 

10 

5  55 

0  07 

7  55 

3  07 

9  55 

4  07 

Noon 

6  07 

13  65 

8  07 

40.0 

44.0 

15  55 

10  07 

54.0 

74.0 

17  55 

Noon 

49.0 

74.0 

19  55 

14  07 

47.0 

75.0 

31  55 

16  07 

46.0 

52.0 

23  55 

18  07 

1  55 

20  07 

3  55 

23  07 

JANUARY  37,  1843. 


37.0 
37.6 
36.0 
35.0 
35.0 
36.5 
38.5 
40.0 
40.0 
39.0 
33.0 
32.0 


3.5.0 
35.0 
34.0 
33.5 
33.0 
33.0 
33.0 
33.0 
33.0 
33.0 
30.0 
31.5 


.200 
.194 
.192 
.193 
.185 
.167 
.144 
.127 
.127 
.128 
.156 
.191 


Cirro  stratus 

Cirro-stratus 

Clear 

Clear 

Clear 

Cumuli 

Cumuli 

Cumuli 

Cumuli 

Cumulo-stratus 

Cumulo  stratum 

Clear 


9 
8 
0 
0 
0 

1 

2 
3 
3 
4 
3 
6 


Sonthve^ 
SoQthirst 
SoQthwwt 

Soulfawe^ 
Southwest    > 

S.W.by^  ' 
8.  8.  W     • 
S.  byE. 
8.  8.  E. 
8.  8.  E. 
Soudiwest 
Southwest    ' 


S.W.byS., 
Southwest  ' 
W.  N.  VV. 

N.W.byW, 

Northwest 
Southwest  , 
Southwest  I 
N.W.byW. 
W.  by  xV 
W.  by  N.  , 
Cahn 
Calm        I 


).' 


i* 


i- 


(i 


5^5 
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^»TSO»OX.aOI«?AX>  OBSPRVATIONS  AT  WA&SlliaJON. 


JANUARY  28,  ia4S. 


Mean  soUur  tiioe. 

t 

rbermometera. 

• 

1. 

h 

^ 

• 

.a 

-3 

• 

• 

1 

t 

M 

lb 

G 

o 

I 

a 

9 

1 

* 
P 

0 

«2 

o 

IS 

§ 

•  mm 

1 

lOth. 

.2 

S 

u.    C 

h.  m. 

/I.  yn. 

o 

o 

0 

Inch. 

!.&«. 

6    .n.5 

0  07 

30.0 

Clear 

0 

Calm 

0  00 

7  55 

2  07 

26.0 

Clear 

0 

Culm 

o.ot) 

9  55 

4  07 

23.0 

Clear 

0 

Calm 

000 

xNoon 

6  07 

21.0 

■ 

Clear 

0 

Calm 

0  00 

13  55 

8  07 

21.5 

Clear 

0 

Calm 

O.Ou 

15  55 

10  07 

62.0 

68  0 

32.0 

Cirrus 

6 

S.  S.  W. 

0.13 

17  55 

IS  con 

58  0 

6H.0 

42.6 

3Q.0 

".195 

Cinrua 

6 

9.  ti.  W, 

u.ia 

10  55 

14  07 

60.0 

68.0 

45.5 

40.0 

.201 

Cirrua 

6 

8.  S.  W. 

0.13 

21   55 

10  07. 

50.0 

b4.0 

45.5 

40.0 

.201 

<  lear 

0 

a.  8.  W. 

0.06 

2.i  55 

18  07 

42.0 

38.0 

.200 

Clear 

0 

8  8    W. 

0.t€ 

1   55 

20  07 

H8.5 

32.5 

.135 

Clear 

0 

8.  8.  W. 

0.06 

3  ^h 

22  07 

40.0 

34.0 

.146 

Clear 

0 

8.  8.  W. 

0.-«6 

JANUARY  29,  1842. 


5  55 

0  07 

40.5 

38.0 

! 
.218 

Cumuli 

6 

8.  a  w. 

0.26 

7  55 

2  07 

42.0 

40.0 

.241 

8tratus 

10 

8.  8.  W . 

0  13 

9  5.1 

4  07 

42.0 

40  0 

.241 

stratus 

10 

8.  8    W. 

0.16 

>oon 

6  07 

4-^.0 

40  0 

.21 

Stratus 

10 

8.  8.  W. 

0  <6 

13  fi5 

8  i»7 

4«.0 

42.0 

.272 

Cumulo-^tratus 

10 

a.  8.  W. 

0.(6 

15  65 

10  07 

54.0 

49.0  !  48  0 

.338 

Cttoiulo-siratufl 

9 

Southwest 

0.13 

17  .'>5 

Noon 

54.0 

60.0 

54.0  ,  53  0 

.403 

Cumulo  stratus 

10 

tjouihwest 

O.iS 

19  55 

14  07 

72.0 

860 

55.0  1  5^.5 

.379 

Cumulo  stratus 

4 

Southwest 

0.  8 

21   .^5 

16  07 

64.0 

72.0 

55  0 

52.0 

.366 

Cumulo  siratus 

7 

Southwest 

0.06 

23  55 

18  07 

60.O 

49.0 

.3  0 

Cumulo-atratus 

5 

Southwest 

0.*.6 

1   55 

20  07 

6IJi 

49.0 

.339 

Cumuli 

7  . 

u8  S.  W. 

0.16 

3  55 

22  07 

* 

49.0 

45.0 

.269 

Stratus 

5 

8.  8.  W. 

0.26 

JANUARY  30,  1842. 


5  55 

0  07 

ao.o 

45.0 

.2.58 

Cumulo-stratus 

10 

S.  8.  W. 

1 
0.52 

7  55 

2  07 

49.0 

46.0 

.304 

t  'umulo  stratus 

10 

Southwest 

0..'^2 

9  55 

4  07 

46  0 

44.5 

.29  i 

Cumulus 

10 

W.  8.  W. 

i.;jo 

Noon 

6  07 

44.0 

42.0 

.261 

Clear 

0 

I'outfawest 

0.5i 

13  55 

8  07 

52.0 

61.0 

42.0 

40.0 

.241 

Clear 

0 

Southwest 

0(6 

l.*i  55 

10  07 

64.0 

79  0 

47.5 

40.0 

.1/9 

Clear 

0 

^outh 

8.  .52 

17  65 

^oon 

68.0 

82  0 

50.5 

42.0 

.186 

Clear 

0 

S.  by  W. 

Q.'2ii 

19  55 

14  07 

68.0 

97.0 

53.0 

49.0 

.216 

Clear 

0 

VV.  5.  W. 

0.13 

21  56 

16  07 

71.0 

76.0 

51.0 

51.5 

.365 

Cirro-stratus 

7 

w.  s.  w. 

0.13 

23  55 

18  07 

.w.o 

4:10 

.2.'>9 

Stratus 

3 

Calm 

0.00 

I   55 

20  07 

44.5  1  40.0 

.2113 

Stratus 

3 

Ciilm 

0.00 

3  55 

22  07 

40.0 

37.0 

.204 

Cirro-stratus 

2 

• 

Calm 

O.tO 

69 
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\ 

• 

JANUARY  81,  184^. 

Meftn  aolar  time. 

> 
TfaermoDifetera. 

s  ^ 

1 

"So*  , 

i 

'p  m 

jk 

W        [ 

. 

•5g : 

• 

I 

a 

•3 

1 

c 

1 

a 

9 
00 

• 

1 

^ 
^ 

r 

s 

Weather,  an 
ter  of  the  ( 

1 

1 

1 

1^ 

1 

h,   771. 

n.  tn. 

o 

0 

o 

o 

hiek. 

lOth. 

1 

6  5^ 

0  07 

40.0 

36.0 

.184 

Cirro-Btratua 

6 

Calm 

U.tiO 

7  66 

2  07 

39.0 

36.0 

.196 

Stratua 

4 

Calm 

0.00 

9  ftd 

4  07 

41.0 

39.0 

.233 

Stratufl 

6 

Soulhweat    1 

eM 

Noon 

6  07 

43.0 

42.0 

.272 

Stratua 

10 

SeutbwcsFt 

0.06 

13  65 

8  07 

44.0 

44.0 

.304 

Strata* 

10 

Soathwwt 

0.06, 

15  55 

10  07 

60.5 

49  0 

..344 

Rain 

iO 

Southwest 

0.13  1 

17  65 

Noon 

54.0 

52.0 

.378 

Rain 

10 

S.  S  w. 

0.52; 

\H  66 

14  07 

66.0 

64.0 

.417 

Cttinulo-atmtua 

10 

Southwest 

0.26  i 

21  65 

16  07 

66.0 

64.0 

.417 

Cnmulo-sttBtiia 

7 

Southwest 

0.52 

23  66 

18  07 

54.0 

6*2.0 

.378 

Cumalo-stratOB 

8 

Southwe»l 

0.26 

1   55 

20  07 

60.0 

43.0 

.216 

Cumulo-atratua 

10 

Southwest 

10.42 

3  66 

22  07 

44.6 

38.0 

.173 

Cumulo  atratna 

7 

Southwest 

2.60 

FEBRUARY  1,  1842. 

6  66 

0  07 

41.0 

34.0 

.136 

Cirro'  atrfttua 

1 

W.  byN. 

0.2«i 

7  66 

2  07 

• 

37.6 

3.1.0 

.156 

(yirro  etratua 

3 

West 

0.13 

9  56 

4  07 

36.0 

32.0 

.168 

Cirro -atratuii 

3 

West 

0.13, 

Noon 

6  07 

85.0 

31.0 

.161 

Cirro-atratttB 

3 

West 

0  13 

18  66 

8  U7 

4«.0 

64.0 

35.0 

32.0 

.169 

Cinro-strattta 

0 

West 

0.13 

15  66 

10  07 

60.0 

80.0 

39.0 

34.0 

.157 

Cirro  stratua 

2 

West 

OU 

17  66 

Noon 

66.0 

84.0 

42.0 

360 

.162 

Cirrua 

1 

West 

0.S6 

19  65 

14  07 

68.0 

8S.0 

44.5 

37.t) 

.143 

Clear 

0 

West 

0.13 

21  65 

16  07 

62.0 

78.0 

46.0 

40.0 

.196 

Cirri 

3 

West 

0.13 

S3  65 

18  07 

41.0 

34.0 

.134 

Clear 

0 

West 

o.cf 

1  66 

20  07 

3a.6 

3U.0 

.161 

Clear 

0 

West 

OM 

8  66 

22  07 

k 

do.o 

Clear 

0 

West 

o.y§ 

* 

FEBRUARY  2,  1842. 

a  65 

0  07 

27.0 

Clew 

0 

Calm 

O.Od 

7  66 

2  07 

27.0 

Clear 

0 

Calm 

ooo 

9  65 

4  07 

■ 

25.0 

Clear 

0 

Calm 

o.oo 

No<m 

8  07 

27.0 

Clear 

0 

Calm 

O.Ot) 

la  66 

8  07 

40.0 

42.0 

30.0 

Cirro-atiBtiiB 

4 

W.  by  8* 

o.m 

16  66 

10  07 

560 

68.0 

36.6 

CiiTi 

4 

S.  W.  hy  S. 

o.« 

17  66 

Noon 

64.0 

79.0 

45.0 

40.0 

.207 

Cirri 

8 

Southwest 

0  5: 

Id  65 

U  07 

68.0 

64.0 

5C.0 

44.5 

.236 

Cirri 

8 

Southwest 

CBi 

21  65 

16  07 

64.0 

76.0 

51.0 

46  0 

.246 

Cirri 

.3 

Southwec* 

0.13 

23  65 

18  07 

47.0 

42.6 

.237 

Cirri 

6 

Southwest 

es4 

1  66 

20  07 

46. 6 

42.0 

.282 

Comufi 

10 

Southwest 

#06 

365 

22  07 

• 

46.0 

42.0 

.237 

Cunmit 

10 

Southwest 

e.te 
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FSBRUARY  8,  184ft. 

Mean  eolar  time. 

Thermon^eten. 

1 

• 

'9 

1^ 

t 

a 

1 

"8 

1 

• 

^ 

1 

1 

• 

J 

Weath 
tero 

5 

1 

8  ** 

A.  m. 

A.    IK. 

o 

o 

0 

0 

Inch. 

lOth, 

• 

Ub. 

5  65 

0  07 

45.0 

42.0 

.249 

Cumuli 

10 

S.  8.  W. 

0.06 

7  65 

2  U7 

46.0 

42.0 

.237 

Cumuli 

10 

S.  8.  W, 

0.06 

0  55 

4  (17 

47  0 

43.5 

.260 

Rain 

10 

Southwest 

0.06 

Noon 

6  07 

47  5 

41.0 

.265 

Rain 

10 

Southwest 

0.26 

13  55 

8  07 

54.0 

50.0 

49.0 

.  .350 

Rain 

10 

South  weat 

0.26 

15  55 

10  07 

■ 

58.5 

58.5 

..4i*8 

Cirro-atratus 

10 

Southwest 

0.26 

17  55 

Noon 

62.0 

61  0 

.5:^0 

Cirro  atratua 

10 

Southwest 

0  06 

19  55 

14  07 

66.0 

63.0 

.556 

Cirro-atratua  . 

10 

Southwest 

0.06 

21  ft6 

16  07 

66.5 

6{.0 

.5(9 

Stratua 

10 

Southwest 

0.26 

23  55 

18  07 

62  0 

59.0 

.472 

Stratua 

10 

S   8.   W. 

0.06 

1  55 

20  07 

65.0 

62  0 

.526 

Stratua 

10 

8.  8.  W. 

0.06 

3  55 

2a  07 

66  0 

64.0 

.573 

Cumuio-atratuB 

10 

South 

0.52 

FEBRUARY  4,  1842. 

5  55 

•  07 

66.0 

64.0 

..'>75 

(Jumulo  etratus 

1 

10 

South 

0.52 

7  55 

2  07 

■ 

66.0 

610 

.515 

( *u[nul04tratu3 

10 

South 

0.52 

9  .'^5 

4  07 

64.0 

63.0 

.567 

Rain 

10 

Southwest 

2.08 

Noon 

6  07 

62.0 

61.0 

.530 

Rain 

10 

Southwest 

1.56 

13  55 

8  07 

62.0 

59.0 

.473 

Cumulo-etntua 

10 

Soutjweet 

0.2d 

15  55 

10  07 

62.5 

62.0 

.5>4 

R.iin 

10 

Southwest 

0.^6 

17  55 

Noon 

68  0 

76.0 

65.0 

65  0 

.617 

Ciimulo  atratua 

5 

S.  S.   Vv, 

0.26 

\9  55 

14  07 

75  0 

97.0 

69.5 

67.0 

.612 

Cumulo-atratuj 

5 

Southwest 

0.13 

21   5) 

16  07 

78  0 

90.0 

70.0 

66.0 

.594 

Cuinuto-stratv 

7 

Southwest 

0.2fi 

23  55 

18  07 

67.0 

78.0 

6.5.0 

6V.0 

.526 

Camulo -stratus 

5 

8.  S.  W. 

0.26 

1  55 

20  07 

64.0 

60.0 

.479 

Cumul')  stratus 

3 

Southwest 

0.13 

3  55 

22  07 

60.0 

65.0 

.60ri 

Cirra  stratus 

5 

Southwest 

0.52 

FEBRUARY  5,  1849. 

• 

J 

• 

5  56 

0  07 

64.0 

.55.0 

.813 

Rain                , 

Rain                 ^ 

10 

Southwest 

0..52 

7  55 

2  07 

56.0 

5.1.0 

.3*7 

9 

W.  8.  W. 

0  26 

9  55 

4  07 

50.0 

41.0 

.215 

Cumulo-stratua 

5 

iSouthwest 

2.60 

Noon 

6  07 

47.5 

42.0 

.221 

Cunaulo-stratus 

5 

W.  8.  W. 

5.21 

la  55 

8  07 

46.0 

48.0 

46.0 

40.0 

.197 

Cunralo-stratus 

5 

West 

5.21 

15  55 

10  07 

. 

640 

48.0 

40.0 

.174 

Cuiiiult 

6 

W.  N.  W. 

6  47 

17  55 

jN'oon 

68.0      8:^.0 

49.5 

42.0 

.199 

Cumuli 

7 

Northwest 

5.21 

ft 

19  55 

14  07 

88.0  1  4H.5 

42.0 

.20J 

Cumuli 

7 

Northwest 

0.^ 

21   55 

16  o7 

*  56.0 

72.0 

47.0 

42.0 

.226 

Cumuli 

2 

Northwest 

0.26 

23  5.i 

18  07 

44  6    40.5 

.223 

Clear 

0 

Northwest 

0.13 

1  65 

20  07 

41.0    36.0 

.173 

Clear 

0 

Northwest 

0.i:« 

8  56 

22  07 

39.0 

34.0 

.157 

Clear 

0 

Northwest 

O.M 
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- 

FEBRUARY  6,  1842. 

Mean  aolar  time.  - 

Thcnnometera* 

i^ 

• 

«'! 

"E         '  ■ 

1 

• 

• 

O                     'i 

ji              X 

e 

o. 

1     ** 

9 

c 

• 

1. 

i 

c5 

O 
O 

s 

fed 

e 

o 

l«~ 

e 

o               : 

B 

• 

fi 

9 

• 

■ 
0 

« 

Force 

|2 

1 

Direct! 

1* 

h'  m* 

A.  m. 

1 
o 

0 

o 

Inch, 

lOth. 

1 

b  63 

0  <»7 

3.5.0 

30.5 

.143 

Clear 

0 

Nonhweat     - 

7  «5 

2  07 

32.5 

32.0 

.194 

Clear 

0 

Calm             ^ 

9  6'> 

4  U7 

H2  0 

CU-ar 

0 

Calm 

>oon 

6  07 

3tl.0 

Cirrus 

2 

Calm 

i:)  5'^ 

a  07 

40.0 

42.0  j  31.0 

(*irro-stntu8 

2 

Calm                ^ 

Ift  b5 

10  07  1    66.0 

81.0  1  40.5 

310 

.122  1  Cirro  stratus 

6 

8W  byW    . 

17  55 

Noon    1    72  0 

86  0 

A7  5 

40.0 

.179    Cirro-stratus 

3 

s4outhmsl 

1»  55 

11  07 

76.0 

90.0 

56.0 

50.0 

.:106    Cirro  stratus 

4 

Southwest 

21  55 

IH  07 

68.0 

80.0 

.^7.0 

49.0 

.271  i  Cirro  stratum 

:i 

South  weit 

2:i  55 

18.07 

50.5 

48.0 

.321     Cirro-«tratus 

2 

Houthv»est     ' 

1   65 

20  07 

4/.5 

4:^0 

.243    Clear 

0 

8.   S.  W. 

3  65 

22  07 

45  0 

42.0 

.249    Clear 

1 

0 

Soutibwe<     '* 

FEBRUARY  7.  1842. 

5  e'i 

0  07 

44  0 

40.0 

.219 

Clear 

0 

SouthweH     ^' 

7  55 

2  07 

43.0 

39.5 

.221 

t;irri 

5 

8outhwff3     ' 

9  55 

4  07 

45.5 

40.5 

.2  3 

(!umuU 

10 

8    S.  W. 

No3n 

6  07 

46.5 

41.0 

.212 

CurnuU 

10 

8.  VV.byS^ 

13  'VS 

8  07 

47.5 

44.5 

.275 

Cumuli 

10 

a  W.brS 

IS  55 

10  07 

48.0 

4<0 

..i49 

Rain 

10 

South  west 

17  55 

No»m 

• 

49  0 

49  0 

.361 

Rain 

10 

^uthvreit 

19  61 

11  07 

60.0 

48  0 

.327 

Rain 

10 

Soutuwesl 

21   55 

16  07 

5i».0 

A^.O 

.327 

Cirro  stratus  * 

10 

Calm 

2i  55 

18  07 

48.0 

47.11 

.326 

Cirro  stratus 

10 

Calm 

1  55 

20  07 

47.0 

4i.O 

.270 

Cirro-stratus 

10 

Southwest 

3  55 

22  07 

46.0 

44.0 

.282    Htrutus 

10 

Southwest 

FEBRUARYS,  1842. 

6  6'» 

0  07 

41.0 

«9  5. 

.221 

Cumule-stratus 

10 

Xoitiiwcat 

7  55 

2  07 

39.0 

:n.o 

.216 

CamuIo'Strjtus 

10 

Xorthweft 

9  55 

4  17 

37.0 

34.0 

.181) 

i  umulo  stratus 

6 

Northweit      • 

Noon 

6  07 

3).0 

SO.O 

.156 

Cumulo-stratiis 

3 

Northwest 

13  55 

8  07 

.33.0 

30.0 

.156 

Cumulo -stratus 

2 

s.  a  w. 

!5  55 

10  07 

60.0 

68.6 

•48  0 

34  0 

Cumuli 

5 

viert             [ 

!7  56 

'  Noon 

32.lt 

32  0 

.199 

p-now 

10 

iV.  by  N«     '• 

1')  6> 

14  07 

:n  6 

31.0 

.187 

Cumuli 

7 

W.\^S.     I- 

81   56 

16  07 

^ 

•27.0 

22.0 

M»88    Cumuli 

3 

Northwest     '- 

23  56 

18  07 

- 

*2.).0 

2i».0 

.078  1  (;irro  stratus 

3 

Northwest     • 

1  5'> 

20  07 

23.0 

19.0 

.  08  i    CumulO'Stratus 

6 

Northwest     !'' 

3-65 

22  07 

19  6     17  0 

.091     Cumuli 

7 

Northwest    l:  ^ 

*  PoobcleM  an  cnor  la  the  noord. 
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M8TBOROL002CAL  0B8£RVATI02IS  AT  WASHINGTON. 


FEBRUARY  9,  1812. 


FEBRUARY  11,  1842. 


solar  time. 

Thermometers. 

Force  of  vapor. 

Weather,  and  charac- 
ter of  the  clouds. 

g       Portion  cloudy. 

• 

.s 

• 
1 

Pressure  of  the  wind 
on  a  square  foot. 

• 

Washington. 

• 

c 

QQ 

Rad. 

• 

^ 
^ 

h,  m. 

o 

o 

o 

o 

I'leh. 

Lbs. 

' 

0  07 

16.0 

16.0 

.112 

Clear 

0 

Northwest 

2.60 

i        2  (i7 

17.0 

16.0 

.102 

Clear 

0 

Northwest 

0.52 

.        4  07 

16.0 

16.0 

.112 

Clear 

0 

W.  N.  W. 

0.62 

6  07 

17.0 

16.0 

.102 

<  umuli 

0 

W.  N.  W. 

0.ti6 

.        8  07 

18.0 

32.0 

18.0 

18.0 

.120 

Cumuli 

0 

W.  by  N. 

0.26 

t      10  07 

48.0 

60.0 

22.5 

Cumuli 

1 

W.  S^  W. 

0.26 

1      Noon 

ftO.O 

K6.0 

26.5 

(  lear 

0 

w.  s  w. 

0.62 

.      14  07 

.50.0 

66.0 

30.0 

Clear 

0 

w.  s.  w. 

0.52 

.  ;   16  117 

46.0 

48.0 

33.0 

Clear 

0 

w.  s.  w. 

0.26 

•  >   18  07 

31.5 

Clear 

0 

W.  8.  W 

0.26 

.      20  07 

81  0 

. 

Clear 

0 

W.  8.  W. 

0  13 

,  22  07 

Ul.O 

Clear 

0 

W.  S.-W, 

0.19 

FEI 

mUARY  10,.  1842. 

.- 

.  !     0  07 

31.0 

Clear 

0 

W.  8.  W. 

0.26 

.  1     2  07 

31.0 

Clear 

0 

w.  s.  w. 

0.26 

4  07 

30. 0 

Clear 

0 

W   8.  W. 

0  13  i 

6  07 

29.0 

Cumulo  stratus 

7 

w.  9:  w. 

0.06 

8  07 

30.0 

Cirro-stratus 

9 

W.  8.  W. 

0.06 

10  07 

64.0 

86.0 

34.0 

3-2.5 

.186 

Cirri 

4 

W.  by  8. 

0  13 

Noon 

66.0 

76  0 

42.0 

36  0 

.16:2'  Cirri 

6 

W.  by  8. 

0.26 

14  07 

62.0 

7t.O 

49.0 

44.0 

.V47  !  Cirri 

6 

W.  by  8. 

0.26 

16  07 

51.0 

60.0 

40.0 

46.0'  .282  1  Cirri 

6 

W.  by  8. 

026 

18  07 

4t.5 

40  0 

.224    Cirri 

5 

W.  by  8. 

0.39 

a »  07 

33.0 

3i.O 

.I6S 

Cirri 

5 

W   by  8. 

0.06 

:<2  07 

36.0 

32.5 

.163 

Cirri 

3 

Calm 

0.00 

1 

►   I     0  07 

p 

33.5 

Clear 

0 

Southwest 

ooe 

2  07 

3<0 

Cumuli 

7 

Southwest 

0.06 

4  07 

33.5 

Cumuli 

10 

North 

0.26 

; 

6  07 

35  0 

32  5 

.175 

Cumuli 

10 

North 

0  26 

8  07 

36.0 

34.0 

.191 

Cumuli 

10 

N  E  byN. 

0.13 

10  07 

43  5 

42.0 

.266 

Cumulo-stratus 

5 

Calm 

0.00 

Noon 

7«.0 

87.0  i  50. 0 

47.0 

.303 

Cumulo  stratus 

5 

Calm 

000 

14  U7 

62.0 

68.0     57.0 

52.0 

.84  < 

Stratus 

10 

Calm 

0.00 

16  07 

1  54  0 

47  0 

.257 

Stratus 

10 

Southwest 

O.M 

18  07 

49.0 

45.0 

.268 

Stratus 

10 

Calm 

0.00 

' 

20  07 

49.0 

46.0 

.282 

Stratus 

10 

8.  8.  W. 

0.13 

i       22  07 

48.0 

47.0 

.326 

Stratus 

10 

8.  8.  Yf, 

0.06 

C  m] 
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• 

o 

FEBRUARY,  12,  1842. 

Mean  aolar  time. 

Thermometers. 

• 

• 

. 
e 

2 

• 

q 

I 

'9  "3 

2 

5        : 

8 

9 

et   9 

o 

0 

1 

to 
.S 

1 

• 

c 

TS 

• 

t 

> 
O 

eather, 
erof  tfa 

§ 

.1 

O 

^ 

s 

m 

0 

o 
Inch, 

^ 

o 

PL, 

lO/A. 

A*  m. 

A.    f7l> 

o 

o 

o 

*■ 

6  55 

0  07 

48.0 

47.0 

.326 

Stratua 

10     Calm 

7  65 

2  07 

' 

48.  U 

47.0 

.326 

is^tratua 

10  I  Cairn 

9  55 

4  07 

48  0 

48.0 

.349 

Rain 

10  I  South 

Noon 

6  07 

49.0 

48  0 

.338 

Rain 

10     Sooth 

18  55 

8  07 

49.0 

48  0 

.838 

Cirro-atiatua 

10     South 

15  55 

10  07 

51.0 

50.0 

.362 

Cumulo-slratus 

10     Southwetf 

17  5'> 

Noon 

60.0 

67.0 

55.0 

.420 

Cumulo -stratus 

10     Southwest 

19  55 

14  07  1 

60.0 

59.6 

56  0 

.419 

Cirro-stratus 

10     Southwest    ' 

21  55 

18  07 

58.0 

54  0 

.383 

Cirro*  stratus 

10     Southwest    - 

23  55 

18  07 

55.0 

60.0 

.317 

Cirro-stratus 

10     Southwest 

1   55 

20  07 

51. 0 

48.0 

.2\fy 

'  Stratus 

10     Qaathwai 

3  55 

2«  07 

60.0 

4S.0 

.326 

Stratus 

10     Southffes   ' 

1 

FEBRUARY  13,  1842. 


5  55 

0  07 

7  56 

2  07 

9  55 

4  07 

Noon 

6  07 

13  65 

8  07 

15  65 

10  07 

17  56 

No3n 

19  65 

14  07 

* 

21   66 

16  or 

21  65 

18  07 

1  55 

20  07 

3  65 

22  07 

.•lO  0 
49  0 
43.0 
44.0 
'42.0 
42. '» 
4:).  5 
47.5 
60.0 
48.5 
47.5 
47.5 


47  0 
46.0 
43.0 
42  0 
41.0 
42.0 
42.0 
4i.O 
49.0 

48  0 
46.0 
46.0 


.303  I  Rain 
.292  Rain 
.2/1  ,  Rain 
.'^ei  'Rain 
.263  Rain 
.277  ;  Rain 
.265  ,  Rain 

309    Kain 

.3^7.  Cumulo  stratus 
.31)    Stratus 

309  ^  Stratus 
.3j9     Stratus 


10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

to 

10 
10 
10 
10 


I 


Northttit 
Northd^ 
Northeisl 

N.  y.  E- 
TfortbtiA 

N.E.bT.N. 
N.  N.  £• 

w.  N.  vr. 

N.W.byW 
We«t 

w.  s.  ^^■ 

w.  s.  w. 


6  65 

7  55 
9  65 

Noon 
1.1  65 
15  65 
17  66 
19  66 
21  66 
23  6'i 
1  56 
3  65 


FEBRUARY  14,  1842. 


0  07 

47.0 

46.0 

.315 

2  07 

47  0 

46.0 

.315 

4  07 

4'i  5 

4i  0 

.287 

6  07 

44  6 

42.0 

.25*> 

8  07 

70.0 

76.0 

4.V0 

42.0 

.249 

,10  07 

60  0 

6i  0 

49.0 

44  0 

.218 

Noon 

68.0 

82.0 

60.6 

48.0 

.321 

14  07 

67.0 

78.0 

47.5 

42.0 

.221 

16  07 

44  0 

37.0 

.160 

18  07 

36.5 

32.6 

.169 

20  07 

29.0 

22  07 

250 

22  0 

.109 

Stratus 

Stratus 

(vUmulO'Stratus 

Cirro  stratus 

Cirro-stratus 

Cumuli 

Cumuli 

Cumuli 

Cnmuii 

Clear 

Clear 

Clear 


10 

W.  8.  W. 

10 

W.  S.  U'. 

3 

w.  s.  w. 

6 

w. «.  w. 

7 

W.  8.  W. 

3 

W.  by  N. 

8 

West 

6 

W.  N.  W. 

4 

Wett 

0 

Northirest 

0 

Northwest 

0 

W.  N.  W. 

tftl 


I  h 


JP 


l« 
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FEBRUARY  15, 

• 

1842. 

Mean  aolar  time. 

Thermometers. 

k. 

t 

• 

o 

Weather,  and  cha 
ter  of  the  cloudi 

S       Portion  cloudy. 

Direction  of  the  w 

Pressure  of  the  w 
on  a  square  foo 

i 

c 
O 

1 

jS 

s 

1 

1 

^ 

Wet. 

A.     Wl. 

A.  m. 

0 

o 

0 

0 

Inch- 

JM. 

6  55 

0  07 

24.0 

Clear 

0 

W.  N,  W. 

2.08 

7  55 

2  or 

23.0 

Clear 

0 

W.  N.  W. 

2  08 

9  55 

4  07 

21.0 

(  lear 

0 

W.  by  N. 

1.72 

Noon 

6  07 

20.0 

Clear 

0 

W.  by  N. 

CM 

13  55 

8  07 

39.0 

44  0 

C3.0 

Clear 

0 

W.  by  9. 

0.26 

15  55  ■ 

10  07 

53.0 

56.0 

27.6 

Clear 

0 

W.  S.  W. 

0.13 

17  65  ' 

Noon 

50.0 

58.0 

32.5 

Cirro-stratus 

4 

W.  S.  W. 

0.13 

19   55 

14  07 

&X0 

60.0 

37.5 

34.0 

.174 

Cirro  stratus 

6 

W.  8.  W. 

0.13 

21   55 

16  07 

49.0 

69.0 

a7.o 

32.0 

.148 

Cirro  stratus 

9 

W.  s.  w^. 

0.13 

2-J  65 

18  07 

• 

3:i.O 

32.0 

.189 

Stratus 

10 

Southwest 

0.13 

1   53 

20  07 

31.6 

29.0 

.164 

Stratus 

10 

•""outhwest 

0.13 

3  55 

22  07 

31.0 

28  6 

.161 

Stratus 

7 

Southwest 

0.13 

FEl 

3RUARY16,  1842. 

f 

5  55 

0  07 

32.0 

Stratus 

10 

West 

0.13 

7  55 

2  07 

32.0 

30.0 

.166 

Stratus 

10 

South 

0.13 

9  55 

4  07 

31.. 5 

29.0 

.164 

Snow 

10 

South 

006 

Noon 

6  07 

31.0 

29.6 

.167 

Snow 

10 

Southeast 

0.06 

13  55 

8  07 

31.0 

29.5 

.167 

Hail 

10 

N.  N.  B. 

0.06 

15  55 

10  07 

34.0 

H2.0 

.179 

Rain 

10 

West 

0.26 

17  65 

Noon 

34.0 

32  0 

.179 

Snow 

10 

Northwest 

0.26 

19  55 

14  07 

31.0 

34.0 

.214 

>now 

10 

Northwest 

0.26 

21   55 

18  07 

34.0 

32.0 

.179 

Stratus 

10 

W.  ».  W. 

0.52 

23  55 

18  07 

34.0 

32.0 

.179 

Stratus 

10 

W.  K.  w. 

2.60 

1   55 

20  07 

32.0 

31.0 

.182 

Stratus 

10 

W.  8.  W. 

0.56 

8  55 

22  07 

28.0 

28.0 

.173 

Cumuli 

7 

W.  S.  W. 

5.21 

FBI 

JRUARY  17,  1842. 

\ 

6  55 

0  07 

« 

21.0 

Cumuli 

3 

Southwest 

10.42 

7  55 

2  07 

18.6 

Clear 

0 

Southwest 

10.42 

9  ^5 

4  07 

16.0 

Clepr 

0 

Southwest 

10.42 

Noon 

6  07 

15.0 

Cirro-stratus 

3 

Southwest 

10.42 

13   55 

8  07 

32.0 

46.0 

14.0 

Cirro  stratus 

2 

Southwest 

10.42 

16   55 

10  07 

46.0 

64  0 

16.6 

16.0 

.107 

Clear 

0 

W.  N.  W. 

0.00 

17   65 

Noon 

62  0 

6(.0 

19.6 

16.6 

.084 

Clear 

0 

W.  N .  W. 

0.62 

19   65 

14  07 

64.0 

'/2.0 

ii4.0 

22.0 

.119 

Clear 

I 

0 

W.  N.  W. 

0.62 

21    65 

16  07 

46.0 

68.0 

27.5 

24.5 

.122 

Clear 

0 

W.  N.  W. 

0.26 

33   65 

18  0^ 

24.5 

22.0 

.114 

Clear 

0 

West 

0.13 

1    65 

20  07 

21.6 

20.0 

.114 

Clear 

0 

West 

006 

3  65 

22  07 

I 

17.5 

16.6 

.104 

Clear 

0 

West 

0.06 
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METEOROLOGICAL  OBSERVATIONS  AT  WASmH«TOll. 

* 

FEBRUARY  18,  1842. 

• 

Mean  solar  ttme. 

1 

rhermometers. 

1 

S4 

• 
**               * 

S         i 

ft                             k. 

i 

> 

I 

Weather,  and  chs 
tcr  of  the  cluu< 

S       Portion  cloudy. 

• 

c 

5      '- 

1- 
1 

1 

• 

a 
s 
m 

• 

• 

P 

i 

h'  tn. 

h-  m. 

o 

o 

•0 

Inch* 

• 

'6  65 

0  07 

17.0 

16.5 

.109 

Stratus 

10 

West 

7  5.^ 

2  07 

17.0 

16.5 

.109 

fc«tratus 

10  \  West 

0  .55 

4  07 

18.6 

18.0 

.116 

Stratus 

2      «  fttm 

Noon 

6  07 

23.6 

23.0 

.139 

Stratus 

8   ;  Cairn 

13  65 

.8  07 

V8.5 

28.0  ' .168 

Cirro-stratus 

10  :  W.  S  W=    < 

15  55 

10  07 

59.0 

78.0 

38  0 

32.0  1 .138 

Cirro-stratus 

6 

Southwfr: 

17  65 

Noon 

66.0 

85  0 

40.5 

37.0     .198 

Cirro  stratus 

6 

Soulh»€S 

19  65 

14  07 

48.0 

43  0 

38.0  ,  .189 

Cirro-stratus 

10 

>'oiithwcit 

21  65 

16  07 

• 
ft 

47.0 

44  0 

40  0 

.218 

(  irro- stratus 

9 

So  thwR.' 

23  65 

18  07 

4:J.O 

40.0 

.230 

Cumuli 

8 

Sonthwo! 

1   55 

20  07 

43.0 

38.0 

.190 

Cumuli 

10  •  S.  «.  W 

3  55 

22  07 

47.0 

42.0 

.227    Rain 

10      8.  by  ^ 

FEBRUARY  19,  18*42. 

5  55 

0  07 

48.0 

44  0 

.269 

Rain 

10 

s.  s.  W 

7  5^ 

2  07 

5U.0 

44.0 

237 

Kaia 

10 

s.  a  w 

9  65 

4  07 

45.5 

41  5 

.234 

Rain 

»o. 

^oulhvesC 

Noon 

6  07 

4*.0 

40.0 

.219 

Cumuli 

10 

>c>ulfa«rs: 

13  65 

8  (.7 

43.0 

42.0 

.272 

Cumuli 

10 

South  vrs: 

16  65 

10  07 

47.6 

46.0 

.3(i9 

Cumulo  stratus 

9 

w.  .-<.  w 

17  56 

Noon 

62.0 

78.0 

44.5 

39.0 

.193 

(.'umulo  stratus 

3 

W.  ]V.  vv 

19  65 

14  07 

58.0 

77.0 

41.0 

35.0 

.156 

Cumulo-stntus 

2 

W.     ,N.^\ 

%l  55 

16  07 

56.0 

7;j.o 

40  0 

34.0 

.146 

ChimuIO'StratUB 

2 

W.  IS\  w 

23  65 

18  07 

360 

33  0 

.163 

Clear 

0 

W.  N.  W. 

1  55 

20  07 

3:3.0 

32.0 

.189 

Clear 

0 

North 

3  65 

22  07 

1 

31  0 

Clear 

0 

West 

FEBRUARY  20,  1842. 

.,\ 

5  56 

0  55 

30.5 

Clear 

0 

w.  N.  ^v 

7  55 

2  65 

27.0 

Clear 

0 

NoithsK^ 

9  55 

4  55 

24.0 

Clear 

0 

NoitbweaS 

Noon 

6  66 

21.5 

Clear 

0 

Noithwr«t 

13  56 

8  56 

22.0 

Clear 

0 

N    N    W 

15  65 

10  5^ 

66.0 

64.0 

25.0 

(  lear 

0 

Noniwa^ 

17  55 

Noon 

50.0 

70,0 

27  0 

Cirri 

5 

.\ortiwa>t 

19  55 

14  56 

4i'.0 

48.0 

32.0 

(.irn 

5 

West 

21  65 

J6  56 

36.0 

42.0 

31.0 

Stratus 

6 

>'outhwes3 

23  56 

18  65 

28.0 

Stratus 

5 

SoalhtrpsC 

1  55 

20  55 

25  0 

Stratus 

5 

Sooth  wrss 

3  65 

22  66 

1 

t 

H 

21.5 

Stratus 

2 

Sooth  wrst 

663 


[m] 
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FEBRUARY  21,  1842. 


an  solar  time. 


A.  m. 
0  07 

a  0.7 

4  07 

6  07 

8  07 

10  07 

Noon 

14  07 

16  07 

18  07 

20  07 

22  07 


ThermomeCen. 


88.  a 
46.0 
67.0 
68  0 
62.0 


t 


400 
78.0 
85  5 
88.0 
72.0 


^ 


21.0 
20.0 
20.0 
20.0 
21.0 
30.5 
34.0 
37.0 
38.0 
35.5 
31.5 
27.5 


^ 
^ 


31.0 
32.0 
32.0 
32.0 
28.0 
26.0 


ineh. 


.162 
.148 
.138 
.164 
.138 
.146 


Cletf 

Clear 

Clear 

Clear 

Clear 

Clear 

Clear 

Cirri 

Cirri 

Clear 

Clear 

Clear 


I 


0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
D 
0 


i 


Southwest 

Southwest 

Southwest 

Calm 

Cahtt 

W.  hyN. 

West 

West 

West 

West 

West 

Calm 


0(S 


] 


§ 


Lbs. 
0.26 
0.26 
0.13 
0.00 
0.00 
0.06 
0.06 
0.06 
0.06 
0.06 
0.06 
0.00 


FEBRUARY  22,  1842. 


0  07 

25.5 

24.0 

.134 

2  07 

26.0 

24.0 

.182 

4  07 

23.0 

22.0 

.129 

6  07 

23.0 

22.0 

.129 

8  07 

25.0 

10  07 

62.0 

82.0 

30.6 

30.0 

.181 

Noon 

70.0 

80.0 

38.0 

32.0 

.138 

14  07 

46.0 

41.0 

36.0 

.173 

16  07 

440 

40.5 

35.0 

.159 

18  07 

36.0 

32.0 

.158 

20  07 

32.5 

32.0 

.191 

22*07 

30.0 

27.0 

.137 

Clear 

0 

Clear 

0 

Clear 

0 

Cumuli 

2 

Cumulo-stiatos 

10 

Stratus 

4 

Stratus 

4 

Cumuli 

10 

Cumuli 

8 

Cumuli 

7 

Cumuli 

7 

Clear 

0 

FEBRUARY  28,  1842. 


0  07 

2  07 

4  07 

6  07 

8  07 

10  07 

Noon 

14  07 

16  07 

18  07 

20  07 

22  07 

28.0 

26.0 

22.0 

24.0 

40.0 

46.0 

260 

67.0 

76.0 

31.0 

29.a 

.159 

61.0 

80.0 

35.0 

33.0 

.184 

50  0 

71.0 

40.0 

33.0 

.127 

52;  0 

58.0 

42.0 

37.0 

.181 

38.0 

33  0 

.150 

34.0 

31.0 

.162 

83.0 

81.0 

.172 

Clear 

0 

Clear 

0 

Clear 

'  0 

Clear 

0 

Clear 

0 

CirrO'ttratus 

2 

Cumulo  stratus 

2 

Cirro  cumulus 

2 

Cirro-cumulus 

6 

Cumuli 

4 

Clear 

2 

Clear 

0 

W.  N.  W. 

N.W.bjW 

Calm 

Calm 

Calm 

West 

West 

W.  8.  W. 

TT  ,    S.     lV. 

W.  8.  W. 

Calm 

Cabn 


70 
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PfiBRUARY  24,  1848. 


Mean  Bolar  time. 


Thermometers. 


CO 


m3 


6  55 

7  55 
9  55 

Noon 
13  55 
15  65 
17  65 
19  65 
21  55 
28  55 

8  55 
1   55 


§ 


A.  m. 
0  07 


s 

9 
00 


2 

4 
6 


07 
07 
07 


8  07 
10  07 
Noon 
14  07 
16  07 
18  07 
20  07 
22  07 


47.0 
52.0 
57.5 
70.0 


53.0 
57.0 
65.0 
79.0 


31.0 
31  0 
31  5 
32.0 
32.0 
39.5 
46.5 
50.5 
51.0 
48.0 
41.5 
39.0 


^ 
^ 


28.0 
28.0 
29.5 
30.6 
31.0 

44.0 
47.5 
45.0 
43.0 
87.5 
35  0 


I 


o 


Ineh. 
.143 
.143 
.172 
.174 
.182 

.276 
.309 
.246 
.236 
.196 
.176 


Cletr 

Stratus 

Stratus 

Stratus 

Stratus 

Stratus 

Stratus 

Stratus 

Stratus 

Stratus 

Stratus 

Stratus 


c 

IM 


9 


o 

I 


0 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

9 

6 

7 

5 

5 


Cabn 

Calm         < 

Calm 

Calm 

Calm 

W.  S.  W.    ■ 

Calm         ( 

West 

Calm 

N.E.byE    * 

N.E.byy  • 


I 


FEBRUARY  25,  1842. 


6 

56 

7 

55 

9 

55 

Noon 

Id  55 

15 

55 

17  55  1 

19 

55 

21 

55 

23 

55 

1 

55 

3 

55 

0  07 

2  07 

4  07 

6  07 

8  07 

10  07 

^oon 

14  07 

16  07 

18  07 

20  07 

22  07 


37.5    34  5 

.184 

1 

Stratus 

4     N.  N.  E- 

37.5    34.0 

.174 

Stratus 

4     Calm 

33.6    32.0 

.184 

Stratus 

4 

Calm 

^ 

35.0    32  0 

.169 

Stratus             I 

4 

NM  &  Ed 

45.0 

50.0 

37.0    3Y.5 

.190 

Cumulo-stratus 

3  J 

Northeait 

52.0 

60.0 

42.0  ,  39.0 

.221 

Cumulo-stiBtus 

6 

Northeast 

56.0 

62.0 

47.0    42.0 

.226 

Cumulo-stratus 

10  i  Nortbert 

54.0 

58.0 

50  0    44.0 

.236 

Cumulo-stntus 

10  1  Noftheasi 

■ 

49.0  i  42.0 

.203 

Cumulo-stratos 

10 

NorthsMt 

1 

46.0  ;  43.0 

.2.59 

Cumulo-stratus 

10 

Northctst 

45.0    42.0 

.249 

Cumulo-stratus 

10  1  Northed 

1 

45.0    41.0 

.228 

Cumulo-stratus 

i 

7     fioHhetA 

* 

FEBRUARY  26,  1842. 


ClrrO'fltratus  :  10 

Cirro-stratus  !  10 

Cirro-stralcis  ,  10 

Cirro  stratus  i  tO 

Cirro-stratus  i  10 

Rain  ;  10 

Cumuli  •  8 

Cumuli  '  3 

Cumuli  t  8 

Cumuli  2 

Cumuli  :  2 

Stratus  10 


N^rtiMsast 
Nortfastft 
NorthMst 
E.  N.  E 
E.  N.  E. 
N.  by  E. 
Northeast 
8.  S.  E< 
Calm 
£.  N*  £• 
E.  N.  E. 
E.  N.  E 


I. 

i' 
t 

v 


565 
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FEBRUARY  27,  1842. 


1  solar  time. 


Thermometera. 


a 

1 

• 

1     K    • 

• 

1- 

n. 

A.    /7I. 

o 

1 

1 

J       o 

0 

S5 

0  07 

42.6 

(5 

2  OT 

42.0 

(5 

4  07 

42.0 

in 

«  07 

9 

41.6 

lA 

8  07 

43.0 

i5 

10  07 

€8.0 

76.0 

47.0 

>6 

Noon 

66.0 

60.0 

49.6 

)5 

14  07 

73.0 

92.0 

60.6 

>5 

16  07 

60.5 

51.0 

60.6 

>5 

18  07 

47.0 

^5 

20  07 

43.0 

>d 

22  07 

40.6 

^ 

% 


42.0 
42.0 
42.0 
40.6 
40.6 
43.0 
46.0 
•46.0 
46.0 
42.0 
40.0 
37.0 


I  .277 
I  .283 
.283 
.268 
262 
.247 
.26.S 
.276 
.262 
.226 
.230 
.198 


g 
I 


Mist 

Mist 

Cirro  stratus 

Cumulo-strattts' 

Cumulo  stratus 

Cumuli 

Cumuli 

Cumuli 

Cumuli 

Clear 

Clear 

Clear 


lOM, 
10 
10 
10 
10 
10 
6 
7 
7 
8 
0 
0 
0 


E.  N.  E. 
E,  N.  E. 
E.  N.  E. 
West 
W.  byN. 
Northwest 
W.  by  N, 
Northwest 
Northwest 
Northwest 
Calm 
Calm 


io 

0  07 

>d 

2  07 

i5 

4  07 

lU 

6  07 

»5 

8  07 

>5 

10  07 

S6 

'N«on 

>6 

14  07 

)6 

16  07 

>6 

18  07 

>5 

20  07 

>5 

22  07 

62.0 
77.0 
76.0 
68.0 


FE8RUARY  28,  1842. 


64.0 
90.0 
91. U 
64.0 
63.6 


39.6 
34.0 
32.0 
31.6 
32^6 
42.0 
46.6 
61.6 
62  0 
49.0 
46.6 
46.0 


36.0 
32.6 
32.0 

32.0 
41.0 
44.0 
49.0 
4S.0 
46.0 
43.0 
42.0 


.190    Clear 
.186    Clear 
.199    Clear 
;  Clear 
.194    Clear 
.263    Cirro-stratus 
.276    Cirro-stratus 
.333    Cirro-stratus 
.303    Stratus 
.268  I  Stratus 
.266  <  Rain 
.249  '  Stratus 


0 

'  0 
0 
0 

;   0 

I  3 
'  3 
■  7 
)   10 

10 
.    10 

10 


Calm 

Calm 

Calm 

Calm 

Northw^t 

NM  &  W'd 

8.  8.  W. 

S'd  A  Wd 

Calm 

Calm 

Calm 

Calm 


U9. 

().06 
0.06 
0.06 
0.06 
0.06 
0.26 
0.26 
0.26 
0.26 
0.26 
0.00 
0.00 


0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.13 
0.06 
0.06 
0.06 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 


MARCH  1, 1842. 


>6 
^5 

)5 

)0 

')5 
»5 

>6 
^5 


0  07 

2  07 

4  07 

6  07 

8  07 

10  07 

Noon 

14  07 

16  07 

18  07 

20  07 

22  07 


58.0 
76.0 
8i.0 
61.0 


68  0 
92.0 
96.0 
68.0 


45.0 
45.0 
44.0 


44.6..  43.0 


45.0 
50.5 
53.0 
.07,0 
60.0 
55.0 
62  6 
62  5 


42.0 

420 
42.5 


43.0 
47.0 
49.0 
62  0 
1^4.0 
51.0 
60.0 
60.5 


.210 

.249 

.271 

.276 

.270 

.297 

.316 

.344 

.361 

.341  I 

.346  \ 

.358  > 


• 

Cirro-stratus 

Cirfo-stratus 

Cirro'-stratus 

Stratus 

Stratus 

Cirro-stratus 

Cirro-stratus 

CirrO'Stratos 

Cirri 

Cirri 

Stratus 

Stratus 


10  '  Calm 

10  Calm 
10  Calm 
10  Calm 
10     Northeast 

9     Calm 

9  ! 

7     Southeast 
,  7     Southwest 
*  4     Southwest 
10     £.  N.  E. 
10     Calm 


0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.06 
0.00 

0.13 
0.13 
013 
0.06 
0.06 


* 
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a 

MABCU  2,  1842. 

Mean  aoiar  tine. 

Thflnnomeinnk 

1 

• 

^1 

• 

1    '^ 
f     r 

%          : 

§ 

} 

• 

1 

•i 

« 

• 

• 

1" 

4 

O 

i 
1 

1 

h*  tfi» 

h*  tn* 

e 

o 

o 

Eneh. 

lOM. 

» 

,    6  56 

0  07 

51  6 

50.0 

.856 

Stntm 

10 

8M  &  W'd 

7  66 

8  07 

620 

^1.0 

.875 

8trat«9 

10 

East 

9  65 

4  07 

,  53.0 

52.5 

.401 

:!$trato» 

10 

8'd&Wd 

Noon 

6  07 

1  54.0 

53.5 

.415 

Rain 

10 

8   V.bfS  ■ 

18  66 

6  07 

56.0 

56.0 

.458 

Rain 

10 

S.  W.ftyS  « 

16  55 

10  07 

63.0 

620 

.559 

StratuB 

10 

S.W.byW 

17  65 

Noon 

<ao 

76.0 

65.0 

64  0 

.586 

StraUis 

10 

JB.W.brW 

19  65 

14  07 

73.0 

169.5 

6$.0 

.667 

StratQs 

10 

Sflv^ 

91  66 

16  07 

i  69.0 

63  0 

.512 

Stmtna 

10 

Sontkiraa    • 

29  65 

18  07 

, 

1  64  5 

59.0 

.445 

Cumiiio  atratiis 

7 

W.  S  W.    • 

t  65 

20  07 

62.0 

58.0 

.445 

CttDiolo- stratus 

3 

Stmthwari 

3  66 

22  07 

|69.0 

1 

56.0 

•425 

Clear 

0 

S.W.byW  ■ 

MARCH  8,  1942. 


.5  55 

0  07 

56.0 

52.0 

.356 

7  65 

2  07 

55  0 

52.0 

.366 

9  55 

4  07 

56.0 

50.0 

.306 

Noon 

0  07 

■ 

52.0 

50.0 

.351 

18  55 

a  07 

70.0 

74.0 

54.0 

52.0 

.378 

16  55 

10  07 

89.0 

98.0 

61.5 

58.0 

.450 

17  65 

Noon 

95.0 

107.0 

60.0 

01.0 

.451 

19  55 

14  07 

97.5 

108.5 

73.0 

64.0 

.496 

21  65 

16  07 

80.0 

85.0 

73  5 

64.0 

.491 

28  65 

18  07 

68.6 

60.5 

.442 

1  55 

20  07 

62.0 

56.0 

.391 

3  55 

22  07 

(TI.O 

56.0 

.402 

Clear 

Stratas 

Btratns 

Clear 

Clear 

Clear 

Cojnuli 

Cmmofi 

(yixiD-stratiw 

Cumofi 

StraCiia 

Strata 


0 

7 
3 

0 

^ 
0 
1 
3 
6 
1 
2 
6 


ScKilhwvi    >* 
Nortbimt    -' 


Soatfiwett 


S-WliyW 


8.  8.W. 


MARCH  4,  1842. 


6i:o 

67.«^ 

59.5 

56.0 

58.5 

55.0 

57.6 

55.0 

62.6 

60.0 

86.0 

64.0 

61.0 

90.0 

74.0 

680 

104.0 

7^.0 

69^0 

94.0 

76.0 

68.0 

71.0 

64.0 

69.0 

64.0 

.428 
.419 
.403 
.414 
.495 
.507 
.615 
.921f 
.503 
.520 

.558 


StniCus 

» 

Stratus 

2- 

Oirro-atratus 

6 

Biralus 

6 

Stratus 

-  9 

Ctunuli 

10 

Cumufi 

7 

Chmvli 

7 

CxKnnPt 

6 

Strtktw 

7 

Comuio-strstiM 

ro| 

8.  vV.  buir& 
8.  W.  6?i^ 
8.W.biW. 
8. 1^«  Ijj  " ' 
8oiiiCliwe9rt 


a  8  w. 
8.  a  w. 

Soutfiwfsl 
8.  &  W. 


I  • 
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MSTSOBOI4>GICAX   OBSERVATIONS   AT    WASHllfCTON. 


MARCH  5,  1842. 

fti  solftr  time. 

Thermometers. 

1 

9 

*  i 

« 
l3    tM 

i 

■5 
1 

\ 

0 

1 

1 
1 

1 

> 

1 

5^ 

« 

t   k 

t 

£ 

5  o     . 

1* 

1 

...4 

ft              . 

m. 

A.  m> 

e 

0      ]     o 

• 

o 

Iruih. 

Lbs. 

55 

;  0  07 

,  64.0 

61.0 

.508 

Cimmti 

6 

Southwest 

0.52 

55 

8  07 

1  61.0 

58.0 

.456 

Cumuli 

1 

S.  S.  W. 

0.26 

55 

4  07 

600 

57.0 

.440 

Cirro-stratus 

1 

8.  W.  by  8, 

0.26 

3n 

6  07 

" 

;  58.5 

55.0 

.403 

Cirro-cumulus 

1 

Southwest 

0.06 

55 

8  07 

69.0 

78.0    60.5 

59  0 

.489 

Cirro-cumulus 

6 

Southwest 

0  06 

55 

10  07 

90.0 

106.0    68.0 

62.0 

.492 

Cumulo- stratus 

2 

W.  8.  W. 

0.36 

55 

'  Noon.' 

90.0 

102.0    72.0 

63.0 

.477 

Cumnlo-stratus 

3 

W.  8.  W. 

0.52 

55 

14  07 

79.0 

84.0    75.0 

63.0 

.443 

Cumulo-stratus 

8 

W.  8.  W. 

0.62 

55 

16  07      94.0 

102.0    75.5 

66.0 

.533 

Cumulo-stratus 

8 

Cakn 

0.00 

65 

18  07 

72.5 

64.0 

.502 

Cumulo-stratus 

5 

Calm 

0.00 

55 

20  07 

63.0    56.0 

.480 

Cumuli 

7 

Northeast 

0.62 

65 

22  07 

63.0  I  56.0 

1 

.480 

Cumuli 

5 

Northeast 

0.52 

r 

MARCH  6,  U 

HS. 

•    ■ 

55 

0  07 

61.0 

1 
49.0  <  .339 

Cumuli 

6 

Northeast 

0.52 

55 

2  07 

1 

50.0 

49  0     .350 

Stratus 

9 

Northeast 

0.26 

55 

4  07 

46.0 

44.0  !  .281 

Stratus 

8 

Northeast 

0.26 

in 

6  07 

46.0 

45.0    .303 

Cirro-stratus 

10 

Northeast 

0.13 

55 

8  07 

46.0 

46.0  !  .303 

Cirro  stratus 

10 

Northeast 

0.13 

55 

10  07 

54.0 

48.5 

47.0 

.330 

Stratus 

10 

N.B.byN, 

0  06 

56 

Noon 

57.0 

50  5 

49.0 

.344 

Stratus 

10 

N.  E.  by  N. 

0.06 

55 

14  07 

55.0 

50.5 

49.0  i  .344 

Stratus 

10 

N.  by  E. 

0.06 

56 

l«  07  1 

51.0 

50.5 

48.6,  .332 

Stratus 

10 

N.E.byN. 

0.06 

35 

18  07 

48.5 

47.5  ;  .33ti 

Stratus 

10 

Northeast 

0.06 

36 

20  07 

j 

48,0 

47.0    .326 

Stratus 

10 

Calnf 

0.00 

$5 

23  07 

i 

48  0 

47.0    .326 

1 

Stratus 

10 

Cahn 

0.00 

MARCH  7,  1 

842. 

^5 

b  07 

48.0 

47.5 

.337 

Stratus 

10 

Calm 

0  00 

>5 

2  07 

48.0 

47.0 

.326 

Cirro  •stk'atus 

10 

Calm 

0.00 

>5 

4  07 

48.0 

47.0 

.326 

Cirro-stratus 

10 

Calm 

0.00 

n 

6  07 

48.0 

47.0 

.326 

Cirro-stratus 

10 

Calm 

0.00 

>5 

8  07 

48.0 

47.0 

.326 

Cirro  stratus 

10 

Calm 

0.00 

>5 

10  07 

48.0 

48.0 

.349 

Rain 

10 

Calm 

0.00 

>5 

Noon 

61.0 

50.0 

.362 

Rain 

10 

Northeast 

0.13 

>5 

14  07 

61.0 

50.0 

.362 

Rain 

10 

Northeast 

0.13 

>5 

16  07 

48.0 

46.0 

.303 

Rain 

10 

Northwest 

0.26 

»6 

18  07 

45.0 

42  0 

.249 

Cumulo-stratuf 

1    10 

North 

0.13 

»5 

20  07 

143.0 

41.0 

.251 

Cumulo-stratui! 

\     8 

North 

0  06 

»5 

1 

2.2  07 

42.0 

38  0 

.200 

Cumuli 

2 

W.  N.  W. 

0.06 

1 

■• 

[    «72  1 


r.58 


MBTfiOROLOGICAL    OBSERVATlONfi    AT    WASHIIfOTOS. 


MARCH  8,  1842. 


Mean  aoUr  time. 


Thermometerfl. 


s 

I 

o 


A.  m. 

6  55 

7  55 
9  55 

NooD 
13  55 

16  55 

17  55 
19  55 
21  (k5 
Sd  65 

1  56 
9  65 


a 


A.  /?». 

0  07 

2  07 

4  07 

6  07 

8  07 

10  07 

Noou 

14  07 

16  07 

18  07 

20  07 

32  07 


9 


t; 
^ 


62.0 

75.0 

70.0 

86.0 

70  0 

«4.0 

76  0 

92.0 

73.0 

88.0 

i 

] 

89.0 
37.5 
35.5 
33.5 
35.5 
42.0 
44.5 
475 
49.5 
46.5 
42.0 
41.0 


35.5 
34.5 
32.0 
81.0 
33.0 
37  0 
39.0 
42.0 
43.0 
41.0 
38.0 
37.0 


mm 


9i 


Inch. 

.175 

.180 

.164 

.167 

.178 

.180 

.191 

.220 

.219 

.211 

.200 

.192 


•sg 


J 

CI. 


Stratus 

Stratoa 

Stratui 

Cirro  cumulus 

Clear 

Cumuli 

Clear 

Clear 

Cumulo -stratus 

Stratus 

Stratus 

CumuK 


10/ A. 
10 

8 
3 

2 
0 

0 
0 

s 

10 

7 
10 


o 

M 

c 

u 

s 


W.  N  V 
W.K.W 

w.  \.  \r 
w.  .N.  w 

Northwof 
North 


.MARCH  9,  1812. 


5  65 

0  07 

7  56 

2  07 

9  65 

4  07 

Noon 

6  07 

13  65 

8  07 

15  65 

10  07 

17  55 

Noon 

19  55 

14  07 

21  55 

16  07 

23  65 

18  07 

1  65 

20  07 

3  65 

22  07 

G9  0 
67.0 


78  0 
73.5 


42.0 
41.0 
41.5 
42.0 
45.0 
43.0 
45.0 
52.5 
59.5 
55.0 
53.5 
5i.5 


38.0 
38.0 
3S  0 
40.0 
42.0 
41.0 
43.0 
51.0 
55.5 
52.0 
51.0 
51.6 


.200 
.212 
.206 
.241 
.249 
.251 
.270 
.369 
.405 
.366 
.358 
.359 


Cumuli 

Cumulo-stratus 

Stratus 

Straturt 

Stratus 

Rain 

Stratus 

Cirro-stratus     ; 

Cirro-stratus 

Cumuli 

Cumulo^stratus 

Cumulo -stratus 


10 
7 

le 

8 

10 

10 

10 

8 

4 

7 

10 

10 


I 


Nortbe3!( 
S.  8.  E. 
South«i« 
8.  8.  E 
S.  by  W. 
S.  W.y^ 

8.  W.hrv^ 

8.  W.b^> 
8.  VV.lffS 
8.  W.h^? 

8.  a  w 

8.  bv  ff 


5  55 

7  65 

9  65" 

Noon 

13  55 

15  65 

17  55 

19  65 

21  55 

23  65 

1  65 

3  55 


MARCH  10,  1842. 


0  07 

2  07 

4  07 

6  07 

8  07 

10  07 

Noon 

14  07 

16  07 

18  07 

20  07 

22  07 


53.0 
53.0 
53.5 
63.0 
53.0 
59.5 
61.6 
63.0 
62.0 
60^ 
68.0 
57.0 


61.0 

.364 

51.0 

.364 

50.6 

.346 

51.0 

.364 

51.0 

.364 

58.0 

.472 

59.0 

.444 

60.0 

.489 

6^.0. 

.444 

57.0 

.431 

55.5 

.416 

56.0 

.447 

Stratum 

Stratus 

Rain 

Cirro-stratus 

Cirro-stratus 

Cirro  stratus 

Cirro-stratus 

Cumuli 

Cumuli 

Cumuli 

Stratus 

Rain 


6 
10 
10 
10 
10 
10 

7 
10 
10 

7 

9 
10 


Calm 
Calm 
8.  S.  E 
8.  S.  VV. 
S.  S.  w. 
Southwest 
Southwest 

SouthirtsJ 
Southwest 
8outhw6si 
Soudl^rfrt 
8.  8.  W 


.5S9 


[  m  ] 


MBTBOBDI<0«ICAL  OBSlBVATjaXS  AT  WASBXHOTOK. 


MARCH  11,   184S. 


I  solar  time. 


h.  m* 

0  07 

2  07 

4  07 

6  07 

6«07 

10  07 

Noon 

14  07, 

16  07 

18  07 

20  07 

22  07 


Thermometen. 


s 
00 


66.0 
77.0 
73.0 
66.0 


• 

^ 
^ 

o 

o 

o 

56.6 

55.0 

56.0 

54.5 

55.6 

54.5 

56.0 

54.0 

56.0 

65.0 

71.0 

61.5 

58.0 

86.0 

63  0 

53.0 

86.0 

61.0 

53.0 

59.0 

54.5 

47,0 

47.0 

39.0 

|40.0 

36.0 

;  33.0 

30.0 

o 

g 


H 


Inch. 

.425 

.418 

.424 

.417 

.431 

.450 

..302 

.324 

.253 

.164 

.184 

.156 


Rain 

Rain 

Rain 

Cirio-sCratas 

Cumulo-stratuB 

Cnmulo-stratus 

Cumalo-fltratufl 

Cumuio  stratus 

Cumulo  stratus 

Cumulo-stratus 

Cumulo-stiBtus 


J    ! 


S 


a 

•  Hi 

§ 
'■a 


iOth. 

10  i  S.W.by8. 

10     a  by  W. 

10     aw.  by  8. 

10     8.W.  ^.8. 

10  ;  Calm 
9     W.  N.  W. 

,  9  Northwest 
9  Northwest 
5  N.  N.  W. 
5  W.  N,  W. 
2  Northwest 
2     W.  N.  W. 


Lbs, 
1.04 
0.18 
0.52 
0.06 
0.00 
0.13 
1.56 
2.60 
8.64 
3.64 
3.64 
1.56 


MARCH  12,   1842. 


0  07 

2  07 

4  07 

6  07 

8  07 

10  07 

Noon 

14  07 

16  07 

18  07 

20  07 

22  07 


46.0 
66.0 
64.0 
71.5 
63.0 


48.0 
79.5 
79.0 
88.0 
82.0 


31.0 

80.0 

.176 

31.0 

30.0 

.176 

28.5 

27.5 

27.0 

V 

30.0 

28  0 

.153 

35.0 

30.0 

.134 

35.5 

32.0 

.163 

89.0 

32.6 

.128 

36.0 

32.0 

.153 

31.5 

30.0 

.171 

31.5 

80.5 

.178 

Cumulo-stratus 

Cumuio  stratus 

Stratus 

Stratus 

Clear 

Cirri 

Clear 

Clear 

Clear 

Cirri 

i^tratus 

Cumulo-stratus 


5 
3 
5 
8 
0 
1 
0 
.0 
0 
1 
1 
8 


Northwest 
N.  N.  W. 
Northwest 
N.  N.  W. 
Northwest 
N.  E.  by  N. 
^iouthwest 
8.  W.  by  S. 
Southwest 
E.  «.  E. 
E.  8.  B. 
South 


MARCH  13,   1842. 


0  07 

32.0 

31.0 

2  07 

i 

32.5 

31.0 

4  07 

33.0 

31.5 

6  07 

35.0 

32.5 

8  07 

36.5 

33.0 

10  07 

62.0 

81.0 

45  0 

41.0 

Noon 

70.0 

90.0 

48.0 

43.0 

14  07 

82.0 

980 

53.0 

47.0 

16  07 

50.0 

45.0 

18  07 

47.0 

42.0 

20  07 

46  0 

42.0 

22  07 

i 

44.5 

41.6 

.  182  Snow 
.177'!  Snow 
.181  .  Stratus 
.175  :  Cumuio  stratus 
.  187  I  Cumuio  stratus 
.228  ;  Cumulo-stlratns 
.236  ,  Stratus 
.269  ;  S^tratus 
.257  I  Stratus 
.226  Stratus 
.237  StraAs 
.245    Stratus 


10 

10 

10 

7 

4 

5 

5 

5 

10 

7 

10 

10 


as.  E 

Soulh 
8.  S.  W, 
S.  8.  W. 

a  8.  w. 

West 

Northwest 

Northwest 

Northwest 

Northwest 

Calm 

B.  N.  B. 


0.13 
0.26 
0.13 
0.13 
0.13 
0.13 
0.26 
0.52 
0.26 
0.13 
0.00 
0.06 


[  i'J'*  ] 


b9t^. 


MBT»eS4^I^«I0iJ.  OBSXBy^TJ^MS  AT  «K«^9ilMW>|fr 


MARCH  14«  1849. 


Me«i  aolar  time. 


Thermomdtera. 


i 


••1 

1 

A*  fit* 

A.  m. 

5  65 

0  07 

7  66 

2  07 

9  66 

4  07 

Noon 

6  07 

18  65 

8  07 

16  66 

10  07 

17  65 

Nooa 

19  56 

14  07 

21  65 

16  07 

28  65 

18  07 

1  65 

20  07 

3  66 

22  07 

i 


I 


43.0 
43.0 
41.0 
40.6 
41.6 
42.0 
40.0 
41.5 
42.0 
42.0 
40.0 
36.0 


41.0 
40.0 
39.0 
39.0 
40.0 
38.5 
^7.0 
40.0 
40.0 
39.0 
37.0 
3:2.0 


o 


Ifich. 

.261 

.230 

.232 

.238 

.247 

.211 

.204 

.247 

.241 

.221 

.204 

.169 


li 


Cumulo-stratus 

Rain 

Rain 

StratQS 

Stratus 

Stratus 

Stratus 

Stratus 

Stratus 

Cumulo'Stratus 

Stratus 

Clear 


i 

e 
*iS 

•  o 

I 


lOM. 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

7 

6 

0 


I 

I 

p 


Calm 
Calm 
Calm 
Calm 
Nortfaweat 
E.  N.  E. 
£.  N.  B. 
E.  N.  B. 
N.  N.  W. 
N.  N.'  W. 
N.  N.  W. 
K.  N.  W. 


c 
o  a 

9*    O 


000 
0.00 
0.<H) 

0.00 
0.06 
0.13 
0.13 

0.06 
0.13 
0.06 
0.06 
0.06 


MARCH  16,  1842. 


6  66 

7  65 
9  55 

Noon 
13  65 

16  66 

17  65 
19  65 
21  65 
23  65 

1  55 
3  55 


0  07 

34  0 

32.0 

.179 

2  07 

34.0 

32  0 

.179 

4  07 

32.0 

30.0 

.166 

6  07 

32.0 

30  0 

.166 

8  07 

50.0 

60.0 

37.0 

34.0 

.180 

10  07 

60.0 

69.0 

48.5 

44.0 

.2.^3 

Noon 

70.0 

83.0 

50.5 

44.0 

.230 

14  07 

61.0. 

70.0 

40.5 

39.0 

.238 

16  07 

46.0 

41.6 

228 

18  07 

45.5 

39.5 

.192 

20  07 

41.0 

.^7.0 

.192 

22  07 

37.0 

31.0 

.180 

Cuouili 

2 

Cleav 

0 

Clear 

0 

Clear 

0 

Clear 

0 

Cumulo  stratus 

9 

Cumuli 

8 

Cumuli 

8 

Rain 

10 

Cumuli 

1 

Cumuli 

1 

Clear 

0 

Variable 

Southwest 

8,  S.   iV. 

West 

West 

S.W.byW. 

Noiinwest 

N.  N.  W. 

W.  JN.  W, 

Northwest 

Northwest 

Cahn 


0.06 
0.13 
0.18 
0.13 
0.13 
0.26 
0.52 
0.7$ 
3.11 

o.u 

066 

o.oe 


MARCH  16,  1842. 


5  65 

7  66 
9  65 

Noon 
13  66 

16  65 

17  56 
19  65 
21  65 
28  65 

1  65 

8  66 


0  67 

33.0 

80.0 

.156 

2  07. 

32.5 

30.0 

.161 

4  07 

33.0 

31.6 

.181 

6  07 

34.0 

32.0 

.179 

8  07 

34.6 

32.0 

173 

10  07 

70. 0 

84.0 

44.0 

38.0 

.177 

Noon 

86.0 

94.0 

47.6 

4e.O 

.226 

14  07 

60.0 

76.0 

64.0 

47.0 

,257 

16-07 

70.0 

90.0 

56.0 

44.0 

.179 

18  07 

• 

.'>2.0 

43.0 

.190 

20  07 

47:0 

41.0 

.206 

22  07 

46.0 

lO.O 

.207 

Clear 

Clear 

Clear 

Clear 

Clear 

Cirri 

Clear 

Cirri 

Stratus 

Stratus 

Clear 

Clear 


0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
8 
0 
0 


Calm 

Cahn 

8.  S.  fV. 

8.  8.  W. 

S.  S.  W. 

West 

West 

BoQthwest 

Southwest 

Southwest 

Southwest 

West 


0.06 
000 
O.06 
0.9f 
001 
a  13 
0.11 

ose 

e  13 

0.13 
0.06 

0.13 


561 


[  172  *] 


MfTSOR0j:.0OICAL   OBSfiBVATIONS   AT   WASHINGTON. 


MARCH  17,  1842. 


solar  time. 


c; 

o 

00 


3 


h,  m, 
0  07 


2 
4 
6 


07 
07 
07 


8  07 
10  07 
Noon 
14  07 
16  07 
18  07 
20  07 
22  07 


Thennofpnetera. 


9 


52.0 
70.0 
78.0 
69.0 
78.0 


60.0 
84.  U 
88.0 
75.0 
85.0 


I" 


45.0 
44.0 
43.0 
44.0 
51.0 
56.0 
66.5 
68.0 
69.0 
6t2.0 
56.0 
58.0 


40.0 
40.0 
40.0 
40.0 
44.0 
52.0 
58.0 
62.0 
60.0 
54.0 
50.0 
50.0 


o 

C3 

> 


Inch. 
.207 
.218 
.230 
.218 
.224 
.355 
.394 
.492 
.422 
.338 
.306 
.263 


t 


•^  S 


§ 


C3     hi 
0)    V 


Stratus 

Stiatus 

Cumulo-stratafl 

Strati^ 

Stratus 

Cirro-stratus 

Stratus 

Stratus 

Stratus 

iStratus 

Stratus 

Stratus 


9 

O 


c 

o 


o 


lOM. 
7 
8 
8 
6 
8 
8 
9 
9 
8 
6 
5 
8 


South 

South 
Southwest 
Southwest 
Southwest 
W.  8.  W. 
W.  S.  W. 
W.  S.  W. 
W.  S.  W. 
W.  8.  W. 
West 


MARCH  18,   ld42L 


0  07 

2  07 

4  07 

6  07 

8  Q7 

10  07 

Noon 

81.0 

14  07 

88.0 

16  07 

74.0 

18  07 

20  07 

22  07 

56.0 

93.0 
98.0 
82.0 


58.0 
57.0 
54.0 
52.5 
53.0 
58.5 
63.0 
66.0 
67..) 
62  0 
58.0 
55.0 


51.0 
50.0 
48.0 
46.0 
48.0 
52.0 
54.0 
56.5 
58.0 
54.0 
52.0 
50.0 


.308 
.295 
.281 
.252 
.292 
.326 
.32.5 
.345 
..383 
.338 
.333 
.316 


Cirro-stratus 

Cirro-stratus 

Cumuli 

Cumuli 

Cumuli 

Cirro-stratus 

Cirro-stratus 

Cirro 'Stratus 

Cirro-stratus 

Stratus 

Stratus 


5 

6 

10 

10 

9 

5 
5 
6 

10 
2 

10 


Calm 
Calm 
Calm 
Calm 
W.  N.  W. 

W.  8.  W. 
W.  S.  W. 

W.  !S.  W. 
Calm 
Calm 
Southwest 


•^3 

S  . 

.1.*  ^ 

P| 

O  3 

5  «» 

I  c 

t  o 


Lbs. 
0.13 
0.06 
0.26 
0.26 
0.13 
0.06 
0.26 
0.52 
0.13 
0.13 
0.06 
0.18 


0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.26 

0.13 
0.06 
0.06 
0  00 
0.00 
0.06 


MARCH  19,   1642. 


0  07 

58.0 

52.0 

1 
.332 

2  07 

52.0 

48.0 

.303 

4  tl 

50.0 

46.0 

.280 

6  07 

46.5 

44.0 

.276 

8  07 

47.0 

46.0 

.315 

10  07 

76.0 

89.0 

53.0 

65.0 

.442 

Noon 

93.0 

95.0 

69.0 

66.0 

.604 

14  07 

97.0 

104.0 

79.5 

68  0 

.552 

16  07 

82.0 

86.0 

82.0 

67.0 

.492 

18  07 

78.0 

67.0 

.536 

20  07 

1 

72.0 

65.0 

.539 

S2  07 

66.0 

61.0 

.485 

Stratus 

10 

Rain 

10 

Rain                  i 

10 

Stratus              ' 

9 

Rain 

10 

Clear 

0 

Clear           *     i 

0 

Clear 

0 

Cumulo  stratus 

9 

Cumulo-fltratus 

8 

Clear 

0 

Clear 

0 

Southwest 
Northwest 
Northwest 
Northnrest 
West 
S.  S.  £. 
S.  S.  E. 
£.  S.  £f. 
£•  S.  £. 
E.  «.  B. 
£.  8.  £. 
£.  S.  £. 


71 


[  172] 


504 


METE0R0I.06ICAL  OBSBETATIONS  AT  WABBIirGTOK« 


MARCH  96,  1842. 


Mean  dolar  time. 


a 

• 

o 

^4 

fco 

-•-4 

C5 


A-  m* 

h.  //I. 

5  55 

0  07 

7  65 

2  07 

9  55 

4  07 

Noon 

6  07 

13  55 

8  07 

15  55 

10  07 

17  35 

Noon 

19  65  * 

14  07 

21  55 

18  07 

23  65 

18  07 

I   65 

20  07 

3  55 

22  07 

5  55 
7  55 
9  55 
Noon 
13  65 
15  55 
17  55 
19  55 

ai  65 

23  65 
I  55 
3  55 


6  «6 

0  07 

7  55 

2  07 

9  55 

4  07 

Noon 

6  07 

13  65 

8  07 

15  55 

10  07 

17  55 

Noon 

19  55 

14  07 

21  55 

16  07 

23  55 

18  07 

I  55 

20  07 

3  55 

22  07 

Thermometeni. 


• 

• 

c 

•^ 

9 

« 

7J 

K 

0    . 

0 

52.6 

56.0 

56.0 

60.5 

72.0 

80.0 

56.0 

60.0 

i 

49.0 
42.5 
40.0 
42.0 
50.0 
51.0 
51.0 
51.5 
49.0 
45.5 
41.5 
40.5 


40.0 
40.0 
38.5 
40.5 
47.0 
144.0 
i  42.5 
42.0 
42.0 
40.0 
36.5 
36.0 


hich. 

.230 

.236 

•234 

.241 

.o03 

.224 

.191 

.175 

.203 

.201 

.177 

.179 


CU 

Clear  |     O 

Clear  i     O 

Cumuli  8 

Cumuli  I     8 
Cumulo-straCusi     7 

Cumuli  ,     9 

Cumuli  ,     6 

CumuU  6 

Cumuli  3 

Clear  '     0 

Clear  0 


MARCH   37,  1842. 


56.0 
720 
78.0 
80.0 
77.0 
60.0 


MARCH  28,  1842. 


0  07 

49.0 

2  07 

.54.5 

4  07 

53.0 

6  07 

.50.0 

8  07 

60.0 

68.0 

50.0 

10  07 

69.0 

81.0 

5!'.  5 

^oon 
14  07 

74.0 

83.5 

51.0 

78.0 

91.5 

57.0 

16  07 

74.0 

81.0 

58.7 

18  07 

67  0 

20  07 

60.5 

22  07 

1 

1 

1 

47.0 

47.0 
62.0 
51.0 
48.0 
48.0 
41.0 
46.0 
44.5 
45.0 
44.0 
41.0 
38.0 


.315 

.372 

.364 

.326 

.326 

.154 

.235 

.281 

.272 

.270 

.166 

.143 


Clear 

Clear 

Ciear 

Clear 

Clear 

Clear 

Cirri 

Cirri 

Cirri 

Cirri 

Clear 

Clear 


Airs 
Aire 
Airs 

N.  N.  W. 
North«e^ 
W.  N  « 
W.  N 
W.  N 
W.  N 
West 
West 


■ 

0 

Wesi 

0 

West 

0 

West 

0 

We«t 

0 

W.    bF  >, 

0 

N.M'.byW. 

0 

N.  W.t^W 

0 

X.W.brV. 

0 

«-  s.  w. 

0 

Soodiw«( 

0 

8outfav«!it 

0 

Soathwen 

s.  s.  w. 

West 
Northwes 
Northwest 
W.  N,  W. 
W.  N.  W. 
West 
West 
W.  bvN 
W.  N.  \V 
North 
N.  bv  E 


^3 
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MBTfiOROLOOICAL  OBSERVATIONS  AT  WASHINGTON. 


MARCH  23»  1842. 


Mean  solar  time. 


a 

O 


A.   fn. 

5  65 

V  65 

9  65 

Noon 

13  55 

16  55 

17  65 
19  55 
21  55 
23  56 

1   55 
3  55 


o 
e 

1 


A*  fn. 
0  07 


S 
4 
6 


07 
07 
07 


•a  07 

10  07 
Noon 
14  07 
16  07 
18  07 
20  07 
22  07 


ThermoaieCara. 


s 


50.0 
67.0 
62.0 


56.0 
65.0 
67.0 


41.5 
40.5 
40.0 
39.0 
40.0 
44.0 
46.5 
47.6 
46.6 
42.0 
40.8 
40.5 


38.0 
38.0 
38.0 
36.0 
37.0 
40.6 
42.0 
42.0 
41.2 
39.0 
38.0 
39.0 


o 
OS 

O 

s 

8 


Aieh. 
.206 
.216 
.223 
.196 
.204 
.229 
.232 
.280 
.226 
.221 
.214 
.238 


i 


O  JO 

a  « 


Cumulo-itratus 
Camulo-etratus 
Cumulo-stratus 
Cumulo  stratus 
Gumulo 'Stratus 
Cumulo-stratus 
Cumulo-stratuB 
Cumulo-stratus 
Cumulo-stratus 
Cumulo-stratus 
Cumulo-stratus 
Stratus 


S 


10 

10 

10 

10 

10 

9 

9 

9 

10 

10 

10 

10 


s 

i 

§ 


N.  N.  W. 

N.  N.  W. 
N.  N.  W. 

W.byN. 

Northwest 

Northeast 

Northeast 

E.  N.E. 

Northeast 

Northeast 

N.E.byN. 

East 


Lbs. 
0.13 
0.06 
0.06 
0.06 
0.26 
0.26 
0.26 
0.26 
0.18 
0.18 
0.26 
0.26 


MARCH  24,  1842. 


5  65 

0  07 

7  5.^ 

2  07 

9  55 

4  07 

Noon 

6  07 

13  55 

8  07 

16  65 

10  07 

17  55 

Noon 

19  65 

14  07 

21   &5 

16  07 

23  66 

18  07 

1   65 

20  07 

3  65 

22  07 

39.5 

38.0 

.229 

39.5 

37.0 

.210 

39.0 

37.0 

.215 

39.0 

37.0 

.215 

41.0 

40.0 

.253 

43.5 

40.0 

.224 

44.5 

42.0 

.255 

43.5 

40.0 

.224 

41.0 

39.8 

.249 

40.0 

38.0 

.223 

40.0 

38.0  • 

.223 

38.0 

37.0 

.227 

8trati|8 

Stratus 

Stratus 

Stratus 

Stratus 

Cumulo-stratus 

Stratus 

Cirro-stratus 

Rain 

CumulO'Stratus 

Rain 

Rain 


10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 


S.  8.  E. 
S.  S.  E. 
S.  S.  E. 
8.  S.  E. 
S.  S.  £. 
Southeast 
Airs 

Southeast 
Southeast 
8.  S.  E. 
East 
East 


0.13 
0.13 
0.13 
0.13 
0.13 
0.13 
0.06 
0.18 
0.06 
0.06 
Q.06 
0.13 


MARCH  25»  1842, 


6  55 

0  07 

7  65 

2  07 

1 
1 

9  55 

4  07 

Noon 

6  07 

13  56 

8  07 

16  55 

10  07 

46.0 

17  55 

Noon 

50.0 

19  65 

14  07 

62.0 

21  65 

16  07 

65.0 

60.0 

33  55 

18  07 

•  1  55 

20  07 

1 

3  55 

22  07 

39.0 

88.0  ! .235 

Rain           ^ 

10 

E-byN. 

0.13 

39.5 

38.0 

.229 

Rain 

10 

East 

0.13 

40.0 

.88.5 

.234 

Rain 

10 

E.  N.  E. 

0.13 

40.0 

38.0 

.224 

Cumulo-stratus 

10 

Northeast 

0.13 

40.5 

38.0  1  .218 

Rain 

10 

N.  N.  B. 

o.ie 

45.0 

44.0 

.293 

Cumulo-stratus 

10 

Northeast 

0.13 

48.6 

47.0 

.320 

Cumulo-stratus 

10 

Airs 

0.06 

50.5 

48.0 

.321 

Stratus 

10 

East        * 

0.06 

47.5 

47.0 

.331 

Cumulo-stratus 

9 

Northeast 

0.S6 

47.5 

46.0 

.309 

Cumulo-stratus 

10 

N.  N.  W. 

0.06 

47.0 

46.0 

.315 

Cirrus 

10 

Airs 

0.06 

46.0 

44.0 

.282 

Clear 

0 

Northwest 

0.06 
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M£T£0m0LO6ICAL  OBSBRTATKXMS  AT  WASHINGTON* 


Mean  Bolar  time. 


, 

( 

ei 

• 

o 

c 

^ 

bb 

bo 

.3 

c 

^ 

•J3 

sn 

•*-' 

CO 

^ 

A.  m. 

5  55 

7  65 

9  55 

Noon 

13  55 

15  55 

17  56 

19  55 

21  55 

23  55 

1   55 

3  55 


h.   in. 

0  07 

2  07 

4  07 

6  07 

8  07 

10  07 

Noon 

14  07 

16  07 

18  07 

20  07 

22  07 


MARCH  26,  1842. 


^3 

•5 


i     -^ 


o 

X 


Ain» 

Airs 

Airs 

N.  by  W. 

N.  N.  W. 

Northwest 

W.  N.  W, 

W.  N.  W. 

W,  N.  W, 

W.  N.  W, 

West 

West 


Lbt. 
^XS 
0-0€ 
0.06 
0.26 
0.39 
5.21 

9.52 
0  52 
0  2b 

0.13 


MARCH   27,  1842. 


5  «5 

0  07 

•    7  55 

2  07 

9  55 

4  07 

Noon 

6  07 

13  55 

8  07 

15  55 

Id  07 

17  55 

Noon 

»9  55 

14  07 

21   55 

16  07 

23  55 

18  07 

t   55 

20  07 

3  55 

22  07 

MARCH  23,  1842. 


39.5 

38.0 

.229 

Clear 

0 

West 

0-06 

38.0 

36.0 

.207 

Clear 

0 

West 

0.06 

36.0 

34.0 

191 

Clear 

0 

West 

0.13 

37.5 

34.5 

.184 

Clear 

0 

West 

0.13 

56.0 

660 

42.5 

38.0 

,195 

Clear 

0 

W.  by  N. 

0.13 

72.0 

92.0 

49  0 

43.0 

.225 

Clear 

0 

N.W,by  W. 

6.13 

78.0 

92  0 

52.5 

47.0 

.274 

Clear 

0 

N.W.byW. 

0.13 

80.0 

92.0 

56.5 

50.0 

.299 

Clear 

0 

N.W.byW. 

©-5-J 

77.0 

870 

60.0 

54.0 

.361 

Clear 

0 

y.  s.  w. 

O-.v: 

60.0 

61.0 

57.0 

63.0 

.369 

Clear 

0 

BouthwMtt 

e.u 

50.0 

48.0 

.327 

Clear 

0 

Southwest 

O.u 

1 

49.0  j  47.0 

1 

.315 

Clear 

0 

Soathwesi 

0.ie> 

5  65 

1 

0  07 

49.0 

47.0 

.315 

Clear 

7  55 

2  07 

.54.5 

62.0 

.372 

Clear 

9  55 

4  07 

53.0 

51.0 

.364 

Ciear 

Noon 

,     6  07 

50.0 

48.0 

.326 

Clear 

13  55 

8  07 

60.0 

r»8.o 

50.0 

48.0 

.326 

Clear 

15  55 

10  07 

69.0 

81.0 

51*.  5 

41.0 

.164 

Clear 

17  65 

i^oon 
'   14  07 

74.0 

88.5 

51.0 

46.0 

.235 

Cirri 

19  65 

78.0 

91.5 

57.0 

41.5 

.281 

Cirri 

21   65 

1   16  07 

74.0 

81.0 

58.7 

45.0 

.272 

Cirri 

23  55 

'   18  07 

57  0 

44.0 

.270 

Cirri 

I   65 

20  07 

60.5 

41.0 

.166 

Clear 

1 

3  55 

22  07 

1 

1 
I 

47.0 

38.0 

.113 

Clear 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 
1 

2 
0 
0 


S.  8.  W. 
Wert 

Northwest 
Northwest 
W.  N.  W. 
W.  N.  AV. 
Wort 
M>rt 
W.  by  N. 
W.  N.  W. 
North 
N.  by  E. 


O.i^ 

I..Vi 

5.2" 
2.64 
2  6" 
2-* 
3>4 
X\t 
3^? 
05t 
\M 
0  13 
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MKTXaaOLOCklCAL  OB8S:ftyATION8  AT   WASBIfllrOTOir. 


APRIL  4,  1843. 


in  solar  time. 


0  07 

2  07 

4  07 

6  07 

8  07 

10  07 

Noon 

14  07 

16  07 

18  07 

20  07 

22  07 


Thermometen. 


S3 


66.0 
66.0 


60.0 
78.0 
74.0 
52.0 


I 


68.6 
61.0 
61.0 
66.0 
66.0 
67.6 
60.0 
67.5 
61.6 
48.0 
45.0 
46.0 


58.0 
56.0 
66.0 
52.0 
62.0 
64.0 
66.0 
54.0 
48.0 
48.0 
43.0 
43.0 


o 

W 


Inch. 

.427 

.402 

.402 

.366 

.366 

.389 

.418 

.^9 

.309 

.349 

.270 

.270 


i 


StralQg 

StntOB 

Cmnali 

Cumuli 

Cnmulo-otrmtuB 

Rain 

CiiTO-stratufl 

Girro-atratiu 

Cirro-Btratas 

Cino-itnitus 

Girro-ctnitttfl 

Cirro-BtratUB 


■s 

o 

o 

I 


lO/A. 

7 

6 

10 

10 

7 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 


o 
•5 


Ain 
Ain 

Northwest 
Northwest 

North 
Northeast 
B.  N.  B. 
£.  N.  £. 
E.  N.  E. 
N.  B*  by  E 
N.B.byE. 
N.B.byE. 


L6f. 

0.06 
0.06 
0.13 
0.18 
0.13 
0.13 
0.18 
0.18 
0.78 
0.62 
0.62 
0.52 


APRIL  5,  1842. 


i^6 

0  07 

46.0 

43.0 

.270 

Cumuli 

10 

Northeast 

0.62 

55 

2  07 

46.0 

43.6 

.282 

Cumuli 

10 

N.  E.  by  E. 

0.62 

65 

4  07 

44.0 

42.6 

.271 

Cumuli 

10 

N.E.  byE. 

0.06 

>n 

6  07 

43.6 

42.0 

.266 

Cumuli 

10 

N.  E.  by  E. 

0.06 

65 

8  07 

62.0 

46.0 

46.0 

.303 

Cumuli 

10 

Northeast 

0.06 

65 

10  07 

60.0 

61.5 

50.6 

.369 

Cirro-stratus 

10 

N.W.byN. 

0.06 

65 

Noon 

73.0 

86.0 

60.0 

6g.O 

.386 

Cirro-stratus 

5 

N.W.byN. 

0.06 

65 

14  07 

94.0 

112.0 

60.5 

55.0 

.880 

Clear 

0 

Calm 

0.00 

55 

16  07 

92.0 

107.0 

65.0 

68.0 

.411 

Clear 

0 

East 

0.13 

55 

18  07 

69.0 

63.0 

61.5 

55.0 

.869 

Clear 

0 

East 

0.13 

56 

20  07 

64.0 

50.0 

.327 

Cumulo-stratus 

1 

Calm 

0.00 

55 

22  07 

49.0 

45.0 

.268 

Cirro-stratus 

1 

Calm 

0.00 

APIUL  6,  1842. 


56 

0  07 

46.0 

44.0 

.203 

Cirro-stratus 

1 

Calm 

0.00 

55 

2  07 

44.0 

43.0 

.282 

Cirro-stratus 

2 

Calm 

0.00 

55 

4  07 

42.0 

40.0 

.241 

Clear 

0 

Calm 

0.00 

n 

6  07 

41.4 

41.0 

.269 

Cirro-stratus 

3 

Calm 

0.00 

55 

8  07 

73.6 

85.0 

48.3 

48.3 

.362 

Cirri 

1 

East 

0.13 

56 

10  07 

86.0 

103.0 

87.6 

54.0 

.888 

Cirri 

2 

Southwest 

0.13 

56 

Noon 

86.0 

103.0 

64.0 

58.0 

.421 

Cirro-stratus 

3 

Southwest 

0.13 

55 

14  07 

90.0 

104.0 

67.0 

68.0 

.388 

Cirri 

6 

S.W.byS. 

0.13 

56 

16  07 

89.6 

104.6 

68.4 

61.5 

.473 

Cirri 

4 

Southwest 

0.26 

55 

18  07 

64.0 

57.0 

.396 

Cirro-stratus 

9 

S.  8.  yf . 

0.13 

55 

20  07 

• 

68.0 

53.0 

.367 

Stratus 

10 

S.  8.  W. 

0.06 

>5 

22  07 

66.3 

62.0 

.362 

Stratus 

10 

South 

0.06 
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METEOROLOGICAL  OBSERVATIONS  AT  WA3HI96T0V. 


APRIL  1,  1843. 


i 


Mean  solar  time. 


I 
■§ 


5  56 

7  b% 

9  55 

Noon 

13  55 

15  55 

17  55 

19  55 

31  55 

23  55 

1  55 

3  55 


5  55 

7  65 

9  55 

Noon 

18  55 
15  65 
17  55 

19  55 
31  55 
23  55 

1  55 
3  55 


0  07 

2  07 

4  07 

6  07 

8  07 

10  07 

Noon 

14  07 

16  07 

18  07 

20  07 

22  07 


Thennometera. 


g 


52.0 
63.0 
68.0 
73.0 
78.0 


I 


70.0 
84.0 
87.0 
88.0 
84.0 


P 


^ 
^ 


37.6 
35.0 
32.0 
30.0 
36.0 
40.0 
44.0 
47.0 
60.0 
49.5 
42.5 
39.0 


32.0 
30.0 
30.0 
30.0 
32.0 
38.0 
38.0 
39.0 
43.0 
41.0 
37.0 
37.0 


i 

O 

8 

o 


Inch. 

.143 

.135 

.166 

.186 

.168 

.126 

.177 

.164 

.213 

.177 

.175 

.215 


Clear 

Clear 

Clear 

Cirri 

Cirri 

Cirro-stratus 

Clear 

Stratus 

Clear 

Cirro-stratus 

Clear 

Clear 


9 
Q 


a 
o 


o 

PL4 


lOth. 
0 
0 
0 
2 
2 
2 
0 
3 
0 
2 
0 
0 


.3 

9 

■a 

t 
I 


W.  N.  W. 
W.  N.  W. 
W.  N.  W. 
W.  N.  W. 
W.  N.  W. 
N.  N.  W. 
Northwest 
Calm 
Calm 
Calm 
Calm 
Calm 


APRIL  2,  1842. 


0  07 

40.0 

37.5 

.214 

2  07 

- 

41.0 

38.0 

.212 

4  07 

41.6 

38.0 

.206 

6  07 

45.0 

41.0 

.228 

8  07 

53.0 

60.0 

48.0 

46.0 

.303 

10  07 

73.5 

91.5 

66.5 

51.0 

.323 

Noon- 

82.0 

95.5 

64.6 

66.0 

.361 

14  07 

88.0 

97.0 

71.0 

58.5 

.470 

16  07 

•84.0 

96.5 

72.5 

60.0 

.383 

18  07 

67.0 

56.0 

.385 

20  07 

63.5 

54.0 

.322 

32  07 

59.0 

51.5 

.308 

Cumuli 

Cumuli 

Stratus 

Cirro-stratus 

Cirro-stratus 

Stratus 

Stratus 

Stratus 

Stratus 

Stratus 

Stratus 

Stratus 


I 
1 
8 
6 
7 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 


S. 

s. 

8. 
8. 
8. 
8. 
8. 
8. 
8. 
8. 
8. 
8. 


by  W. 
by  W. 
by  W. 
by  W. 
by  W. 
8.  W. 
8.  W. 
8.  W. 
8.  W. 
8.  W. 
8.  W. 
by  W. 


APRIL  3,  1843. 


5  55 

0  07 

7  56 

2  07 

9  55 

4  07 

Noon 

6  07 

13  65 

8  07 

15  55 

10  07 

17  65 

Noon 

19  55 

14  07 

21  56 

16  07 

23  65 

18  07 

1  55 

20  07 

3  65 

22  07 

71.6 
80.0 
80.0 
86.0 
74.0 


83.6 
100.0 
90.0 
96.0 
74.0 


56.5 

54.0 

64.0 

59.5 

68.5 

77.0 

83.0 

78.0 

73.0 

68.0 

65.0 
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476 

4H.0 

.309 

14  07 

48.0 

460 

.304 

16  07 

470 

44.5 

.281 

18  07 

46  5 

41.0 

.276 

20  07 

46  5 

46.0 

.320 

22  07 

45.6 

44.0 

.287 

Rain 
Ruin 
Rain 
Rain 
Rain 
Rain 
Rain 
Rain 
Rain 
Rain 
Rain 
Stiatoa 


10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

to 

10 
10 


E. 

G 

E. 

E. 

N 

N. 

N. 

N. 

S 

N 

N. 

N. 


N  B. 
N.  B.    . 
N.  B. 
N.  B. 
N  B. 
E.byN. 
E.byN. 
E.byN. 
E.byN 
E.byN. 
E.byN 
E.  bjN« 
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APRIL  19,  1843. 


6  55 

7  65 
9  55 

Noon 
13  55 

16  55 

17  55 
19  65 
31  65 
33  55 

1  65 
3  55 


Mean  solar  time. 

i 

Thermometen . 

1 

s 

3 

•o 

Washington. 

* 

1 

0 

46  0 
46.0 
46  0 
43.5 
43  5 
44.4 
43.8 
47.7 
51.7 
49.3 
47.7 
47.3 

Wet. 

6  65 

7  55 
9  55 

Noon 
13  55 
15  55 
17  65 
19  65 
31  55 
33  55 
1  65 

8  65 

h,  fn. 
0  07 

3  07 

4  07 
6  07 
8  07 

10  07 
Noon 
14  06 
16  07 
18  07 
30  07 
33  07 

o 

o 

o 

44.0 
44.0 
44.0 
43.0 
43.0 
43.0 
43.6 
47.0 
49.8 
47.3 
46.3 
46.0 

I 


s 


Inch. 
.393 
.393 
.393 
.366 
.366 
.377 
.399 
.339 
.338 
.318 
.313 
.311 


•s 


p 

s  « 


Stratus 

Rain 

Rain 

Ram 

Rain 

Rain 

Rain 

Cumulo-stratas 

ComQlo-fltratus 

Stratus 

Rain 

Stratus 


•r 

o 
13 

§ 


£ 


lOth, 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 


I 


8 


i 


9- 
3  * 

e 

9 


N.  B.  by  N. 
N.  E.  by  N. 
N.E  byN. 
N.  E.  by  N.i 
N.  B.  by  N.» 
N.  N.  B. 
Calm 

N.  B.  by  N. 
N.E.  byN. 
N.  N.  E. 
N.W.byN. 
W.  bya 


APRIL  30,  1843. 


0  07 

47.0 

3  07 

47.0 

4  07 

46.3 

6  07 

46.0 

8  07 

53.5 

10  07 

56.5 

Noon 

57.0 

14  07 

00.0 

16  07 

60.0 

18  07 

57.0 

30  07 

» 

51.0 

33  07 

53.0 

46.0 
46.0 
45.0 
46.0 
51.8 
51.6 
53.0 
54.0 
54.0 
50.0 
48.0 
48.0 


.315 
.315 
.399 
.336 
.389 
.337 
.369 
.361 
.361 
.395 
.315 
.304 


Stratus 
Stratus 

Cumulo  stratus 
CiiTo  stratus 
Cumulo -stratus 
Gumulo-stratus 
Cumulo  stratus 
Cumulo-stratus 
Cumulo -stratus 
Cirro  stratus 
CiiTO-stratus 
Cirri 


10 

]0 

6 

9 

9 

10 

10 

10 

7 

5 

5 

5 


W.  N.  W. 

SouAwest 

W.  8    W. 

Calm 

Northwest 

N.  N.  W. 

Northwest 

Northwest 

Northwest 

Northwest 

Northwest 

Variable 


i 


Ott 
t% 
0.53 
0.53 
0.53 
OU 
0.00 
0.13 
0.36 
0.0C 

m 

0.13 


0.06 

0.06 

O.00 
0.13 
0.13 
0.13 
OK 
0.13 
0.M 
0.0$ 
00$ 


APRIL  31,  1843. 


6  65 

0  07 

7  65 

3  07 

9  55 

4  07 

Noon 

6  07 

13  65 

8  07 

16  55 

10  07 

17  65 

Noon 

19  66 

14  07 

31  65 

16  07 

33  65 

18  07 

I  55 

30  07 

8  66 

83  07 

61.0 
88.0 
90.0 
86.0 
81.0 


97.0 
103.0 

98.0 
103.0 

84.0 


47.0 
47.0 
46.0 
48.6 
55.0 
60.6 
62.0 
67.3 
68.0 
70.0 
58.0 
64*0 


'44  0 

43.0 

43.0 

44  0 

;  50.0 

I  55.0 

,56.0 

60.0 

63.0 

63.0 

63.0 

49.0 


.370 
.347 
.237 
.253 
.316 
.378 
.390 
.443 
.493 
.600 
.857 
.304 


Cirri 

6 

Cirri 

7 

Clear 

0 

Clear 

0 

Clear 

0 

Cirro-stratus 

3 

Cino«atratus 

1 

Cirro-cumulps 

8 

Cirri 

7 

Cirri 

7 

Cirri 

6 

Cirri 

4 

Northesst 

Norfiieaat 

Variable 

Variable 

Variable 

Northeast 

NoitheMt 

Variable 

Calm 

Calm 

Calm 

Calm 


0.06 
O.OS 
0.0^ 
QM 
0.0f 

aK* 

&i3 

0.10' 

010, 

ioe 

0.00 
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APBIL  32,  1849. 


ian  eolar  tinie. 


ThenoDineten. 


h*  fit. 
0  07 


8 

4 


07 
07 
6  07 
8  07 
10  07 
Noon 
14  07 
16  07 
18  07 
20  07 
28  07 


1 

_  • 

• 

o 

0 

o 

68.0 
68.0 
58.0 
58.0 

68.0 

89.0 

56.0 

84.0 

98.0 

63.0 

92.0 

104.0 

70.0 

94.0 

104.5 

76.0 

94.0 

100.6 

78.6 

76.0 

80.0 

74.0 
66.5 
65.0 

^ 


48.0 
50.0 
58.0 
51.0 
640 
60.0 
66.0 
68.0 
68.6 
64  5 
60.0 
68.0 


.303 

;360 

.400 
.375 
.417 
.489 
.598 
.691 
.680 
.496 
.450 
.488 


Cirri 

Cirri 

Cirri 

Cirri 

Clear 

Clear 

Clear 

Clear 

Clear 

Clear 

Clear 

Cirro'Btratm 


^ 


I 


10^. 
4 
3 
8 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 


.a 


Calm 

Calm 

Calm 

Calm 

Southwest 

8.W.byW. 

S.W.byW. 

8.W.by  W. 

S.W.byW. 

8.W.byW. 

S.W.byW. 

S.W.byW. 


0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.86 
0.18 
0.13 
0.13 
0.13 
0.18 
0.13 
0.18 


APRIL  83,  1842. 


0  00 

8  00 

4  00 

6  00 

8  00 

88.6 

10  00 

96.0 

Noon 

95.8 

14  00 

98.7 

16  00 

83.0 

18  00 

73.6 

80  00 

88  00 

94.0 

108.3 

118.0 

114.0 

89.8 

76.8 


63U> 
60.0 
60.0 
60.0 
71.6 
76.8 
78.8 
81.8 
79.8 
73  6 
64.6 
59.7 


68.6 
66.0 
58.0 
60.0 
64.0 
66.0 
66.0 
67.0 
66.0 
62.3 
68.0 
55.0 


.448 
.413 
.467 
.683 
.513 
.527 
.494 
.500 
.483 
.440 
.416 
.889 


Cirri 

Cirri 

Cirri 

Cirri 

Stratus 

Cirro-stratOB 

Cirro-stratus 

Cirro-stratus 

Cirro-atretus 

CiiTo  stratus 

Stratus 

Cirro-stratus 


8 
3 

5 
6 
6 

4 
7 
8 
7 
8 
6 
6 


S.W.byW. 

Calm 

Calm 

Calm 

Northwest 

N.W.byN. 

W.  byS. 

W.  by  8. 

East 

East 

£.  by  S. 

Calm 


0.06 
0.00 
0.00 
0.00 
0.06 
0.06 
O.IS 
0.13 
0.18 
0.06 
0.06 
0.00 


APRIL  84,  1848. 


0  07 

66.6 

62.6 

.861 

2  07 

65.3 

52.8 

.367 

4  07 

54.7 

68.8 

.374 

6  07 

54.4 

68.0 

.373 

8  07 

73.6 

88.8 

69.0 

67.6 

.467 

10  07 

74.5 

82.7 

67.6 

61.6 

.563 

Noon 

89.0 

100.0 

73.0 

66.0 

.560 

14  07 

90.0 

1Q0.0 

74.0 

6S.rO 

.614 

16  07 

94.0 

104.0 

77.6 

70  0 

.643 

18  07 

90.0 

100.0 

78.0 

65.0 

.639 

20  07 

64.5 

61.0 

.608 

22  07 

63.6 

60.5 

.498 

Cirro-stratus 

5 

Stimtus 

10 

Cumulo'Stratus 

10 

Cumulo  stratus 

9 

Cirro-stratus 

5 

Stratus 

10 

Stntus 

7 

Stratus 

6 

Stratus 

9 

Stratus 

9 

Cirro-stratus 

8 

Cirro'Stratus 

10 

Calm 

Cahn 

N.  E.  by  E. 

Northeast 

8.  E.  by  8. 

Southeast 

8.  8.  E. 

South 

8.  8.  E. 

Southward 

Southward 

Southward 
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APRIL  S6»  1843.. 


Mean  eolar  time. 


I 
I 


A.    ffl. 

5  56 

7  65 

9  56 

Noon 

13  55 

15  55 

17  55 

19  65 

31  55 

33  55 

1  55 

3  66 


Thenaonieton. 


A.  m. 
0  07 

3  07 

4  07 
6  0.7 
8  07 

10  07 
Noon 
14  07 
16  07 
18  07 
30  07 
S3  07 


90^0 
100.0 
104.0 

98.0 


• 


108.0 
110.0 
116.0 
104.0 
84.Q 


63.0 
63.5 
63.0 
63.0 
65.0 
70.5 
76.0 
84.0 
85.0 
81.0 
74.0 
71.5 


« 
^ 


61.0 
61.0 
61.5 
63  0 
63.5 
68.0 
73.5 
74.0 
74.0 
72.0 
66.0 
64.5 


1 

e 

I 


huh* 
.519 
.534 
.533 
.548 
.640 
.653 
.749 
.717 
.706 
.676 
.550 
.530 


•3 

0 


O 


ComuloHrtratiui 

Cumulo  strttus 

Cumulo'imtiu 

Gumulo-ftratuB 

Cumulo-atratas 

Comulo-itntiii 

Btratni 

Cufflaio-stratitf 

Cumulo'Stntua 

Cumulo-itratas 

Cleur 

Clear 


IQth. 
10 
10 
10 
10 
10 

8 

S 

3 

8 

1 

0 

0 


e 


e 

a* 

o 

i 


Calm 
Calm 
Calm 
Calm 
Calm 
W,  8.W 

W.  S.  V 

Vt.  8.  n. 

w.  aw 

W.  8.  W 

w.  aw 
w.  a  w. 


i 
.* 


APRIL  36,  1843. 


5  65 

7  55 

9  55 

Noon 

13  55 

16  55 

17  55 
19  55 
31  55 
33  65 


1 
3 


55 
55 


0  07 

3  07 

4  07 
6  07 
8  07 

10  07 
Noon 
14  07 
16  07 
18  07 
30  07 
33  07 


83.0 
91.0 
93.0 
88.0 


96.0 
107.5 
105.0 

95.0 


69.0 
69.0 
69  0 
68.0 
73.5 
76.0 
79.5 
83.3 
66.0 
65.7 
63.7 
57.7 


63.5 
6-<.0 
62.0 
66.0 
68.0 
69.0 
69.3 
70.8 
62.8 
63.4 
61.8 
56.0 


.495 
.481 
.481 
.616 
.631 
.637 
.595 
.610 
.539 
.561 
.534 
.439 


Clear 

0 

Clear 

0 

Clear 

0 

Cim 

4 

Cirri 

4 

Cinc-stratufl 

8 

CiRo<4tniUi4 

6 

ComuloHrtTBtiu 

8 

Rain 

10 

Rain 

10 

Rain 

10 

Rain 

10 

w.  a  w. 
w.  a  w. 
w.a  w. 
w.  a  w. 

W.  8  W. 
8.  8.  W. 
S.  S.  n . 
8.  8.  W. 
8.  8,  t^. 
Calm 
Calm 
W.  N.  W. 


f 


APRIL  37.  U 

5  65 

0  07 

58  3 

53.5 

.314 

7  55 

3  07 

53.8 

47.0 

.361 

9  55 

4  07 

50.8 

45.0 

.349 

Noon 

6  07. 

50.8 

47.0 

.394 

13  55 

8  07 

73.0 

83.5 

64.7 

49.0 

.397 

15  55 

10  07 

73.0 

83.0 

59.5 

51.5 

.305 

17  55 

Noon 

74.0 

90.0 

60.0 

48.0 

.214 

19  55 

14  07 

80.0 

95.0 

6:).o 

50.5 

.218 

31  55 

16  07 

76.0 

84.0 

63.0 

50.0 

.227 

39  55 

18  07 

60.0 

48.0 

.214 

1  55 

30  07 

53.0 

44.0 

.214 

8  65 

33  07 

47.5 

1 

43.0 

.348 

Camolo  stratoa 

Cirro-cumnluB 

Cumuli 

Clear 

(;iear 

Cirri 

Cirro-otratua 

Cirro-atratus 

Cirro-flU^tua 

Cino-«tratua 

Cirro-atratos 

Clear 


9 
3 
3 
0 
0 
6 
6 
7 
6 
6 
3 
0 


W.  N.  W.  1 

Inr  .   N.  W. 

*v.  a  *. ' 

SouthwHl    ' 

8.  8.  W.   ! 

8oatfawfltf 

Weat         I 

W«t 

Wot 

Weat 

Weat 

Weat         '  *'■ 
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APRCL  28,  1842. 


in  solar  time. 


h.  m. 

0  07 

2  07 

4  07 

6  07 

8  07 

10  07 

Noon 

U  07 

18  07 

18  07 

20  07 

22  07 


TiicnDoiiiotonL 


3 


60.0 
72.0 
68.6 
76.0 
76.0 
60.0 


72.0 
86.5 
80.0 
88.0 
84.0 
62.0 


47.6 
47.0 
46.6 
60.7 
60.6 
68.6 
64.6 
65.0 
67.5 
66  6 
49.6 
44.6 


48.0 
48.0 
42.3 
44.6 
42.0 
44.0 
46.0 
46.0 
60.0 
48.0 
466 
40.0 


I 


Jneh. 

.248 

.248 

.260 

.240 

.188 

.198 

.231 

.226 

.289 

.266 

.297 

.213 


§ 

73 


I 


Stratiu 

Cumalo-0tntiu 

i^unralo-stntaB 

Clear 

Clear 

Cumuli 

Cumuli 

Cumuli 

Cumuli 

Clear 

Clear 

Clear 


10^. 
9 
9 
10 
0 
0 
4 
6 
5 
1 
0 
0 
0 


I 

I 

§ 

1 

S 


West 
W.  by  8. 
Southwest 
8.  8.  W. 
Bouthweat 
W.  N.  W. 
W.  N.  W. 
W.  N.  W. 
W.  N.  W. 
W.  N.  W. 
Calm 
Calm 


APRIL  29,  1842. 


§ 


Lhi, 
0.26 
0^3 
0.18 
0.66 
0.56 
0.52 
0.66 
0  56 
0.66 
0.26 
0.00 
0.00 


0  07 

40.5 

36.6 

.188 

2  07 

88.5 

36.0 

.202 

4  07 

89.5 

36.0 

.190 

6  07 

48.5 

46.0 

.298 

8  07 

68.0 

78.0 

64.6 

47.0 

.262 

10  07 

79.6 

94.0 

68.4 

49.4 

.266 

Noon 

77.2 

89.8 

64.6 

63.0 

.282 

14  07 

66.0 

63.3 

.287 

16  07 

61.4 

61.3 

.277 

18  07 

67.0 

60.0 

.296 

20  07 

51.0 

47.0 

.292 

22  07 

48.6 

46.0 

.275 

Clear 

Clear 

Clear 

Clear 

Cirri 

Cirro-atratus 

Stratus 

Stratus 

Stratus 

Stratus 

Cirro-stratus 

Stratna 


0 

0 

0 

0 

i 

2 

9 

10 

10 

10 

4 

I 


Calm 

West 

West 

West 

W.  8.  W. 

Southwest 

S.W.byW. 

Southwest 

W.  8.  W. 

Southwest 

W.  by  8. 

West 


APRIL  30,  1842. 


>6 

0  07 

44.5 

40.0 

.214 

Clear 

0 

Cahn 

0.00 

»5 

2  07 

42.5 

39.0 

.216 

Clear 

0 

North 

0.06 

»6 

4  07 

41.0 

39.0 

.233 

Clear 

0 

8.  8.  W^. 

0.06 

a 

6  07 

44.0 

46.0 

.236 

Clear 

0 

West 

0.06 

i5 

8  07 

68.2 

79.2 

52.5 

60.0 

.345 

Cirri 

7 

N.  N.  B. 

0.06 

>5 

10  07 

82.5 

08.6 

67.0 

52.0 

.344 

Ciiri 

5 

N.  N.  B. 

0.06 

>5 

Noon 

84.6 

98.5 

64.5 

66.0 

.368 

Cino-atratus 

5 

N.  N.  B. 

0.06 

»5 

14  07- 

92.0 

102.0 

67.6 

59.5 

.425 

Cirro-stratus 

2 

N.  N.  B. 

0.06 

»5 

16  07 

68.5 

72.0 

67  6 

60.0 

.439 

Stratus 

10 

Northeast 

0.13 

>5 

18  07 

60.0 

68.0 

66.5 

66.0 

.352 

Stratus 

10 

NM  A  Wd 

0.06 

i5 

20  07 

56.5 

61.5 

.387 

Cumulo-stratus 

10 

Variable 

0.06 

id 

22  07 

•* 

53.5 

52.0 

.361 

Cumuli 

10 

West 

'0.^6 
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METKOROLOOICAL  OBSERVATIONS  AT  WASUIN6T0K. 
I 

MAY  1,  1843. 


Mean  solar  tim^. 


& 


6  65 

7  66 
^  66 

Noon 
13  66 

16  66 

17  66 
19  66 
31  66 
S3  66 

1  65 

8  65 


0 
8 

4 


m. 
07 
07 
07 


6  07 
8  07 
10  07 
Noon 
14  07 
16  07 
18  07 
80  07 
88  07 


Thermometers. 


e 
a 


64.0 
800 
90.0 
98  0 
90.0 
84.0 


& 


66.0 
94.0 
104.0 
104.0 
93.6 
86.0 


68.6 
58.0 
61.5 
56.0 
61.5 
65.6 
78.0 
78.5 
77.5 
78.0 
67.6 
68.6 


t 


I 


60.0 
60.0 
48.0 
64.0 
68.0 
64.0 
64.6 
64.0 
70.0 
66.0 
60.0 
66.0 


\ 


lath. 

.385 

.861 

.810 

.406 

.460 

.681 

.634 

.503 

.684 

.506 

.440 

.886 


c  • 

3*^ 

•S  s 

«^ 

>» 

•«  « 

•2 

si 

1 

Weather 
tcr  of 

1 

1 

10^ 

• 

Cumolo-etratas 

8 

Stratus 

3 

Clear 

0 

Clear 

0 

Stratus 

Comnio-stratiia 

8 

Citro-cumalas 

4 

Cino-camnlus 

3 

Cnmnli 

3 

Cumuli 

1 

Clear 

0 

Stiatus 

1 

MAY  3,  1848. 


6  65 

0  07 

66.0 

64.0 

.406 

7  65 

2  07 

56.0 

58.0 

.356 

9  66 

4  07 

56.0 

58.0 

.356 

Noon 

6  07 

55.0 

54.0 

.417 

18  56 

8  07 

55.0 

54.0 

.417 

16  65 

10  07 

66.5 

64.0 

.418 

17  65 

Noon 

68.6 

57.6 

.470 

19  65 

14  07 

68.8 

64.0 

.551 

31  66 

16  07 

63.0 

51.6 

.876 

83  66 

18  07 

68.5 

61.0 

.869 

1  65 

80  07 

58.0 

60.5 

.863 

3  66 

88  07 

58.0 

60.0 

.361 

Clear 

0 

Clear 

0 

Stratus 

6 

Rain 

10 

Rain 

10 

Rain 

10 

Rain 

10 

Cumub 

10 

Rain 

10 

Cir-str.&cnm. 

10 

Rain 

10 

Rain 

10 

•9 

C 
•#■ 

0 

s 

0 

1 


Weit 
Weit 

Variable 
Vari«l>ie 
Variable 
W.byS 
8.  8.  W 
8.  8.  W" 

8.  aw. 

Soatbvtf 

Calm 

Calm 


If 


Cahn 

Calm 

Calm 

East 

£a«t 

N.  byW. 

Southetft 
W.  >'.  w 
Nortbert 
N.  bj  W. 
N.  N.  VP 
N.  N.t 


MAY  3,  1848. 


6  56 

0  07 

49.8 

46.0 

.890 

7  66 

8  07 

46.3 

44.0 

.879 

9  65 

4  07 

46.5 

44.0 

.887 

Noon 

6  07 

46.6 

44.0 

.887 

13  56 

8  07 

46.7 

45.0 

.806 

16  66 

10  07 

45.6 

45.0 

.308 

17  65 

Nooh 

47.0 

46.0 

.816 

19  65 

14  07 

47.5 

46.5 

.880 

31  55 

16  07 

47.6 

46.0 

.309 

83  66 

18  07 

47.0 

46.0 

.315 

I  66 

80  07 

46.0 

45.0 

.808 

3  65 

88  07 

45.0 

43.0 

.871 

Violent  rain 

Violent  rain 

Rain 

Rain 

Rain 

Rain 

Rain 

Cumnli 

Rain 

Rain 

Rain 

Rain 


10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 


Nordieait 

Noitk 

N.  N.  E 

N.  N.  R 

N.  N.  I- 

Nortfaei^ 

Northctft 

NoithMii 

N.  N.  B- 

Noithea^ 

Noi6m«( 
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ICETBOROLOGICAL  OBSSRVATTONS  AT  WASHINGTON. 


♦ 

MAY  4,  1842. 

• 

an  aolar  time. 

) 

Thermometers. 

fi  • 

1 

i 

i 

eather,  and  cha 
ter  of  the  cloud 

i 

•    > 

i 

a 

1- 

Jg 

• 

i 

a 

1 

a 

m 

• 

? 

5 

^ 

9 

s 

^ 

£ 

^ 

mh. 

Q 

m. 

A*    f7l> 

o 

• 

O 

o 

0 

Inch. 

Lbt. 

55 

0  07 

46.0 

43.0 

.271 

Rain 

10 

Northeaat 

0.13 

55 

2  07 

45.0 

43.0 

.271 

Camulo-ttntiu 

10 

North 

0.13 

55 

4  07 

45.0 

43.0 

.271 

<Jumulo-«trataa 

10 

North 

0.06 

■on 

6  07 

46.5 

44.0 

.276 

Cirro-Btratui 

6 

North 

0.13 

55 

8  07 

64.0 

86.0 

51.0 

48.5 

.327 

Cirro-Btratos 

5 

North 

0.18 

55 

10  07 

66.0 

70.0 

57.5 

51.0    .313 

Cumuli 

4 

Northwest 

0.26 

55 

Noon 

78.0 

87.0 

60.7 

54.0    .353 

Cumuli 

7 

Northwest 

0.52 

55 

14  07 

82.0 

94.0 

63.8 

54.2    .323 

Cumuli 

6 

N.  N.  W. 

0.34 

55 

16  07 

76.0 

81.0 

64.5 

53.0 

.285 

Cum.  ftcirrui 

4 

N.  N.  W. 

0.40 

55 

18  07 

62.5 

.5.3.0 

.308 

Cu.  (Sc  cir.-cum. 

8 

N.W.byN. 

0.18 

55 

20  07 

53  7 

48.0 

.284 

Clear 

0 

Nor^waid 

0.06 

55 

22  07 

• 

50.0 

45.0 

.257 

Clear 

0 

Nor^west 

0.13 

MAY  6,  1842. 

65 

0  07 

50.5 

45.0 

.251 

Clear 

0 

Northwest 

0.20 

55 

2  07 

47.2 

42.0 

.224 

Clear 

0 

North 

0.13 

55 

4  07 

43.5 

40.0 

.224 

Clear 

0 

Calm 

0.00 

on 

6  07 

•42.0 

•42.0 

•46.0 

•48.0 

Clear 

0 

Variable 

0.06 

55 

8  07 

75.0 

84.0 

55.0 

51.0 

.340 

Clear 

0 

Variable 

0.06 

55 

10  07 

80.0 

94.6 

67.0 

60.6 

.806 

Clear 

0 

Yr,  8.  Vv . 

0.06 

55 

Noon 

82.0 

86.0 

60.0 

520 

.309 

Clear 

0 

Northwest 

0.06 

55 

14  07 

90.0 

102.0 

68.0 

52.5 

.276 

Clear 

0 

Northwest 

0.06 

55 

16  07 

80.0 

100.0 

67.0 

58.0 

.886 

Clear 

0 

Calm 

0.00 

55 

18  07 

80.0 

92.0 

68.0 

56.5 

.334 

Clear 

0 

Calm 

0.00 

55 

20  07 

56.6 

50.0    .299 

Clear 

0 

Calm 

0.00 

55 

22  07 

1 

51.0 

46.8 

.286 

Clear    . 

0 

Calm 

0.00 

MAY  6,  1842. 

55 

0  65 

46.0 

42.5 

.248 

Clear 

0 

Calm 

0.00 

55 

2  55 

46.0 

42.6 

.248 

Clear 

0 

Calm 

O.UO 

55 

4  55 

48.0 

40.0 

.230 

Clear 

0 

Calm 

0.00 

on 

6  55 

43.0 

40.0 

.280 

Clear 

0 

Calm 

0.00 

55 

8  55 

56.0 

58.0 

56.0 

55.0 

.481 

Clear 

0 

yv*  8.  vt  . 

0.06 

55 

10  56 

88.0 

100.0 

61.0 

66.0 

.402 

Clear 

0 

Southwest 

0.06 

55 

Noon 

88.0 

100.0 

68.0 

58  0 

.877 

Clear 

0 

W.  N.  W. 

0.13 

55 

14  55 

90.0 

1U2.0 

72.5 

59.0 

.855 

Clear 

0 

N.  N.  W. 

0.18 

55 

16  56 

84.0 

100.0 

74.5 

63.0 

.449 

Clear 

0 

N.  N.  W. 

0.18 

55 

18  55 

76.0 

84.0 

72.6 

63.0 

.472 

Clear 

0 

Cahn 

0.00 

55 

20  65 

69  5 

54.0 

.866 

Clear 

0 

Calm 

0.00 

55 

22  55 

56.0 

50.5 

.318 

Clear 

0 

Cahn 

0.00 

73 


•  EiTor  in  raoording  obsenntioos. 
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MSTBOIOLOGICAL  OBSERTATIOHS  AT  WASRIMGTON 


MAY  7,  1842. 


Mean  lolar  time. 


6  65 

7  66 
&  66 

Noon 
13  56 

16  66 

17  66 
19  66 
81  66 
23  66 

1  66 
3  66 


Thermometen. 


A.  fn. 
0  07 


2 
4 


07 
07 
6  07 
8  07 
10  07 
Itoon 
U  07 
16  07 
18  07 
20  07 
22  07 


I 


I 


P 


74.0 


70.0 
No  ob 
No  obseryatio 


lenrationt 


93.0 
76.0 
76.0 


106.0 

102.0 

80.0 


66.0 
60.6 
61.0 
68.0 
60.0 


ns. 
64.4 
66.6 
66.0 
64.0 
49.6 


i 


60.0 
48.0 
47.0 
63.0 
67.0 


62.8 
64.0 
54.0 
48.0 
44.0 


i 


Inch, 

.317 

.321 

.291 

.867 

.489 


.279 
.286 
.293 
.2-<l 
.241 


Clmr 
CI«ar 
Clear 
Clear 


Cirri 
Ciiri 
Cirri 
Cirri 
Clear 


^ 
•o 


g 
1 


lOtk. 
0 
0 
0 
0 
0 


2 

1 
1 
1 
0 


Calm 

Nartheait 

Calm 

NoiDi 

North 


Variable 
Cahn 
N.  N.  E. 
Calm 
Calm 


e 


k>  i 

i; 


Lb. 
0.00 
CIS 
I  O.O0 

0.11 


0.13 
0.00 

im 

0-00 
0.V0 


MAY  8,   1842. 


6  56 

7  66. 
9  66 

Noon 
13  66 

16  54 

17  66 
19  6ft 
2.1  56 
23  65 

1  55 

8  55 


0  07 

1 
46.0 

42.0 

.249 

2  07 

45.0 

42.0 

.249 

4  07 

■ 

46.6 

44.0 

.276 

6  07 

50.6 

4S.5 

.382 

8  07 

57  0 

52.0 

.344 

10  07 

78.0 

92.0 

61.2 

57  0 

.426 

Noon 

67.0 

70.0 

64.0 

67  0 

.395 

14  07 

77.0 

85.0 

68.5 

62.0 

.486 

16  07 

62.0 

56.0 

.991 

18  07 

57.0 

55.0 

.420 

20  07 

52.5 

51.0 

.369 

22  07 

52.0 

51.0 

.375 

Clear 

0 

Clear 

0 

Cnmnli 

9 

Cino  cnmnlua 

9 

(.'inro-cnmalna 

9 

Cumuli 

8 

Cumuli 

9 

Denae  cmnuli 

10 

Nimbus 

10 

Nimbua 

10 

Nimbus 

10 

Cumuli 

10 

Cabn         <  000 

Calm 

Calm 

Yr»  8.  " . 
^^«  O.  W. 

Sottthwflit 
8.  S.W. 
i^outhwest 
Southwert  i  0.1C 
Calm  I  P'^" 
Ai«  I  Oi'« 


0.00 
0.1? 
0.13 
0.40 
U.3S 
O^d 


Airs 


I  U* 


MAY  9,  1842. 


5  65 

0  07 

51.0 

50  0 

.362 

7  66 

2  07 

50.0 

49.0 

.360 

9  55 

4  07 

49  0 

47.0 

.315 

Noon 

6  07 

49.0 

49.0 

51.0 

48.0 

.315 

13  55 

8  07 

64.0 

72.0 

53.7 

49.0 

.308 

15  55 

10  07 

65.3 

48.7 

.2»'3 

17  56 

Noon 

72.0 

84.0 

54.7 

46  3 

.235 

19  55 

14  07 

77.6 

91.7 

56.8 

46.3 

.211 

21  5ft 

16  07 

78.2 

97.0 

59.7 

49.5 

.263 

83  5ft 

18  07 

70.5 

72.0 

59  7 

48.7 

.284 

1  55 

20  07 

53.4 

47.0 

.265 

3  55 

22  07 

48.7 

44.7 

.266 

Cumuli 

6 

Cumuli 

3 

Cu.  &  Cu.-str. 

8 

Cumuli 

6 

Cumuli 

3 

Cumulo-stntos 

6 

Cumuli 

2 

Cumuli 

2 

Cumuli 

1 

Cirro  stratua 

2 

(*umulo-stTatus 

6 

Stratus 

3 

Northwest 

N.  N,  W. 
Nonhwett 

N.  N.  W. 
Nortfavmt 
N.  W.  by  N 
N.W.byN 

N.W.byN.!  Of 
N.W.hyN.'  0» 
N.W.byW.  J'j 
Calm  .  i^^, 
W.  8.  W.  ,  f^^ 


013 
013 

0(0 


\  * 
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UJBTBOBOLOGICAL  OBSBRVATIONS  AT  WASHINOTOIT. 


MAY  10»  1842. 


Mean  iolartine. 


I 

•    a 

o 


5  55 

7  56 

9  65 

Noon 

13  65 

15  66 

17  65 

19  65 

21   55 

33  55 

1  65 

a  66 


o 


h.  tn, 

0  07 

2  07 

4  07 

6  07 

8  07 

10  07 

Noon 

14  07 

16  07 

18  07 

20  07 

23  07 


Thermometers. 


s 


61.5 
72.0 
82.0 
84.0 
72.0 


•a 


67.8 
80.0 
92.0 
9:^.0 
80.0 


46.0 
46.3 
46.8 
47.5 
65.3 
63.5 
74.0 
75.5 
75.0 
70.0 
64.0 
60.5 


42.2 
41.0 
44.0 
44.2 
52.0 
58.0 
68.5 
64.0 
64.0 
60.0 
580 
55;  0 


Inch. 

.242 

.878 

.273 

.269 

.863 

.4^7 

.470 

.468 

.464 

.411 

.422 

.880 


i 


Cumulo-stratai 

Cumi]|o-«tntas 

Stntos 

Ciiro  itntue 

Stratus 

Stratus 

Stratus 

StratQS 

^tratlls 

Stratus 

Stratus 

Stratus 


g 


(2 


lOM. 

2 
10 

9 

8 

8 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 


Airs 

Calm 

8.  W.  fay  S. 

S.  ^  •  by  B. 
^outhvv«|t 
SoutlmtUt 
S.  S.  W. 
Southwftt 

South  VTMt 

SouthwMt 
Soutkwwt 
Calm 


0.06 
000 
0.06 
0.06 
0.36 
0.18 
0.18 
0.18 
0.18 
0.18 
0.18 
0.00 


5  65 

7  65 

9  65 

Noon 

13  55 

16  bS 

17  66 
19  65 
21  65 
its  56 


1 
3 


65 
56 


MAY  11.  J  842. 


0  07 

2  07 

4  07 

6  07 

8  07 

10  07 

Noon 

14  07 

16  07 

18  07 

20  07 

22  07 


70.0 
86.0 
93.0 
97.0 
94.0 
94.0 


72.0 

97.0 

102.0 

106.0 

109.0 

98.0 


59.0 
58.5 
57.5 
63.0 
69.0 
71.6 
78.0 
83.0 
85.0 
86.0 
75.0 
70.0 


54.0 
54.0 
64.0 
56.0 
63.0 
66.0 
70.0 
76.0 
80.0 
78.0 
71.0 
65.0 


.872 
.378 
.389 
.380 
.511 
.577 
.639 
.805 
.947 
.852 
.707 
.562 


Stratus 

10 

Stratus 

10 

Stratus 

8 

Stratus 

6 

Stratus 

10 

Stratus 

8 

Stratus 

4 

Cirro-cumulus 

3 

Cirro-stratus 

2 

Cumuli 

1 

Clear 

0 

Clear 

0 

B.  S.  Mf, 
SouthTvest 

s.  s.  W^. 

S.  8.  W. 

Cahn 

SoiitiiweBt 

Southwest 

South 

Stf  S«  W^. 

8.  8.  Mr. 

Calm 

Calm 


0.18 
0.18 
0.18 
0.1« 
0.00 
026 
0.26 
0.52 
0.88 
0.86 
0.00 
0.00 


MAY  12,  1842. 


1 

• 

6  65 

0  07 

69.0 

64.0 

.542 

Clear 

0 

Calm 

0.00 

7  65 

2  07 

6S.0 

60.0 

.433 

Clear 

0 

Calm 

0.00 

9  65 

4  07 

1 

61.0 

58.0 

.455 

Clear 

0 

Northwest 

0.13- 

Noon 

6  07 

60.0 

55.0 

.386 

Stratus 

4 

Nortbwfst 

086 

13  65 

8  07 

68.0 

74.0 

60.0 

53.0 

.336 

Suatus 

5 

Northwest 

0.68 

16  65 

10  07 

78,0 

88.0 

61.0 

52.5 

.312 

StratQS 

6 

NorHiweit 

0.80 

17  65 

Noon 

80  0 

100.0 

63.0 

56.0 

.380 

Stratus 

4 

Northwest 

0.18 

19  65 

14  07 

88.0 

104.0 

68.0 

56.0 

.823 

Stratus 

4 

Northwest 

0.18 

21   65 

16  07 

86.5 

106.0 

73.0 

66.0 

.560 

Stratus 

3 

Northwest 

000 

23  65 

18  07 

80.0 

82.0 

72.5 

60.5 

.397 

Clear 

0 

CaUn 

0.00 

1   55 

20  07 

60.5 

54.5 

.368 

Clear 

0 

Calii^ 

0.90 

3  55 

22  07 

57.0 

52.0    .344 

Clear 

0 

CaUi 

0.00 
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5S0 


METEOROLOOICAL  OBSERVATIONS  AT  WASHINGTON. 


MAY  13,   1842. 


Mean  lolar  time. 


Thermometere. 


• 

1 
1 

i 

^ 

A.  171* 

h'  fn. 

6  55 

0  07 

7  56 

S  07 

9  66 

4  07 

Noon 

6  07 

18  65 

8  07 

16  65 

10  07 

17  65 

Noon 

19  66 

14  07 

SI  65 

\H  07 

S8  66 

18  07 

1  65 

80  07 

8  66 

22  07 

OQ 


I' 


68.0 


84.8 


86.0 


74.0 


96.2 


94.0 


51.5 
61.6 
62.0 
55.5 
€4.5 
68.0 
76.3 
78.0 
77.0 
71.7 
63.8 
57.0 


I 


48.0 
48.0 
48.5 
54.0 
62.0 
63  0 
68.8 
71.5 
73.3 
65.8 
55.8 
49.2 


i 

o 
8 


Inch. 
.310 
.310 
.316 
.411 
.531 
.522 
.616 
.680 
.768 
.569 
.365 
.276 


i 


IT'S 


Clear 

Clear 

Cumuli 

Cirro-cumulua 

Cirro-comulus 

Cumulo-strstuf 

Cumulo-Btratui 

Cumulo-ftratQs 

Cumulo-stratns 

Cumulo-atratna 

Stratus 

StratUB 


•a 

9 
O 

o 

§ 

I 


10/A. 

0 

0 

4 

9 

8 
10 

8 
10 

9 

9 

4 

6 


Calm 

Calm 

Calm 

Calm 

SoQthweit 

aW.byd. 

8.  8.  W. 

8.W.by8. 

N.E.byK. 

W.  N.  W. 

Northweit 

N.W.byN. 


c 
ft*' 

5  0 

K 


Lb. 

0.00 

o.oc 

0.00 
0.13 

0.13 

m 

0.f! 
0.2C 
0.&! 
OS 


6  66 

7  55 
9  65 

Noon 

18  55 
15  56 
17  65 

19  65 
81  66 
88  66 

1  66 

8  65 


MAY  14,   1842. 


0  07 
2  07 
4  07 
6  07 
8  07 

10  oi 

Noon 
14  07 
16  07 
18  07 
20  07 
22  07 


49.8 

58.5 

70.0 

84.5 

80.0 

100.0 

80  0 

102.0 

78.0 

900 

75.0 

92.0 

63.2 

46.7 
47.7 
54.4 
58.0 
62.0 
67.5 
68.5 
65.0 
56.0 
55.0 


46.7 

.260 

41.7 

.224 

46.2 

.311 

46.0 

.230 

49.0 

.258 

50.0 

.236 

5S  0 

.383 

58.0 

.371 

58.0 

.411 

48.0 

.258 

48.0 

.269 

Clear 

0 

N.WbtN. 

Stratus 

1 

Calm 

Stratus 

1 

Calm 

Stratus 

1 

Northeast 

Stratus 

0 

N.  N.  E. 

Stratus 

0 

N.  N.  E. 

Stratus 

0 

N.  N.  E. 

Cirro  stratus 

6 

Northeast 

Cirro-stratus 

5 

South 

Cirro-stratus 

8 

Southent 

Cirro-stratus 

5 

Southeot 

0.00 


o.:i 

0.18 
0.13 

o:S 

0.13 
0.13 

a 


MAY  15,  1842. 


6  65 

7  66 
9  65 

NoOn 
13  55 
15  55 
17  56 
19  55 
21  55 
28  65 
1  56 

8  65 


0 
2 

4 
6 


07 
07 
07 
07 


8  07 

10  m 

Noon 
14  07 
16  07 
18  07 
20  07 
22  07 


53.0 
49.0 
48.0 
52.0 
51.5 
52.0 
51.0 
55.0 
54.5 
53.0 
51.6 
48.0 


47.0 
45.0 
46.0 
50.0 
49.0 
50.5 
48.0 
.50.0 
50.0 
48.5 
48.0 
44.0 
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.304 
.351 
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.363 
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.317 
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5 
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8 
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10 
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9 
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8 
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0 
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0 
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Nordieast 
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0 
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MEt^O&OLOOICAL  OBSBHTATIONS  AT  WASHINGTON. 


MAY  16,  1842. 

k 

• 

•a 

solar  time. 

Thflnnometers. 

i  ^ 

.s 

.s^ 

Force  of  rapor. 

Weather,  and  cht 
ter  of  the  cloud 

i 

1 
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■3 

1 
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Washington. 

Sun. 

1" 
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^ 

A.  yn. 

o 

o 

o 

0 

Inch. 

Lbs. 

> ;  0  07 

44.6 

41.0 

.235 

Clear 

0 

Calm 

0.00 

)  1     2  07 

46.0 

43.0 

.259 

Clear 

0 

Calm 

0.00 

»       4  07 

49.0 

44.5 

.259 

Clear 

0 

S.  S.  W. 

0.18 

6  07 

51.0 

49.0 

.339 

Cumulo-ftratus 

5 

Southwest 

0.26 

i       8  07 

68.0 

74.0 

52.0 

50.0 

.351 
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5 

Southwest 

0.26 

.  '  10  07 

84.0 

100.0 

64.0 

62.0 
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Cumulo-stratuf 

7 

Southwest 

0.06 

'      Noon 

86.0 

100.0 

70.0 

64.5 
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4 
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0.06 

;  14  07 
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76.6 

64.0 
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Cumulo-stratuB 
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0.06 
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0 
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3 
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0.06 
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0 
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0.06 
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m 

0 
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0.06 

« 

MAY  17,  1842. 
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4 
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Cumulo-stratus 

9 
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9 
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Noon 
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69.0 
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Stratus 

9 
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7 
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16  07 

74.0 
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69.0 
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8 

8.  8.  W. 
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18  07 

73.0 

66.5 

.675 

Cumulo-stratus 

10 

Airs 

0.06 

20  07 
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60.0 
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22  07 

62.0 

58.0 
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METSOaOLOSICAL  OBSXaVATIONS  AT  WASBUIOTOSr 


MAY  19,  1842. 

• 

•9 

Mean  aolar  time. 

Thermometers. 

14 

3 

.3  . 

^1 

Force  of  vapor. 

Weather,  and  ch 
ter  of  the  clou 

t 

"3 

1 

lOih. 

Direction  of  the 
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O 

1 

q 

1 

1 

• 

• 

b 

V. 

1^ 
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h.  m. 

o 

o 

o 

0 

Inch. 

lit. 

5  55 

0  07 

• 

60.0 

56.0 

.413 

Clear 

0 

Airs 

0.06 

7  65 

2  07 

56.5 

52.0 

.349 

Clear 

0 

Airs 

0.06 

9  65 

4  07 

68.0 

•56.0 

.436 

Clear 

0 

Airs 

0.06 

Noon 

6  07 

70.0 

88.0 

62.0 

60.6 

.515  ,  Clear 

0 

Ahs 

006 

18  55 

•8  07 

8«.0 

100.0 

70.0 

64.0 

.530  1  Clear 

0 

Airs 

•  0.96 

16  65 

10  07 

93.0 

108.0 

74.0 

69.0 

.648  ,  Clear 

0 

S.  S«   iV . 

©.:3 

17  66 

Noon 

92.0 

106.0 

78.6 

73.0 

.739 

Cumuli 

2 

8.  8.  yrf . 

6.13 

19  55 

14  07 

92.0 

106.0 

81.5 

73.0 

.706 

Cumuli 

2 

8.  -8.    WW. 

.  6.  IS 

21  55 

16  07 

97.0 

101.0 

85  0 

80.0 

.946  >  Cirro-fltratua 

6 

8.  8.  W . 

0.U 

23  56 

18  07 

80.0 

75  0 

.799  t  Cirro- stratus 

9 

Calm 

'  0.M 

1   65 

20  07 

75.0 

70.0 

.671    Cirro-stratus 

10 

Calm 
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3  55 

• 

22  07 

1 

70.0 

66.0 

.593    Cirro-stratus 

10 

N.  N.  B. 

•  26 

/■ 

MAY  20,  1842. 

6  65 

0  07 

68.0 
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10 
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10 
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10 
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56.0 

53.6 

•.393 
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10 
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13  65 

8  07 

55.0 

52.0 

.368 

Rain 

10 

Northeast 

4.6S 

15  66 

10  07 

52.0 

50.0 

.360 

Rain 

10 

Northeast 

.    1.56 

17  65 
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60.0 

48.0 

.326 
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10 

Northeast 

0.K 
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14  07 

48.6 

46.0 
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Stratus 

10 
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|47.0 

44.0 
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46.5 
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44.0 
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I   O.Jf 

1 
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45.0 

42.6 

.260 
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10 

Nortlieast 

0.38 

•r  55 

2  07 

45.0 
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.249 

Stntus 

10 

Northeast 

0.18 

9  65 

4  07 

45  5 

44.0 

.287 

Stratus 

10 

N.  N.  B. 

cu 

Noon 

6  07 

46.0 

44.0 

.281 

Stratus 

10 

N.  N.  B. 

O.St 

18.55 

8  07 

46.5 

44.5 

.286 
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10 

Northeast 

0-S 

15  65 

10  07  ; 

50.7 

48.0 

.318 

Stratus ' 

10 

N.E.hyN 

.    0.S 

17  56 

Noon 

54.2 

51.0 

.350 

Cumulo-straUis 

10 

Northeas* 
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54.6 

52.0 

.372 
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10 
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0J 
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51.8 

.358 

Cumulo-stratus 

10 
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23  65 

18  07 
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50.6 

.347 

Cumulo-stratus 

10 

Calm 

6.00 

1  65 

20  07 

62.0 

50.0 

.350 

Stratus 

10 
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.  O.©0 
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10 
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Oii 
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1 
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MITXOROLOOICAL   OBSBRTATIOKS   AT   WASHIM«TON. 


iolartime. 
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14  07 

16  07 

18  07 

20  07 

22  07 

MAY  22,  1842. 


Thermometen. 


0 
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82.0 


I" 


61.0 
61.0 
51.6 
68.0 
67.3 
60.0 
61.5 
63.0 
71.6 
68.0 
62  0 
60.5 


i 


49.0 
49.0 
50.0 
52.0 
56.0 
57.6 
59.0 
60.5 
66.6 
64.0 
60.0 
58.0 


ST 

► 
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Jneh, 
.838 
.338 
.356 
.389 
.443 
.453 
.478 
.504 
.592 
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Comolo-ctratai 

StratoB 
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Camulo-atratiu 
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Cnmulo-itnitiu 

Rain 
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CiiTO  fltratof 

Cino-Btratui 
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t 

"3 

8 
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10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

8 

6 

8 

10 


o 
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8.    8.       TT. 

Southwest' 
Southwest 


L6i. 
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MAY  28,  1842. 
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60.6 

68.0 

.461 

2  07 

50.0 

66.5 

.437 

4  07 

61.0 

59.0 

.484 

6  07 

TOO 

80.0 

66.0 

62.0 

.636 

8  07 

80  0 

lUO.O 

69.5 

62  0 

.476 

10  07 

82.0 

98.0 

68  0 

60.0 

.601 

Noon 

8.'^.0 

98.0 

71.0 

66  0 

.682 

14  07 

92.0 

104.0 

70  6 

66.0 

.688 

16  07 

92.0 

101.0 

7-J.5 

67.0 

.686 

18  07 

81.0 

8a.o 

72.0 
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.636 

20  07 

63.0 

61.0 

.619 

22  07 

« 

59.0 

64.0 

.872 

• 
Cumulo-stimtus 

8 
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6 

Cirro  stratus 

7 
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6 

Cirro  stratus 

6 

Cirro  stratus 

2 

Cumulo  stratus 

7 

Cumulo-stratus 

8 
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2 
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2 
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6 
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8 
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N.  N.  W. 
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N.  N.  W. 
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• 
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68.0 
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60.0 

.512 

79.0 

66.0 

63.0 

.666 

70.0 

64.0 

.530 

69.6 

64  0 

.636 

70.6 

66  6 

.603 

1 

70.5- 

66.0 

.588 

S 

67.5  i  64.0 

.6i^8 

65.0  ;  62.0 

..')25 

64.0 

62.0 

.587 
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Cirro-stratus 

Stratus 

Rain 

Stratus 


9 

8 

8 

9 

8 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 
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Southeast 

Calm 

Southeast 
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0.00 
0.00 
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METBOBOLOOICAL  OBSGaVATIONS  AT  WASHINOTOH. 


MAY  25,  1842. 

• 

Mean  solar  time. 

Thermometers. 
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■ 

0 

0 
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o 

■^Ik^ 

6  66 

0  07 

68.6 

62.0 

.542 

Stratus 

10 

Calm         '  O.0C 

7  65 

2  07 

63.0 

61.0 

.519 

Strntns 

10 

Gahn           oi)C 

9  66 

4  07 

60.5 

56.6 

.420 

Cirri 

7 

Noithweit     0.13 

Noon 

6  07 

69.5 

54.5 

.879 

Cirri 

6 

Norlhwat  '  Off 

18  56 

8  07 

68.0 

74.0 

62.6 

68  0 

.489 

Cirro-stratus 

6 

Northirat  i  0.'^ 

15  65 

10  07 

90.0 

102.0 

66  0 

69.0 

.428 

Cirro-stratus 

7 

N.  N.  W.     0.13 

17  65 

Noon 

86.0 

94.0 

70.5 

61.0 

.435 

Cirro-stratus 

6 

N.  N.  W.    i)..3 

19  66 

14  07 

87.0 

94.0 

72  8 

60.0 

.379 

Cirro-stratus 

7 

Northwest    OlS 

21  65 

16  07 

88.6 

100.8 

74.6 

62.0 

.415 

Clear 

0 

Northwert    c.!3 

83  55 

18  07 

78.0 

88.0 

75.0 

6^.0 

.443 

Clear 

0 

Noithwskt    m 

1  66 

20  07 

63.5 

56.0 

.374 

Clear 

0 

Northwert    Of 

8  66 

22  07 

67.0 

52.0 

.344    Cirrostmtiu 

■ 

7 

Southwert     Ov^ 

MAY  26,  1842. 

6  66 

'   0  07 

• 
66.0 

51.0 

.880 

Clear 

0 
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Calm         '  0.^ 

7  65 

2  07 

53.0 

48.6 
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Clear 

0 

Northesit  t  M 
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4  07 
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48.0 
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Cirro-stratus 

6 
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Noon 

6  07 

66.6 

64.0 

.411 

Cumulostratus 

7 

Calm           aOS 

18  66 

8  07 

70.0 

72.0 

64.0 

62.0 

.687 

Cmnulo-stratus 

9 

Catan           Off 

16  66 

10  07 

94.0 

104.0 

74.0 

68.0 

.614 

Cirri 

8 

8.  8.  E.     'OC^: 

17  65 

Noon 

94  0 

108.0 

76.6 

69.0 

.631 

Cumuli 

9 

8.  8.  w.  '  fl-:? 

19  66 

14  07 

78.0 

82.0 

78.0 

70.0 

.637 
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9 

8.  8.  W.    .  Hi: 

21  66 

16  07 

84.0 

90.0 

80.0 

72.0 
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9 
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23  66 

18  07 

73.0 

66.0 
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10 
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63.0 
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10 
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60.0 

67.  (T 
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68.5 
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'9  55 

4  07 

61.5 

60.0 

.606 

Noon 

6  07 

64.0 

61.0 

.507 

18  55 

8  07 

66.0 

63.0 

.544 

15  56 

10  07 

71.6 

68.0 

.642 

17  55 

Noon 

84.6 

92.0 

7a  0 

72.0 

.709 

19  55 

14  07 

82.0 

88.0 

80.5 

74.0 
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METEOROLOOICAL  OBSEHVATIONS  AT  WASHINOTOK. 


MAY  99,  164S. 
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I 

8 

I 


lOM. 
1 
0 
2 

2 

2 
0 
0 
1 
3 
6 
8 
10 


Calm 

Cahn 

Calm 

Calm 

Calm 

Northeast 

Northeasl 

Calm 

N.  Hrf  W. 

West 

Bouthwest 

West 


MAY  29,   1842. 


1  55 

0  07 

».  _ 

66.6 

62.0 

.609 

'  56 

2  07 

66.0 

61.0 

.496 

1  65 

4  07 

68.0 

60.0 

.489: 

foon 

6  07 

72.0 

80.0 

66.6 

640 

.669 

1  55 

8  07 

94.0 

106.0 

77.0 

71.0 

.685 

»  55 

JO  07 

94.0 

108.0 

79.6 

73.0 

.729 

'  55 

Noon 

93.0 

103.0 

82.0 

76.0 

.816 

)  55 

14  07 

103.0 

114.8 

86.6 

77.0 

.816 

55 

16  07 

78.0 

71.0 

.674 

1  55 

18  07 

72.0 

68.0 

.687 

65 

20  07 

68.6 

66.0 

.611 

t  55 

22  07 

J 

67.0 

65.0 

.696 

Cumulo-fltratas 

6 

Cmnulo  itratDS 

10 

Ciiro-stntas 

2 

Ciiri 

3 

Cirro-ctratuB 

6 

Comuli 

6 

Cmnuli 

6 

CiimQlo-«bratoi 

4 

Rain 

10 

Cmro-Btnlus 

10 

Cirro«stratii8 

10 

CiiTO-etntoa 

10 

Sonthweat 

8.  8.  wV, 

Calm 

Calm 

Southwest 

Southwest 

Southwest 

Southwest 

Southwest 

Southwest 

Cakn 

Calm 


MAY  80,  1842. 


55 

0  07 

67.« 

64.0 

.566 

55 

2  07 

67v0 

64.0 

.664 

65 

4  07 

69.6 

66.6 

.:616 

oon 

6  07 

72.0 

70.0 

.^06 

65 

8  07 

76.0 

72.0 

.t42 

65 

10  07 

92.0 

100.0 

76.6 

66.6 

.638 

56 

Noon 

88.0 

98.0 

77.0 

68.0 

.682 

66 

14  07 

86.0 

96.0 

79.0 

66.6 

.610 

65 

16  07 

•96.0 

108.0 

78.6 

64.0 

.437 

65 

18  07 

80.0 

86.0 

76.0 

66.6 

.664 

55 

20  07 

66.6 

68.0 

.394 

65 

22  07 

• 

63.0 

64.6  i 

^.340 

• 

Rain 

10 

Cirro-straUiB 

10 

Cirro  stratus 

7 

Cirro-eumulus 

6 

Cumuli 

1 

Cdmidi 

6 

Cumuli 

6 

Cumuli 

4 

Cumulo-stratofl 

8 

Cumulo-stratua 

3 

Clear 

0 

Clear 

0 

8.  8.  Vt • 

s.  s.  w. 

Southwest 

West 

West 

N.W.byW 

N.W.byW 

W.  N.  W. 

W.  N.  W. 

W.  N.  W. 

Cafan 

W.  N.  W. 


74 
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MBTBOROLOGICAL  OBSEBYATIONS  AT  WA8HIHGT0II. 


MAYS],  18iS. 


Mean  lolar  time. 

Thermometen. 

• 

1 

• 

^  ■ 

• 

^ 

• 

• 

A*  fn. 

h»  III. 

o 

o 

o 

o 

hieh. 

6  66 

0  07 

60.0 

62.6 

.823 

7  65 

2  07 

67.6 

62.0 

.338 

9  66 

*    4  07 

67.6 

60.6 

.302 

Noon 

8  07 

67.6 

62.0 

.338 

18  66 

8  07 

80.0 

96.0 

63.0 

60.0 

.489 

16  65 

10  07 

86.0 

100.0 

640 

64.0 

.316 

17  66 

Noon 

82.0 

94.0 

66.6 

66.0 

.840 

19  66 

14  07 

87.0 

96.0 

68.6 

66.6 

.330 

21  66 

16  07 

76.0 

89.0 

71.6 

68.0 

.338 

38  66 

18  07 

79.0 

88.0 

71.0 

64.0 

.619 

1  66 

20  07 

60.0 

64.0 

.861 

8  66 

22  07 

• 

66.0 

60.6 

.318 

• 

Clear 

Ciiri 

Cumuli 

Cumuli 

Clear 

Cirri 

Cirro-«tritu8 

Cirro-etratuB 

Cirri 

Cirri 

Clear 

Clear 


I 
■I 


f 


•9 

e 
■J 

I 

ti 

I 


T: 


10/ A. 
0 
1 
9 
9 
0 
i 
4 
3 
1 
1 
0 
0 


Nocdivtf 
NoitfaiRtf 
Northnei 
NarthiM 
Nofthwtt 
N.  N.  W. 
N.  byW. 
N-byV. 
N.  byW. 
Nordurlr 
Nortikalj 
NoctbeHj 


tM 


la 


JUNE  1,  1842. 


6  56 

7  66 
9  66 

Noon 
13  66 

16  66 

17  66 
19  66 
31  66 
38  66 

1  66 
3  66 


0 
3 

4 


07 
07 
07 


6  07 
8  07 
10  07 
Noon 
14  07 
16*07 
18  07 
20  07 
23  07 


68.0 
80.0 
90.0 
87.0 
96.0 
98.0 
77.0 


82.0 
100.0 
106.0 
101.0 
110.0 
110.0 

83.0 


53.0 
61.6 
52.5 
60.0 
66.0 
68.0 
70.0 
72.0 
74.0 
73.0 
63.0 
66.0 


60.0 

.389 

46.0 

.264 

47.0 

.276 

51.0 

.286 

68.0 

.411 

66.0 

.323 

58.0 

.364 

66.0 

.671 

68.0 

.614 

68.0 

.625 

67.0 

.406 

51.0 

.380 

Clear 
Clear 
Clear 
Clear 
Clear 
Clear 
Clear 
Clear 
Clear 
Clear 
Clear 
Clear 


0 

West 

0 

West 

0 

Wcaterij 

0 

WfliterlT 

0 

Weneriy 

0 

N.  N.  »r 

0 

Waat 

0 

Weft 

0 

Calm 

0 

Calm 

0 

Calm 

0 

Calm 

JUNE  2,  1842. 


6  66 

0  07 

^ 

63.0 

49.0 

.315 

7  66 

3  07 

61.5 

48.0 

.309 

9  66 

4  07 

49.0 

46.0 

.292 

Noon 

6  07 

67.0 

73  0 

56.0 

62.0 

.356 

18  65 

8  07 

81.0 

100.0 

64.0 

69.0 

.449 

16  66 

10  07 

92.6 

110.0 

68.6 

60.6 

.442 

17  66 

Noon 

90.0 

102.6 

72.0 

62.6 

.462 

19  56 

14  07 

92.0 

104.0 

73.0 

62.0 

.436 

81  66 

16  07 

93.0 

104.0 

75.6 

64.0 

.468 

38  66 

18  07 

72.6 

78-0 

74.0 

62.6 

.439 

1  66 

30  07 

64.5 

54.6 

.323 

8  66 

33  07 

59.5 

62.0 

.316 

Clear 

Clear 

Clear 

Clear 

Clear 

Cumuli 

Cumuli 

Cumuli 

Cumuli 

Cumuli 

Clear 

Clear 


0 
0 
0 
0 
0 
4 
3 
3 
1 
1 
0 
0 


Calm 
Calm 
Calm 
Calm 
Calm 
W.  8.  W.   * 

SoodiMit  ' 
Soadiesst 

Soudietft  ' 

SoutkeMt  - 

8oatheert  < 
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METSOROLOOICAL   OBSEEVATIOITS   AT    WASHINOtOV. 


JUNE  8,  184S. 


Mean  aolar  lime. 


a 


A.     fH. 

6  55 

7  65 
9  65 
Noon 
13  55 
15  55 
17  55 
19  55 
21  55 
28  55 

1   55 

8  55 


A. 
0 


m. 
07 


2  07 

4  07 

6  07 

8  07 

10  07 

Noon 

U  07 

16  07 

18  07 

20  07 

22  07 


Thflnnometert. 


00 


68.0 
84.0 
88.0 
88  0 
95.0 
98.0 
•72  0 


76.0 

96.0 

104.0 

99.0 

•107.0 

104.0 

•75.0 


i 


54.0 
63.0 
48.5 
56  5 
6.5.  U 
67.5 
69  0 
74.5 
77.5 
76.0 
66.0 
65.0 


I 


52.0 
50.0' 
44.6 
56.0 
60.0 
60.0 
63.0 
65.  U 
68.0 
66.0 
60.0 
60.0 


i 


Inch, 

.377 

.850 

.266 

.452 

.466 

.438 

.510 

.509 

.573 

.526 

.456 

.457 


Clw 

Clear 

Clear 

Clear 

Cumuli 

Cumuli 

Cumuli 

Cumuli 

Cumuli 

Cirro-stratus 

CiiVo  stratus 

Cumulo-stratus 


10/A. 
0 
0 
0 
0 
2 
8 
8 
8 
8 
5 
8 
8 


Southeaat 
Southeast 
Calm 
Calm 
Calm 
£.  by  8. 
E.  by  8. 
Soulhweat 
Southweit 
N.  by  E. 
N.  by  K. 
N.  byE. 


Lbi. 
0.06 

o.oe 

0.00 
0.00 
0.00 
0.06 
0.06 
0.06 
0.06 
0.06 
0.06 
0.06 


JUNE  4,  1842. 


5  55 

7  55 

9  55 

Noon 

13  65 

15  55 

17  55 

19  55 

21  55 

23  55 

1  55 

3  55 


0  07 

64.0 

60.0 

.478 

2  07 

63.5 

60.0 

.484 

4  07 

62  5 

59.0 

.467 

6  07 

64.0 

61.0 

.607 

8  07 

65  5 

64.0 

.560 

10  07 

69.0 

66.0 

.604 

Noon 

83.0 

98.0 

73.8 

71.0 

.720 

14  07 

90.0 

100.0 

77.8 

72.0 

.711 

16  07 

98.0 

110.0 

83.8 

16.0 

.796 

18  07 

78.0 

80.0 

79.5 

70.0 

.622 

26  07 

71.8 

66.0 

.573 

22  07 

P 

68.5 

64.0 

.547 

Cumulo-stratns 

10 

Cumulo-stratus 

10 

Cumulo-stratus 

8 

Cumuli 

10 

Cirro-stratus 

10 

Cumuli 

10 

Cumulo-stratus 

8 

Cirro-stratus 

8 

Cirro-stratus 

5 

Cirro-stratus 

5 

Cumulo-stratus 

7 

Cumulo-stratus 

• 

2 

N.  N.  E. 
N.  N,  B. 
N.  N.  E. 
Variable 
Southeast 
S.  S.  £. 
Southeast 
Southeast 
Southwest 
Southwest 
S.  8.  At. 
Airs 


0.06 
0.06 
0.06 
0.06 
0.06 
0.06 
0.18 
0.13 
0.18 
0.06 
0.06 
0.06 


JUNE  5,  1842. 


5  55 

0  07 

65.0 

60.8 

.490 

7  55 

2  07 

65.0 

60.8 

.490 

9  55 

4  07 

65.0 

63.0 

.556 

Noon 

6  07 

65  0 

64.0 

.586 

13  55 

8  07 

89.0 

106.0 

72.0 

70.0 

.705 

15  55 

10  07 

94.0 

106.0 

78.2 

72.2 

.715 

17  55 

Noon 

96.0 

108.0 

81.0 

73.0 

.713 

19  55 

14  07 

97.0 

111.0 

83.5 

75.0 

.760 

21  55 

16  07 

101.0 

112.6 

85.0 

77.0 

.822 

23  55 

18  07 

• 

88.U 

85.5 

78.0 

.867 

1  55 

20  07 

76.0 

70.0 

.661 

8  55 

22  07 

73.0 

68.0 

.626 

Clear 

Clear 

Cumuli 

Cumulo-fctratus 

Cirro  stratus 

Cirro-stratus 

Cumulo-stratus 

Cumulo-stratus 

Cirro-stratus 

Cumuli 

Cirro-stratus 

Cirro-stratus 


0 
0 
10 
8 
2 
3 
8 
8 
6 
4 
6 
8 


Southwest 

Southwest 

Calm 

Calm 

Cahn 

Calm 

Southwest 

Southwest 

Southweft' 

Southwe^ 

Cahn 

Calm 


*  ProbtUy  an  error  in  the  reeord. 
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STEOROLOaiCAL  OBSEBYATIONS  AT   WASHINGTOH. 


JUNE  6,  184S. 


Thermometers. 

u 

• 

wind 

!i 

• 

'"3 

1 

^^ 

1 

1 

• 

1- 

t 
^ 

£ 

p 

1 

iOth. 

1^ 

o 

o 

o 

0 

Inch. 

Ik 

70.0 

63.0 

.500 

Cino-etratuB 

4 

Calm 

0.00 

68.0 

64.0 

.552 

Cino-stntus 

4 

CaLm 

0.00 

67.0 

64.5 

.579 

Stratus 

6 

Northvrait 

Q.13 

69.0 

65.0 

.672 

Stratus 

7 

North 

0.13 

77.0 

84.0 

71.0 

66.0 

.582 

Stratus 

9 

N.  N.  E. 

0.M 

83.0 

92.0 

73.5 

64.5 

.506 

Stratus 

9 

Northwest 

0.13 

88.6 

100.0 

77.0 

68.5 

.697 

Stratus 

9 

Northwest 

0.1S 

94.5 

108.0 

75.5 

64.2 

.474 

Cirro<fltratus 

,    7 

N.  N.  W. 

013 

92.5 

108.0 

79.5 

64.0 

.423 

Cirri 

8 

North 

0.06 

84.0 

92.0 

78.5 

(KO 

.435 

Cirro-cumulus 

7 

North 

0.0( 

70.0. 

62.0 

.469 

Cumuli 

3 

N.  N.  B. 

•o.«' 

• 

65.0 

56.5 

.370 

Cumuli 

2     N.  N.  E. 

;  0.13 

1 

JUNE  7,  1842. 


60.0 

52.0 

.309 

Cumuli 

1 

N.  N.  E. 

60.0 

52.0 

.309 

Cumuli 

2 

N.  N.  B. 

55.0 

60.0 

.316 

Cumuli 

3 

N.  N.  E. 

58.0 

66.0 

55.0 

50.0 

.316^ 

Cumuli 

4 

N.  N.  E. 

72.0 

82.0 

67.0 

54.0 

.384 

Cirri 

6 

E.  N.  E. 

72.0 

94.0 

60.0 

53.0 

.334 

Cirri 

2 

E.  N.  E. 

79.0 

93.0 

64.0 

55.0 

.339 

Cirri 

3 

N.  N.  E. 

84.0 

104.0 

66.0 

57.0 

.370 

Cirri 

4 

N,  N.  E. 

86.0 

99.0 

72.0 

61.0 

.416 

Cirri 

6 

N.  N.  E. 

70.0 

78.0 

68.0 

61.0 

.461 

Cirri 

4 

N.  N.  E. 

64.0 

61.0 

.507 

Cirri 

6 

N.  N.  E. 

56.5 

61.0 

.323 

Cirri 

8 

E.  N.  E. 

0.^ 

itt 

o.« 

0.13 

0.13 

0.13 

0.13 

0.13 

0.13  i 

0.13' 

0.19 


JUNE  8,  1842. 


54.6 

50.0 

.322 

64.0 

51.0 

.352 

54.0 

51.0 

.352 

56.0 

52  0 

.354 

57.0 

53.0 

.368 

61.6 

58.0 

.449 

65.5 

61.0 

.490 

66.5 

63.0 

.538 

67.0 

62.0 

.502 

65.0 

60.0 

.466 

63.0 

59.0 

.461 

63.0 

59.0 

.461 

Cumuli 

8 

Cumuli 

9 

Stratus 

6 

Stratus 

5 

Stratus 

9 

Cumulo-stratus 

10 

Rain 

10 

Rain 

10 

Rain 

10 

Rain 

10 

Rain 

10 

Rain 

10 

E.  N.  E. 

&« 

E.  N.  E. 

0.13 

N.  N.  E. 

0.13 

N.  N.  B. 

0.13 

N.  N.  E. 

0.13 

N-  N.  E. 

0.13 

Northeast 

O.II 

Northeast 

aw 

N.  N.  E. 

09 

N,  N.  E. 

013 

Northeast 

0.13 

Northeast 

0.U 
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METEOROLOfllCAl.  OBSSmyAtlOHS  AT    WASHIVOTON. 


JUNE  0,  1843. 

lartime. 

Thermometen. 

• 

• 

• 

1 

•5S 

if 
'si 

0    It 

^ 

1 

a 

1 

1 

k 

t 

0 

^ 

P 

i 

At 

1 

|l 

n%    ^n» 

0 

•           o 

huh. 

lOM. 

0  07 

.68.0 

61.0 

.510 

Camidi 

10 

Soutfaweat- 

0.06 

2  07 

68.0 

61.0 

.519 

Rahi 

10 

8.  a  W. 

0.13 

4  07 

630 

61.0 

.519 

Rain 

10 

8. «.  W. 

0.06 

8  07 

63.6 

61.0 

.518 

Cumulo-rtratiis 

10 

8.  8.  W. 

0.06 

8  07 

1  66.0 

640 

.575 

Ctimiilo.etnitii0 

8 

8.  8.  W. 

0.06 

10  07 

178.0 

68.0 

.626 

Cino-etratna 

10 

Cahn 

0.00 

Noon 

!76.0 

71.0 

.695 

Stratoa 

10 

Calm 

0.00 

14  07 

96.0 

107.0 

82.0 

74.5 

.767 

Stratos 

6 

W.  8.  W.  • 

0.06 

16  07 

90.0 

100.0 

81.6 

74.2 

.751 

Comnlo-etrataa 

7 

8outhwe0t 

0.18 

18  07 

79.5 

74.2 

.774 

Cnnmlo-atratoB 

4 

Cahn 

0.00 

20  07 

71.0 

67.0 

.614 

Camolo-etnitiii 

3 

Calm 

0.00 

22  07 

70.0    67.0 

.625 

• 

Cu]niilo.«ti»tQi 

7 

Cahn 

0.00 

JUNE  10,  1842. 

0  07 

70.0 

67.0  i  .625 

StratoB 

10 

Cahn 

0.60 

2  07 

70.0 

68.0  <  .659 

Stratoa 

10 

Cahn 

0.00 

4  07 

66.0 

64.0    .575 

Comulo-atratna 

9 

CUm 

0.00 

6  07 

66.0 

64.2    .681 

ComnkKatiatiii 

8 

Cahn 

0.00 

8  07 

92.0 

100.0 

75.5 

74.0,  .811 

CuTO'Stntua 

4 

Northweet 

0.06 

10  07 

92.5 

104.2 

75.5 

68.0 !  .598 

Cumiili 

3 

W.  N.  W. 

0.13 

Noon 

00.6 

102.5 

76  5 

66.0    .522 

Cumiili 

3 

Northweat 

0.26 

14  07 

94.2 

112.0 

78.5 

64.0  ;  .547 

Cumuli 

3 

Northweat 

0.26 

16  07 

94.0 

116.0 

80.0 

64.2  ; .536 

Comali 

5 

Weat 

0.26 

18  07 

80.0 

98.6 

75.6 

Cnmoii 

3 

Northweat 

0.26 

20  07 

67.2 

* 

Comiili 

2 

Northweat 

0.26 

22  07 

61.5 

54.0    .344 

1 

Clear 

0 

Northweat 

0.13 

JUNE  11,  1842. 

0  07 

59.0 

54.0 

.372 

GnmuU 

4 

Northweat 

0.13 

2  07 

58.0 

62.5 

.346 

Cumuli 

4 

NorthweBt 

0.26 

4  07 

54.5 

60.0 

.323 

Cumulo  ■tratua 

8 

Northweat 

0.52 

6  07 

60.0 

68.0 

54.5 

52.5 

.385 

Comulo  f  tntuB 

5 

Northweat 

0.52 

8  07 

70.0 

82.0 

56.0 

62.0 

.356 

Cumuli 

4 

Northweat 

0.52 

10  07 

76.0 

90.0 

55.5 

50.0 

.810 

Cirro-atratufl 

2 

N.  N.  W. 

0.52 

Noon 

76.0 

90.0 

57.0 

50.0 

.293 

Clear 

0 

N.  N.  W. 

2.60 

14  07 

82.0 

90.0 

61.5 

53.0 

.317 

Clear 

0 

Northweat 

2.60 

16  07 

84.0 

96.0 

63.0 

55.0 

.852 

Clear 

0 

Northweat 

0.26 

18  07 

86.0 

96.0 

66.0 

60.0 

.456 

Clear 

0 

Northweat 

0.18 

20  07 

61.5 

52.0 

.292 

Clear 

0 

Northweat 

0.13 

22  07 

53.0 

1 

1 

50.0 

.389 

Clear 

0 

Aira 

0.06 
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MfiTBOROLOaiCAL  OBSEttVATIOFS  AT  WA8HIHGT09. 


JUNE  12,  184S. 


Mean  mUt  tiae. 


»•  fti* 

6  65 

7  66 
9  65 

Noon 

15  66 

16  66 

17  65 
19  66 
31  66 
23  66 

1  66 
3  66 


A.  m. 
0  07 


2 

4 


07 
07 
6  07 
8  07 
10  07 
Noon 
U  07 
16  07 
18  07 
20  07 
22  07 


Th0nnoinetera. 


a 


70.6 
78.0 
87.0 
84.0 
92.0 
96.0 
86.0 


82  6 

94.0 
103.0 

98.0 
106.0 
107.0 

93.0 


69  6 
48  0 
46.0 
45.0 
60.0 
66.0 
68.0 
72.6 
73.6 
74  0 
67.0 
62.0 


i 
^ 


63.0 
46.0 
44.0 
44.0 
58.0 
60  0 
62  0 
63.6 
69.0 
67.0 
58.0 
66.0 


t 


Inch. 
.340 
.303 
.298 
.293 
.466 
.466 
.482 
.487 
.664 
.681 
.838 
•391 


H 


Clear 

ClMT 

Clear 
Clear 
Clear 
Clear 
Clear 
Clear 
Clear 
Clear 
Clear 
Clear 


0 
O 

c 

o 


lOtJL 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 


c 

1 

o 


s 


Ain 
N.N.T 

Ain 
Airs 
Ain 
W.8.f 

w.af 

W.3.* 
6oathv« 

8.byW 


6  66 

7  66 
9  66 

Noon 
13  66 

16  66 

17  65 
19  65 
21  65 
23  55 

I  65 
3  65 


JUNE  18,  1842. 


0  07 

60.0 

56.0 

.413 

2  07 

60.6 

68.0 

.461 

4  07 

1 

60.6 

58.0 

.461 

6  07 

66.0 

66.0 

62.6 

62.0 

.653 

8  07 

86.0 

94.0 

70.6 

70.0 

.721 

10  07 

86.0 

101.0 

77.0 

71.0 

.684 

Noon 

96.0 

104.0 

80.0 

73.6 

.723 

14  07 

96.0 

108.0 

86.6 

78.0 

.857 

16  07 

100.0 

104.0 

87.0 

80.0 

.924 

18  07 

73.0 

68.0 

.625 

20  07 

68.0 

65.0 

.583 

22  07 

67.0 

64.6 

.579 

Clear 

0 

Clear 

0 

Clear 

0 

Cumaii 

0 

Camuli 

0 

Cirro-cumohis 

6 

Cirro-cumulus 

6 

Cino'cumnhia 

5 

Cirro-cumuhu 

8 

Cirro-stratue 

10 

Rain 

10 

Cirro-etralUB 

10 

Sootiip* 

8outli«»i 

S.  S.  W 

SooCbvtf 

Sootbves 

8.  S  ^ 

8Mtk««« 

8oath«tf 

SootkM^ 

Calm 

CalB 

CalJB 


JUNE  14,  1842. 


6  66 

0  07 

66.0 

62.0 

7  66 

2  07 

65.0 

68.0 

9  65 

4  07 

64.0 

61.0 

Noon 

6  07 

65.0 

62.0 

13  65 

8  07 

72.0 

78.0 

66.6 

64.6 

16  65 

10  07 

80.0 

90.0 

73.0 

68  6 

17  65 

Noon 

90.0 

102.0 

77.6 

70  0 

19  65 

14  07 

84.0 

96.0 

78.6  1  72.0 

21  56 

16  07 

76.5 

7u.O 

23  55 

18  07 

71.6 

68.0 

1  66' 

20  07 

68.0 

64.5 

3  65 

22  07 

66.0 

1 

64.0 

1 

.514 
.656 
.507 
.526 
.586 
.642 
.643 
.702 
.666 
.642 
.568 
.676 


Stratus 
Stratna 
Stratus 
Stratus 
Light  stratus 
Light  stratus 
Light  stratus 
Light  stratus 
Light  stratus 
Light  ^ratus 
CirrO'«umulos 
Cirri 


10     Calffl 


10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
3 
7 


Calm 
Calm 
N.  N.  I 
N.  N.  I 
B.  iV.  £• 
E.  N.  E 
East 
East 

CtliB 

Calm 
Cain 
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MSTEOROLOeiCAL  OBSXaVATIORS  AT  WA8H1MOTOV. 


ir  tune. 


i 


A«    III* 

0  07 

2  07 

4  07 

6  07 

8  07 

10  07 

Noon 

U  07 

16  07 

18  07 

20  07 

22  07 


JUNE- 15,  1842. 


Theniioiiietera. 


§ 


"3 


81.0 


90.0 


66.0 
66.0 
65.6 
67.0 
67.5 
71.6 
75.5 
78.5 
77.5 
77.6 
72.0 
67.0 


64.0 
64.0 
64.0 
66.0 
66.0 
70.0 
72.0 
73.0 
78.5 
74.0 
72.0 
64.0 


I 


o 


.675 
.575 
.680 
.627 
.621 
.710 
.736 
.740 
.757 
.788 
.775 
.568 


Stratos 

StratuB 

Stratus 

Rain 

Kain 

Cnmuli 

Cumuloatntiu 

Gnmiilo-  itntiia 

Cnmnli 

Cumali 

CuToatratOB 

C  irro-atratns 


10M. 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

0 

10 

10 

8 

6 


Calm 

Calm 

East 

EajBt 

East 

E.  by  N. 

E.  N.  E. 

E.  N.  £. 

Northeast 

Northeast 

NorUieast 

Noithewt 


JUNE  16,  1842. 


0  07 

67.0 

64.0 

.563 

Cino-stratus 

5 

Calm 

0.00 

2  07 

66.0 

64.0 

.575 

Cumuli 

5 

Calm 

0.00 

4  07 

67.0 

66.0 

.627 

Cumuli 

10 

Calm 

0.00 

6  07 

72.0 

70.0 

.705 

Cumulo-stratufl 

8 

Cafan 

0.00 

8  07 

74.0 

72.0 

.753    Cnmitlo  stratus 

8 

Calm 

0.00 

10  07 

97.0 

lU.O 

84.0 

80.0 

.957  ;  Cumuli 

8 

W.  8.  W. 

0.13 

Noon 

101.0 

lll.O 

88.0 

80.0 

.913,  Cumuli 

8 

▼» .  8.   Yr, 

0.13 

14  07 

86.0 

86.0 

.935  i  Rain 

10 

W.  by  8. 

0.13 

16  07 

74.5 

69.0 

.642    Rain 

10 

N.  by  E. 

0.26 

18  07 

71.0 

78.0 

71.0 

70.0 

.716    i'umuU 

8 

S.  o.  £. 

0.18 

20  07 

70.5 

68.0 

.653    Cumuli 

8 

S.  8.  E. 

0.18 

22  07 

69.0 

68.5 

.686    Cumuli 

8 

Airs 

Airs 

JUNE  17, 1842. 


0  07 

69.0 

67.0 

.637 

Cumuli           ^ 

9 

Airs 

0.06 

2  07 

68.5 

66.0 

.610 

Cumuli 

9 

Calm 

0.00 

4  07 

69.0 

68.0 

.670 

Cumuli 

9 

8.  8.  E. 

0.13 

6  07 

70.0 

69.0 

.693 

Cumulo  stratus 

8 

Airs 

0.06 

8  07 

73.0 

74.0 

72.5 

72.0 

.770 

Cumulo-stratus 

8 

8.  8.E. 

0.13 

10  07 

71.0 

69.0 

.682 

Rain 

10 

Airs 

0.06 

Noon 

83.0 

75.0 

73.6 

.801 

Cumulo-stratus 

10 

Airs 

0.06 

14  07 

90.0 

80.0 

76.0 

.838 

Cumulo-stratus 

10 

Calm 

0.00 

16  67 

77.5 

74.0 

.788 

Rain 

10 

Cabn 

0.00 

18  07 

73.5 

70.0 

.688 

Ciiro-strslus 

10 

Southwest 

0.06 

20  07 

71.0 

69.0 

.682 

Cirro-stratus 

10 

Calm 

0.00 

22  07 

70.0    68.0 

.559 

Cinro-stntus 

10 

Calm 

0.00 
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MBTBOROL'OOICAL   OSSBEVATIOHS   AT    WASHIHGTOK. 


1 

iUNE  18,  1843. 

Mean  solar  time. 

r 
• 
• 

rhennometen. 

• 

ii 

• 

% 

1 

• 

•S8' 

11 

• 

% 

en. 

• 

1 

4               , 

1 

•a 

•5 

e 

w 

|9 

o 

S   <M 

c   '        - 

*^9 

• 

i. 

• 

Inch. 

1 

1 

k.  m. 

A.  fn. 

0 

0 

o 

0 

lOO. 

5  66 

0  07 

69.0 

67.0 

.637 

StntuB 

10 

Ctb 

7  66 

S  07 

69.3 

67.0 

.634 

Stratoa 

10 

Oak 

9  65 

4  07 

73.0 

70.0 

.706 

Stratus 

10 

Cab 

Noon 

6  07 

74.0 

71.0 

.718 

Sain 

10 

8oe^ 

13  66 

8  07 

76.0 

73.6 

.798 

Stratus 

10 

Sod» 

15  66 

10  07 

81.3 

76.6 

.844 

Bain 

9 

SoBtb» 

•  17  66 

Noon 

96.0 

110.0 

84.0 

80.0 

.957 

Stratus 

9 

8otfN» 

19  66 

14  07 

94.0 

104.3 

86.0 

78.6 

.863 

CtiTO-cumuIiis 

8 

OOSB* 

SI  66 

16  07 

98.0 

114.0 

87.3 

80.0 

.933 

Cirra-cumnhis 

7 

Soarii^ 

S3  66 

18  •07 

f 

. 

84.0 

76.0 

.794 

Cirro-cunrahia 

9 

a  E.9ii 

1  66 

SO  07 

76.0 

70.0 

.673 

Cirri 

4 

Cak 

3  65 

S3  07 

74.0 

70.0 

.688 

Cirri 

3 

Cafai 

1 

1 

J 

fUNE  19,  1843. 

1 

1 

1 

1 

6  66 

0  07 

74.0 

70.0 

.683 

Cirri 

3 

Cab 

7  56 

3  07 

74.0 

70.0 

.683 

Cirri 

5 

Ctb 

9  66 

4  07 

70.0 

68.0 

.669 

Cirro-stratus 

10 

Cab 

Noon 

6  07 

■ 

7i.O 

70.0 

.716 

Stratus 

^®- 

Cab 

13  65 

8  07 

75.0 

74.0 

.816 

Stratus 

10' 

CdB 

16  55 

10  07 

88.0 

96.0 

61.8 

78.0 

.898 

.  Ci^TOHftratiti 

9 

a&v 

17  66 

Noon 

9d.O 

100.0 

87.6 

80.0 

.918 

CTrri 

8 

8.8.V 

19  65 

14  07 

90.0 

98.0 

87.6 

79.6 

;898^ 

Oumulo-atratUB 

8 

a  8.  If 

31  55 

16  07 

88.0 

80.0 

.913 

Cumuli 

8 

8o«!i«« 

Sd  66 

18  07 

70.0 

68.0 

.659 

Rain 

10 

Sorth** 

1  66 

30  07 

71.0 

69.0 

.683 

Cumuli 

10 

9aA^ 

3  56 

33  07 

1 

71.0 

69  0 

.683 

Cirro-stratus 

8     Q9iAe^\ 

< 

• 

( 

s  JUNE  SO,  1843. 

• 

5  66 

0  07 

71.0 

70.0 

.716 

t 

Cirro-stratus 

8 

Soodrvfl  ' 

7  66 

S  07 

7D.0 

69.0 

.693 

Cuvnilo-fltratiia 

10 

8oadi««| 

9  66 

4  07 

70.0 

69U) 

.693 

Cumulo-stratua 

8 

Ain 

Noon 

6  07 

) 

70.0 

69.t) 

.693 

Rain    * 

10 

Aiifl       1 

13  56 

8  07 

70.0 

68.0 

.659 

Rain 

10 

NortBti^ 

16  66 

10  07 

73.0 

67.0 

.603 

Rain 

10 

Noi1feei< 

17  66 

Noon 

83.0 

88.0 

74.6 

71.0 

.713 

Rain 

8 

Noitkotf, 

19  66 

14  07 

78.0 

88.0 

76.6 

71.0 

.701 

Camulo-sl|atBa 

8 

Noi^ei^ 

SI  66 

16  07 

79.0 

83.0 

77.0 

73.0 

.767 

Cumulo-fltratua 

8 

No(tbei«; 

S8  65 

18  07 

81.0 

9Sh>0 

77.0 

71.0 

.684 

6 

Nortbrf 

1-55 

SO  07 

78.5 

69.0 

.664 

Cumuli 

4 

Northed 

8  66 

33  07 

- 

• 

70.0 

.68.0 

.6^9 

f 

Cumuli 

8     Nortiifi^ 

• 

* 
* 

i 

• 

1 
* 

*• 
% 

• 

• 

: 
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MI^TEOBOLOGICAL  OBSEBTATIOKS  AT  WASHINOTOK. 


1 

4 

JUNE  31>  1842. 

< 

1  solar  time. 

Thermometers. 

js  "X 

0 

•0 
e 

• 

1. 

fS 

> 

^  5 
"So 

• 

1 

^i 

• 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

•sS 

» 

^c 

0 

«  <B 

Q 

0 

1 

• 

e 
o 

00 

OS 

1 

^  1 

• 

0 

1 

■s  * 

Is 

.s 

1 

lOM. 

1 

£  0 

//I.  ' 

h    rtt. 

0 

0 

0 

1 

Inrh. 

1,'rt 

5?)        0  07 

70.0 

68.0 

.659  ' 

ComuH 

8 

Airs 

0  06 

.55        2  07 

70.0 

67  0 

.625 

Cumuli 

9 

Airs  . 

0.06 

55  ,     4  07 

69.0 

67.0 

.6:47  1 

(.Cumuli 

9 

Airs 

0.06 

ion  !     6  07 

69.0 

71.0 

70.0 

67.0 

.626 

(JumuU 

8 

N.  N.  E. 

O.H 

rS  ,     8  07 

87.0 

97.0 

74.5 

71.0 

.712 

Cumuli 

2 

N  N.  E. 

0.26 

65      10  07 

9^i.O 

114.0 

76.0  ! 

69.0 

.637 

Clear 

0 

North 

0.26 

55       Xoon 

97.0 

110.0 

77.5 

70.5 

661 

Clear 

0 

Calm 

0.00 

.'•i5      14  07 

102.0 

116.0 

80.0  1 

73  0 

.7vJ3 

Cumuli 

8 

North 

0.06 

55  '   16  07 

104.0 

123.0  ,  83.0 

75.0 

.784 

Cumuli 

2 

I'alm 

0.00 

.55  r  18  07 

1  81.0  ; 

74.5 

.767 

Stratus 

I 

Cairn 

0.00 

55      20  07 

:  80  0 

74.0 

.760 

Stratus 

I 

Calm 

0.00 

65      22  07 

72.0 

68.0 

.636 

Stratuf 

1 

Calm 

0.00 

« 

rUNE22,  1812. 

1 

55 

0  07 

1 

i  70  0 

68.0 

.659 

Clear 

0 

Calm 

0.00 

55 

2  07 

70.0 

69  0 

69.{' 

Stratus 

2 

Calm 

0.00 

65  i     4  07 

:  72.0 

71.0 

.740 

'  Stratus 

6 

v^est 

0  06 

con       6  07 

73  0 

72  0 

.764 

=  >tratus 

10 

West 

0.06 

55       8  07 

90.0     1 00.0    77.5 

75  0 

.827 

'  >tfatU8 

4 

Calm      • 

0.00 

55  1  10  07 

lOi.5     114.5,81.0 

72.8 

.697 

<'umuli 

2 

Northwest 

0.06 

55  '    Noon 

102.5;  iU.O    82.5 

74.0  i  .783 

Cumuli 

3 

Northwest 

0.06 

55  '   14  07 

108.0 

120.0    85  0 

78.2  :    790 

Cumuli 

2 

West 

0.06 

.V.  ,  16  07 

106.0'  116.0    8>.0 

74  0 

781 

Cirri 

3 

Calm 

000 

.  65  i  18  07 

92.0  ;  102.0    80.0 

1 

f  Cirri 

4 

W.  8.  W. 

0.06 

55     20  07 

;           '  79.11 

72  0 

.697 

;  Cirri 

5 

Calm 

0  00 

55     22  07 

'  i  76.6 

1 

72.0 

.725 

Cirro-itratas 

• 

7 

Cdltt- 

0.00 

J 

fUNE  23,  16 

142.' 

>  55       0  07 

71.0 

70.0 

.683 

Rain 

8 

Calm 

0.00 

r  5)       2  07 

1 

V  .u 

70.0 

.68i 

Stratus 

10 

Calm 

0  00 

)  55       4  07 

'  7i.a 

70.0 

.705 

Stratus 

10 

Calm 

0.00 

Coon      6  07 

73.0 

70.6 

.716 

Stratus 

\o 

Calm 

0.00 

3  65      8  07 

84.0      90.0 

80.0 

76.0 

838 

Cumulo-Btrattts 

9 

Calm 

0  00 

">  fts  ;  in  07 

• 

81.5 

75  0 

.782 

Cumuli 

10 

N.  N.  W. 

-0  IS 

7  65 

Noon 

.  79.5 

75.0 

.804 

Rain 

10 

Northwest 

0.13 

9  55 

U  07 

,?J1.0 

7.1.0 

.7-18 

Rain 

10 

Airs 

0.06 

1  5.1 

16  07 

'  7AA) 

73.0 

.746 

Rain 

10 

Airs 

0  06 

3  5'. 

IS  07 

;  73.0 

72.0 

.7»i4 

Cumulo-stratos 

10 

Northwest 

0.18 

1  55 

20  07 

!  70.0 

tiS.O 

.659 

Cumulo-stratUB 

10 

Airs 

0.06 

S  55  '  22  07 

1 

1 
1 

63.0 

66.0 

.616 

Cirro-stratus 

5 

Noithwest 

0.06 

75 
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ineTxoaoi,o«rcAL  oksebvatioks  at  wasbikotov. 


JUNE  24,  18«. 

1 

Mean  lolar  time. 

Thermomtten. 

;   i. 

• 

1 

c 

_                       ( 

vapor. 

andcha 
le  doudi 

! 

E 

^J 

1 

'9 

1 

■1 

'           1 
1 

J 

t 

Force  of 

Weather, 
teroftli 

1 

1 

8? 

h*  iti» 

A.  III. 

o 

0 

0 

0 

Inch, 

Lbi. 

b  55 

0  07 

680 

66.0 

.616 

Cumulo-stratus 

5 

Aira 

0-ii€ 

7  56 

8  07 

68.0 

66.0 

.616 

Cumuli 

8 

Northeaot 

O.IC 

9  56 

4  07 

68.0 

66  0 

.616 

Cumuli 

8 

Northeast     : 

0.13 

Noon 

6  U7 

65.0 

64.0 

.586 

Cumulo-stratus 

8 

Nortbeut 

ai3 

13  55 

8  07 

68.0 

68.0 

.681 

Cumulo-atratus 

9 

Northeast 

013 

16  55 

10  07 

71.6 

69.6 

.693 

Fine  rain 

10 

N.  N.  B. 

0.13 

17  55 

Noon 

88.0 

91.0 

74.5 

70  0 

.677 

Cumulo-stratus 

9 

N.  N.  E. 

0.13 

10  55 

14  07 

88.0 

96.0 

77.5 

70.0 

.643 

Cumulo-stratus 

'     8 

N.  N.  E. 

0.13 

81  56 

16  07 

88.0 

88.0 

77.5 

71.0 

.678 

Cumulo-stratns 

'     8 

Aire 

0.06 

as  56 

18  07 

84.0 

92.0 

78.0 

75.0 

.881 

Cumulo  stratus 

7 

Ain 

oc* 

1  55 

80  07 

78,0 

66.0 

..571 

Cumulo-stratus 

4 

Ain 

OC!i 

8  56 

28  07 

69.5 

65.0  i  .667 

Cumuli 

1 

1 

Ain 

G.C6 

JUNE  25,  1842. 

m 

6  66 

0  07 

i  68.0  1  65.0 

1 
1 

.573  1  Cirro-Btratas 

1  1 

1  8.  S.  W. 

0.12 

7  65 

2  07 

67.0  '  65.0 

.595 

Cumuli 

7 

1  Airs 

0.06 

9  65 

4  07 

1  65.0 

64.0 

.586 

Cumuli 

7 

Ain 

0.06 

Noon 

0  07 

67.0 

66.0 

.627 

Cumuli 

C 

Ain 

0.06 

18  65 

•  8  07 

82.0 

91.0     73.0  !  71.5 

.746 

Cumulo-stratus 

8 

!  S.  S.  W. 

0.2. 

16  55 

10  07 

77  0 

82.0  .  77.5 

73.0 

.751 

Cumulo-stratus 

10 

S.  8.  W. 

O.'A 

17  65 

Noon 

'  75.0 

70.0 

.671 

Cirro-stratus 

10 

'  S.  8.  W. 

0.0ft 

19  66 

14  07 

86.0 

93.0 

80.6 

73  0 

.718 

Cirro  stratus 

10 

8.  8.  W. 

0.13 

81  56 

16  07 

i  76.0 

72.0 

.781 

Stratus 

10 

1  E.  8.  E. 

0-13 

88  66 

18  07 

74.0 

70.0 

.683 

Stratus 

10 

1  N.  by  E 

OM 

1  66 

80  07 

78.5 

69.0 

.665 

Stratus 

10 

(Calm 

O.tJb 

8  66 

88  07 

i  73.0    68.0 

• 

.625 

Cirro-stratus 

'  10 

1 

1 

8.  8.  W. 

0.2* 

1 

JUNE  26,  1842. 

• 

6  65 

0  07 

r""" 

1 

j  78.0  !  76.0 

.860    Cirro-stratus 

9 

8.  S.    inr  . 

Ct6 

7  55 

2  07 

78.0 

75.0 

.821  j  Cirro-stratus 

9 

8.  8.  W. 

0.56 

9  65 

4  07 

78.2 

76.0 

.858  1  Cirro-stratuB 

9 

S.  8.  W. 

0.5^ 

Noon 

6  07 

78.6 

78.0 

.933    Cirro-cumulus 

8 

W.  S.  W. 

0  t€ 

18  65 

8  07 

90.0 

lOO.O 

79.0 

78.0 

.929  1  Cirro-cumulus 

8 

W.  S.  M'. 

025 

15  55 

10  07 

85.0 

90.0 

84.5 

75.0 

.749  j  Cirri  &  cumuli 

9 

West 

0  3J 

17  55 

Noon 

85.0 

90.0 

84.5 

75.0 

.749  !  Cirri  &  cumuli 

9 

West 

OW 

19  65 

14  07 

101.0 

111.0 

84.5 

74.0  i  .711     Cirri    ' 

3 

West 

0..-. 

81  65 

16  07 

107.0 

117.0 

91.3 

81.0  i  .922    Cirri 

3 

West 

0.3- 

83  56 

1ft  07 

96.0 

106.0 

90.4 

80. 0    .886    Cirri 

3 

West 

:  eft) 

1  65 

20  07 

1 

82.0 

74.0    .739    Cirri 

1 

Calm* 

0  00 

8  65 

88  07 

1 
1 

76.0 

70.0 

.661 

Cirri 

1 

Calm 

O.ii' 

695 
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JUNE  27,   184^. 


1  solar  time. 


I 

.S 


A. 
0 

s 

4 
6 
8 


07 

u7 
07 
07 
07 


10  07 
Noon 
14  07 


16 
18 
80 
22 


07 
07 
07 
07 


Thermometers. 


00 


92.0 
08.0 
96.0 
102.0 
102.0 
90.0 


'3 


100.0 
112.0 
106.0 
112.0 
112.0 
lOO.O 


^ 


72.0 
70.0 
69.6 
71.8 
81.6 

82  6 

83  6 
86  6 
86.0 
86.0 
77.0 
74.0 


69.0 
67.0 
66.0 
70.0 
76.0 
70.6 
''60 
74.0 
70.6 
72.0 
66  0 
64.0 


i 

o 

I 


Inch* 

.671 

.626 

.699 

.718 

821 
.609 

799 
.700 
.571 
.632 
.617 
.485 


5*9 

6*8 


I 


Cirri 

Ciiri 

Cini 

Cirri 

Ciiri 

Cirri 

Cirro-cttmulus 

Cirro-cnmolas 

Cirro^umuius 

Cumuli 

("umuli 

Clear 


a 

B 

•I 

O 


lOth, 

4 

4 
10 
10 

8 

6 

6 

6 

4 

8 

5 

0 


Calm 

Calm 

Calm 

Calm 

West 

Northwest 

Northwest 

Northwest 

Northwest 

Northwest 

Northwe^ 

Northwest 


L6<. 
0.00 
0  00 
0.00 
0.00 
0.62 
0  26 
0W6 
0.26 
0.2ti 
0.13 
U.U6 
0.26 


JUNE  28,  1842. 


0  07 
2  07 
4  07 

6  07 
8  07 
10  07 
Noon 
14  07 
16  07 
18  07 
20  07 
22  07 


74.0 

82.0 

90.6 

102.0 

97.0 

113.0 

960 

101  0 

97.0 

11,1.0 

106.0 

116.0 

85.0 

91.0 

70.0 
67.0 
67.0 
«7.5 
78.0 
76.5 
79.0 
82.5 
84.5 
84.5 
78.0 
73.5 


64.0 

.680 

62.0 

..^03 

64.0 

.663 

66.0 

.621 

70.0 

.637 

68.0 

.686 

71.0 

.663 

72.0 

.6o9 

79.0 

.909 

77.0 

.827 

70.0 

.639 

66.0 

.655 

Clear 

0 

Clear 

0 

Cumnli 

2 

Cnmuli 

4 

Clear 

0 

1  umuli 

Cumuli 

Cumuli 

Cumuli 

Cumuli 

Cumuli 

Cirro-cumulus 

8 

Northwest 
Calm 
Calm 
Calm 

w.  N,  W. 
N.  N.  W. 
West 

W.  8.  W. 
Southwest 
w .  by  S. 
8.  \ty  W. 
8.  by  W. 


0.06 
0.00 
0  00 
0.00 
0.13 
O.l.i 

0.13 
0.13 
0.13 
0  13 
0.26 
0.26 


JUNE  20,  1842. 


1 

65 

0  07 

73  6 

66  0 

.554 

Clear 

0 

Airs 

0.06 

56 

2  07 

69.6 

61.0 

.535 

Clear 

0 

8.  by  W. 

0.13 

66 

4  07 

67.6 

63.0 

.628 

Clear 

0 

W.  by  8. 

0. 1 3 

on 

6  07 

76.0 

88.0 

74.6 

71.0 

.712 

Cumuli 

2 

Airs 

0  06 

f)h 

8  07 

93.0 

103.0 

81.6 

76.0 

.782 

Cirri 

3 

Airs 

006 

55 

10  07 

104.0 

117.0 

83.0 

76.0 

.766 

Cirri 

2 

Southwest 

0.13 

55 

Noon 

103  0 

116.0 

86.6 

80.0 

MH 

Cirro-cumulus 

2 

W.  N.  W. 

0.13 

55 

14  07 

112.6 

126.0 

88  5 

84  0 

1.086 

Cirro-cumulus 

8 

W.  N.  W. 

0.13 

55 

16  07 

107.0 

116.0 

92.0 

88.0 

1.212 

Cirro-cumultti 

8 

W.  by  8. 

0.06 

56 

18  07 

91.0 

1000 

91.0 

88.0 

1.263 

Cirro-cuffiulas 

8 

Calm 

0  00 

65 

20  07 

85.0 

79.0 

.904 

Clear 

0 

Cahn 

0.00 

55 

2-2  07 

78.0 

76.0 

.860 

Clear 

0 

Calm 

0.00 

1 
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* 

JU.\E30,  1SI2. 

Mean  aolar  time. 

1 

Thermometers. 

• 

1 
f 

o 
LicJt, 

h 

1    •   1 

i 

• 
a 

c 

n 

■ 

s 

is 

c 

• 

1" 

9, 

=  '     i 

5               r 

h'  tn. 

/f.  rn. 

e 

e 

e 

O 

1 

f)  !>:i 

0  07 

7jO 

73.0 

•T74' Cirri 

a  ;  Ca^m 

7  .*>.> 

2  07 

/4.0 

7'iA) 

.783    i  irri 

8     Calm 

y  :>:> 

4  07 

7.0 

72  0 

.7.'^3    CirroetratQs 

6     1  aa 

Noon 

6  07 

74.5 

>2.o 

.716    Cirro-stratus 

8     Calx 

la  .'iS 

8  07 

91.0 

llIO 

H5.0 

»'2.0 

I  n  <4    (Jirro  stratus 

.1     Carti 

1.5  55 

10  07 

1(14  0 

t2U.o 

87.') 

8J.U 

.918    (arro  Ktrjtus 

4  1  So  ih-a: 

17  .Vj 

Nool 

100.(1 

lit.O 

89.-.' 

8»>.0 

.9.l«»  j  (;inro-str.itus 

zi 

8  S.  it 

19  «V) 

U  «'7 

IU4  0 

II  I.I) 

92.0 

80.0 

.sQ.i    Cirro  stratus 

3 

8.  8   •* 

21   65 

16  07 

MOO 

1190 

?«7.0 

si.O 

.9^3    (  irri&cuinali 

4 

>OUt*"W«" 

2)  55 

18  07 

•88,6 

92  0 

9».5 

8U.0 

.88)    Cirri dt  cumuli 

4 

>t)UlllSf  4' 

1  55 

20  07 

••»:<.u 

7'>.o 

.80.')    Cirri  &.  cumuli 

4 

Southvtt 

u  rs 

2:  07 

79.5 

75.  U 

.so4   Cirri  &  cuinuii 

1 

5 

S.  S-E 

1 

1 
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I-IIOURLY  METEOROLOGICAL  OBSERVATIONS, 


1840,   1841,    1843. 
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The  namben  in  the  following  table  (XIII)  have  been  obtained  by  applying  to  the  iaL\- 
means  of  the  barometer  (pagea  308,  816)  the  correction  for  temperature  correyndnf  ' 
height  of  the  attached  thermometer,  taken  from  Table  II  of  the  Rojal  Sodety'iinrtmcszi: 
creased  by  the  quantity  (.089)  due  to  the  elevation  of  the  ciitem  above  low-walB  conx: 
baae  of  Capitol  hill. 


TABLE  Xin. 


Mean  atmo^herie 

preuure  at  each  obtervat 

'an  hour  of  ike  several  mont/19 — havmfivnv 

to  B2^  Fuhrenhiitf  and  level  < 

Tflouf  water  at  bate  of  Capitol  hitl 

1840-'41. 

A.  HI. 

h,  m. 

A.  fn. 

A.  fn. 

k.m.       i  ' 

M.  T.,  Guttingen 

0  00 

2  00 

4  00 

6  00 

8  00 

M.  T.,Waahing'n 

18  12 

20  12 

22  12 

• 

0  13 

2  12        i- 

' 

huheS' 

Inchen. 

Ihehet' 

Inches. 

Inches. 

July  -        -        - 

du.Oil 

80.084 

80.042 

80.047 

30.046 

August 

8U.U02 

30.015 

30.023 

30.021 

30.024 

September  - 

80.078 

80.095 

30.106 

30.111 

30.106 

October 

80  070 

;i0.081 

30.094 

30.098 

30.088      : 

November  - 

29.996 

29.994 

29.999 

29.996 

29.990 

December  - 

80.069 

80.072 

30.082 

30.074 

30  080 

January 

80.122 

80.142 

80.155 

30.161 

30.147    '   ' 

February    • 

29.!i52 

29.962 

29.969 

29.971 

29.955 

March 

29.889 

2i^.908 

29  930 

29.918 

29  924 

April  -        -        - 

29.898 

29.906 

29.908 

29.898 

29.885 

May  - 

29.828 

29.855 

29.885 

29.874 

29.867       -  ■ 

June  - 

Hourly  means     - 

29W97 

29.809 

29.828 

29.828 

'  29.816       :: 

29.980 

29.990 

80.002 

29.999 

29.994       ' 

1840-'4] 

I — Continued. 

A.    III. 

A.  fn. 

k.  m» 

A.  m. 

A.  fn. 

h.  m.    •^•'• 

M.  T.,  GotUngen 

Noon 

14  00 

16  00 

18  00 

20  00 

22  00   et- 

M.  T.,  Washing'n 

6  12 

8  12 

10  12 

1 

18  12 

14  ^2 

16  IJ    ** 

Inrhet. 

Inchet. 

Inekee. 

Inches. 

Inches. 

Incha.    I'' 

July  -        -       - 

80.055 

80.062 

80.086 

30.079 

30.048 

80.087    • 

August 

80.034 

30.0^7 

80.048 

80.031 

80.0 '5 

29.993    ) 

September  - 

80  119 

80  133 

80.185 

30  109 

30.085 

30  083    ' 

October      - 

80.101 

30.113 

SO.  118 

80.086 

30.059 

80  066      " 

November  - 

80.018 

80.029 

30.039 

29  998 

29.974 

29.!^90    >* 

December  - 

30.092 

^0.101 

80.122 

80.078 

80.062 

80083    >^ 

January     - 

80. 1.S6 

80.167 

80.178 

30.118 

80.088 

30  074  y 

February    - 

29.966 

29.970 

29.981 

29.952 

29.915 

29.917    ^' 

March       - 

29.944 

29.959 

29.961 

29.936 

29,900 

29889    1^ 

April 

29.915 

29.929 

29  933 

29  907 

29.870 

29.858    I' 

May  . 

29.888 

29.899 

29.901 

29.888 

29  862 

29.8:J«    ••• 

June  - 

• 

Hourly  means     - 

29.838 

29  859 

29.858 

29.842 

29.816 

29  789    t- 

80.010 

80.028 

80.029 

80.002 

29.9 

75 

29.967    y 
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TABLE  Xm— Continued. 


184l-'42. 


T.,  Gottingen 
r.,WaBhing'n 


f  - 
;ust 

tember  - 

ober 

member  - 

ember   - 

uary 

ruary    - 

'ch 

il 

f 
e  - 

irly  meana 


A.  fn* 
0  00 

18   12 


I  • 


Inches. 
29.851 
29.990 
29.987 
30.110 
30.037 
80.067 
30.088 
30.049 
30.073 
29.999 
29.972 
30.001 

30.018 


h, 

2 

20 


00 
12 


Inches. 
29.866 
S0.0U6 
29.998 
30.114 
30.048 
30.075 
30.107 
30.070 
30. 1 18 
30.016 
29  991 
30.013 


80.036 


A.  m* 

4  00 

22  12 


Inches. 
29  884 
30.022 
80.008 
30. 120 
20.055 
80.071 
30.102 
30.079 
30. 1 18 
80.028 
80.010 
80.020 

80.043 


h.  m, 
6  00 
0  12 


Inches. 

29.883' 

30.015 

30.005 

30. 130 

30.049 

30.060 

30.096 

30.085 

30.117 

30.027 

30.016 

30.027 


30.041 


A.  m. 
8  00 
2  12 


Inches. 
29.872 
30.013 
29.994 
80.131 
80. 0.5 1 
30.052 
30.093 
30.090 
30.109 
30.024 
30.011 
80.027 


80.039 


h.  m» 

10  00 

4  12 


Inches, 
29.878 
30.018 
80.006 
30.132 
30.055 
80.052 
30.102 
80.084 
30.117 
80.030 
30.015 
30.025 


30.042 


1 84 1-*4  2— Continued. 


' 

/i.  m. 

T.,  Gottingen 
r.,Wa8hing'n 

Noon 
6  12 

Inches. 

7  - 

29.696 

juat 
tember  - 

30.031 
30.026 

ober 

30.148 

member  - 

30.068 

«mber  - 

30.0.57 

uarj      -        - 
►ruary    - 

30.113 
30.086 
30.134 

•il 

30.047 

^  . 

30.030 

ne- 

30.042 

arly  means     -  ' 

30.056 

A.  m. 

14  00 

8   12 


Inches. 
29.913 
30.0.53 
.m041 
30.167 
30.094 
30.080 
30.144 
30.103 
30.153 
30.060 
30.040 
30.050 


30.075 


A. 
16 
10 


m. 
00 
12 


Inches. 
20.919 
80.057 
30.051 
30.176 
30.096 
30.110 
30.154 
80.119 
80.154 
30.071 
30.028 
30.062 


A. 
18 
12 


m. 
00 
12 


Inches. 
29.896 
30.085 
30.024 
30.141 
30.053 
30.073 
30. 105 
30.092 
30.129 
30.044 
30.017 
30.045 


A.  m. 
20  00 
14  12 


Inches. 
29.874 
30.005 
29.995 
30.126 
30.Qd2 
80.045 
30.077 
30.068 
30.089 
30.012 
29.993 
30.018 


30.054  !  30.028 


16 


m. 
00 
12 


Inches. 
29.839 
30.000 
29.994 
30.121 
30.030 
80.046 
30.064 
30.060 
30.080 
29.985 
29.975 
29.969 


30.014 


MoQthly 
and  annu- 
al meana. 


Inches. 
29.881 
30.019 
80010 
80.185 
80.056 
80.065 
80.104 
800)62 
80.115 
80.029 
30.008 
30.025 


30.044 


-Ve  learn,  from  Table  XIII,  that  the  pressure  of  the  atmosphere  ia  constantly  changing,  its  ' 
mal  variations  follo'wing  a  defined  law.  It  is  greatest  at  16A.  (Gottingen;)  least  at  22A.)  I 
reases  from  22A.  till  4A. ;  decreases  from  4A.  till  8A  ;  increases  from  8A.  till  16A.;  and  de-  I 
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creasrs  again  from  16A.  till  22/i.  There  are  thus  two  moiima  and  two  miniitn  m  oil 
oliaervations,  except  October,  1841,  which  has  hot  one  mazimum  and  one  mir.i-js 
following  axe  exceptions  to  the  general  kw  of  the  hours: 

The  maximum  occurred  at  14A.,  instrad  of  I6h.,  in      -        -         -         *   i  u 


i 


tMay. 


The  minimum  occurred  at  20A.,  instead  of  22A.,  in      •        -         -         -  ^  Deccsbr 

\Jkeezx. 

MaV, 
-  Auism 
The  minimum  occurred  at  OA.,  instead  of  2SA.,  in        -        -         -         -J  St^^x. 

IFibrjr 
LMbv. 
rDecfT- 
The  itamdary  maximum  occurred  at  2A.,  instead  of  4 A.,  in  •         -  -   <iani:r 

{Jo:t. 
Ttbrjr 
Mi;. 

The  secondary  maximum  occurred  at  8A.,  instead  of  4 A •,  in  -         •         >  ^  Febr.:' 

The  secondary  minimum  occurred  at  6A.,  instead  of  8A.,  in  •         '         -  <Mat^ 

(Xofci. 

The  secondary  minimum  occurred  at  10a.,  instead  of  8A-»  in  -         -  <  Ftbrsr 

• 

7*he  mean  monthly  height  is  greatest  in  January  of  the  first  and  October  of  the  r' 
of  observation — ^ast  in  June  of  the  first  and  July  of  the  second.     The  mean  srr: 
corresponds  most  nearly  with  the  monthly  mean  for  November,  and  ia  also  near>  - 
with  the  observation  at  iOh.  (Gottingen)  of  the  first  and  Ah.  (GCttingen)  of  the  iks. 
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TABLE  XIV. 

atmotpherie  pressure  in  quarterly  periods  s  barometer  at  38^  Fahrenheit,  and  level 

Of  low  water.  * 


S 


A. 

18 

20 

32 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 


m. 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 


a 


A. 
18 
20 
22 

0 
2 

4 
6 
8 
10 
12 
14 
16 


m. 
12 
12 
12 
12 
12 
13 
12 
12 
12 
12 
12 
12 


Summer. 


18i0-'41. 


Inches. 

29.943 

29.953 

29.964 

^9.960 

29.962 

29.963 

29.976 

29.998 

29.997 

29.984 

29.960 

29.940 


184U'42. 


29.967 


Inches. 

29.947 

29.962 

29.976 

29.976 

29.974 

29.972 

29.990 

80005 

80.013 

29.992 

29.966 

29.936 


Inches. 
29.945 
29.958 
29.969 
29.967 
29.968 
29.968 
29.983 
29.999 
30  005 
29.988 
29.963 
29.988 


29.976 


29.971 


Autumn. 


1840-'41. 


Inches, 
30.048 
30.057 
30.066 
30.067 
80.061 
30.065 
30  078 
30.092 
30.096 
30.064 
30.089 
30  046 


1841-'42. 


Inches. 
80.041 
80.052 
80.061 
80.061 
30.059 
30.064 
30.0dl 
30  101 
30.111 
80.073 
30.051 
30.048 


30.065 


30.067 


Winter. 


1840-'41. 


I 


Inches. 
30.048 
30  059 
30  069 
30.069 
30061 
30.064 
30.071 
30079 
80.092 
30.081 
30.022 
30.025 


30.062 


184]-'42. 


Inches, 
30.066 
80.084 
30.084 
30.080 
80.078 
30.079 
80.085 
30.109 
30.123 
30  090 
80.063 
30.057 


Inches. 
30.066 
30.07J 
80.076 
30.074 
30.069 
3U.071 
30.078 
80.094 
30.110 
30.085 
80.042 
30.041 


80.083 


Spring. 


lS40-'4]. 


30.072 


Inches. 
29.870 
29.890 
29.908 
29  897 
29.892 
29.898 
29.916 
29.929 
29.932 
29  910 
29.877 
29.859 


29.898 


1841-'42. 


hkches. 
80.015 
30.042 
89.050 
30.053 
30.048 
80.054 
30. 070 
80.084 
80  084 
80  068 
80.081 
80.013 


80.051 


Inches 

80.044 

30.054 

30.063 

30.064 

80.060 

80.064 

80.080 

30.096 

80. 103 

80.068 

80.045 

30  047 


30.066 


Inches. 
29.942 
29.966 
29.979 
29.976 
29.970 
20.976 
29.998 
30.006 
80.008 
29  986 
29.964 
20.986 


29.074 


the  summer  quarten,  the  secondary  minimnm  occun  two  houra  earlier,  and  the  mean 

re  is  leas  than  the  mean  of  the  year. 

he  autumn  quarters,  the  minimnm  preasure  is  two  houra  earlier,  the  secondary  mazinram 

)urs  later,  and  the  mean  pressure  is  above  the  annual  mean. 

I  maxima  and  minima  occur  at  the  regular  hours  in  the  winter  and  apring  quartev^  b«t 

«n  of  the  former  is  above,  and  of  the  latter,  below  the  annual  pressure. 
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ABSTRACTS   AND   COMMENTS. 


i  TABLE  XV. 

I  DiumaiJIuducttion  of  the  atmoaphericpresmre :  being  the  exeets  of  the  height  of  (fe  kr 
at  each  observation  hour,  above  the  mean  minimum  height  for  that  hour  m  tad ' 
i         barometer  at  82°  FahrenJieit. 


1840-'4l. 


M.  T.,  Gott 
M.  T.,  Waah. 


July     - 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March  - 

April    - 

May 

June    • 


Hourly  means 


h,  m. 

1 
h.  m.  h.  HI. 

h.  m. 

h.  m. 

h.  m. 

h,  m 

1 
n.  fit.  A>  m. 

h.  M  ' 

0  00,  2  00    4  00 

6  00 

8  00 

10  00 

Noon 

14  00  16  00 

18  OC: 

18  12 

20  12  22  12 

i 

0  IS 

2  12 

4  12 
Inch. 

6  12 

8  12 
Inch. 

10   12 

12  13;^ 

Inch. 

hich.   Inch, 

Ineh^ 

Inch, 

Inch. 

Jneh,^ 

bick  I 

.000    .003 

.Oil 

.016    .015 

.013 

.024 

.031 

.O65T.049 

.009 

.022 

.080 

.028  1  .031 

.033 

.041 

.064 

.055 

.03S    '- 

.000 

,017 

.028 

.033    .028 

.029 

.041 

.055 

.057 

'.031 

.011 

.022 

.035 

.034    .029 

.030 

.042 

.054 

.064 

.0S7    • 

.032 

.020 

.025 

.022    .016 

.024 

.039 

.055 

.065 

.024    .' 

.007 

.010 

.020 

.012    .018 

.021 

.030 

.039 

.060 

.016    ■• 

.048 

.068 

.081 

.087  ,  .073 

.073 

.082 

.093 

.09l» 

.039    1 

.037 

.047 

.054 

.056  !  .040 

.046 

.051 

.055 

.066 

.037     : 

.000 

.019 

.041 

.029  [  .085 

.044 

.055 

.070 

.072 

.047 

.041 

.054 

.056 

.046  j  .033 

.035 

.063 

.077 

.081 

.055 

.000 

.027 

.057 

.046  '  .039 

.045 

.060 

.071 

.073 

.060 

.008 

1 

.020 

.089 

.034 

1 

.027 
.082 

.031 

.049 

.070 

.oai 

.069 

.053 

.015  1  .027 

.040 

.037; 

.085 

.048 

.067 

.040    i 

184l-'42. 


July     - 
Augvat 
September 
October 
November 
December 
January 
February 
March  - 
April    - 
May     - 
June     - 


Hourly  meana 


.012 

.027 

.045 

.044 

.038 

.039 

.057 

.074 

,000 

.016 

.032 

.025 

.023 

.023 

.041 

.063 

.000 

.006 

.021 

.018 

.007 

.019 

.039 

.054 

.000 

.004 

.010 

.020 

.021 

.022 

.038 

.067 

.007 

.018 

.025 

.019 

.021 

.025 

.038 

.064 

.012 

.030 

.026 

.015 

.007 

.007 

.012 

.085 

.024 

.043 

.038 

.032 

.029 

.088 

.049 

.080 

.000 

.021 

.030 

.036 

.041 

.035 

.037 

.054 

.000 

.045 

.040 

.044 

.036 

.044 

.061 

.080 

.014 

.031 

.043 

.042 

.039 

.045 

.062 

.075 

.000 

.019 

.038 

.044 

.039 

.043 

.058 

.068 

.032 
.008 

.044 

.051 

.058 
.033 

.058 
.029 

.056 

.073 
.047 

.081 

.025 

.033 

.033 

.065 

.080 
.067 
.064 
.066 
.066 
.065 
.090 
.070 
.081 
.086 
.056 
.093 

.074 


.057  .i£ ' 
.045  >  I 
.037  i*^' 
.031  '  ' 
.023  nii  I 
,0i8  i»' 
.041  V.^ 
.043  f?  I 
.056  '■' 
.059  I 
.045  I'' 
.076    i4 


4H 


.045 


■.^ 


■\ 


The  greatest  increase  of  pressure  is  between  Oh,  and  4A«  (Oottingen,)  and  'Qi  ^ 
The  greatest 'decrease  occurs  between  I6A.  and  20A.,  the  bi-hourly  increnrnte  IrJi 
eqnal  in  each  case.  Between  4A.  and  10^.,  the  barometer  is  almost  stationiry.  T^f 
diurnal  fluctuation  is  in  January,  and  the  least  in  October  of  the  first  and  SeptBii^<^^^ 
y«ar. 
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METEOROLO0ICAL   OBSERVATIONS. 


TABLE  XVI. 
QuarUrly  and  annual  meant  of  the  diurnal  baromehie  fluduftlum* 


M.  T.,  Gotl. 
M.  T.,  Wwh. 


A.  /?!. 

0  00 
18   12 


June,  1841-) 

July,  I840C 

Aug.,  18403 

June,  1842*) 

Julv,  1841 C 

Aug.,  18413 

Mean  of  sumV 


Inch, 
.006 


.016 


.010 


n*  fn. 

A.  III. 

A.  fit. 

A*  Tn» 

A.  m. 

A.  fit. 

A.  m 

A.  m. 

A>  m. 

A.  fn» 

2  00 

4  00 

6  00 

8  00 

10  00 

Noon 

14  00 

16  00 

18  00 

20  00 

20  12 

22  12 

0  12 

2  12 

4  12 

6  12 

8  12 

10  12 

12  12 

14  12 

A.  m. 
22  00 
16    12 


Inch. 

Inch- 

Inch. 

Inch. 

Inch. 

Inch, 

.016 

.027 

.026 

.024 

0.26 

.038 

.0-29 

.043 

.042 

.038 

.039 

.087 

.022 

.035 

.034 

.031 

.033 

.047 

• 

Inch.  Inch. 
.055  !  .060 


.073    .080 


.064 


.070 


Inch. 
.046 


.059 


.053 


Inch. 
.022 


.088 


.027 


Inch. 
.002 


.003 


.003 


Sept,     1840^ 
Oct.,      1840  C 

.011 

.020 

.029 

.030 

.024 

.028 

.041 

Nov  ,    18403 

Hept. ,    1 841  ) 
Oct.,      1841  C 

.002 

.009 

.019 

.019 

.016 

.022 

.038 

Nov.,    18413 

.014 

.024 

.020 

.026 

Mean  of  aut'n 

1 

.006 

.024 

.039 

.055 

.059 

.027 

.002 

.058 

.065 

.030 

.000 

.057 

.062 

.029 

.005 

.009 


.006 


.007 


Dec,  1840  5 

Jan.,  1841  C 

Feb.,  18413 

Dec,  1841 

Jan.,  1842 

Feb.,  1842 

Mean  of  winter 


.031 

.042 

.052 

.012 

.031 

.031 

.021 

.036 

.042 

.052 


.028 


.040 


.044 

.016 

.054 

.062 

.076 

.031 

.005 

.026 

.027 
.086 

.033 

.056 

.075 
.076 

.087 

.011 

.035 

.043 

.059 

.034 

.008 

.008 


.004 


.006 


March,  1841^ 
April,  1841  C 
May,  18413 
March,  1842^ 
April,  1842C 
Mf^,     18423 


Mean  of  spring  !  .009 


.014 

* 

.033 

.051 

.040 

.035 

.005 

.032 

.040 

.043 

.038 

.009 

032 

.045 

.012 

.036 

.041     .069 


.044    .060 


.042  i  .060 


.073 


074 


.074 


.075 


.076 


.075 


.054 


.050 


.062 


.021 


.021 


.021 


003 


.003 


.003 


Mean  1840*'4l 
Mean  184 1-'42 

Mean  of  2  years 


The  diurnal  range  is  greater  daring  winter  and  spring  quarters  than  summer  and  autnmn; 
spring  quarters  most  accordant  in  the  hourly  amounts  of  the  fluctuation,  and  winter  most  di- 
vergent. 
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▲BSTBACTft  AND   COMMlfKTS. 


TABLE  XVn. 
Showing  the  range  of  ike  baromeier  in  each  month,  from  the  bi^'haurlg  oboam 


1840-'4l. 


f 

m 

A 

-: 

•O 

3 

s 

9 

O 

^ 

I 

5 

• 

^ 

^ 

^ 

& 

• 

1 

1 
Inches, 

*. 

'A,  »  r 

29.780 

24 

4 

22  i: 

29.658 

14 

0 

•  18  i: 

29.624 

21 

0 

18  i: 

29.544 

29 

22 

16  I! 

29.350 

23 

9 

80  1! 

29.334 

26  1 

20 

14  » 

29.410 

1  > 

22 

16  IS 

29.350 

23  1 

14 

8  IS 

29.100 

7  ! 

0 

18  IS 

29.074 

SO  1 

1 

16 

10  K 

29.234 

1 
1 

1 

» 1 

16  I! 

29.630 

16 

?;  1 

16  }t, 

20  It' 

_ 

\ 

1 

1 
1 

1 

■ 

1 

Month. 


July     - 

August 

^<rptember 

ikiobeBt 

November 

December 

Jtnnary 

February 

Merch 

April 

May 

June 


m 

• 

1 

• 

1 

• 
• 

• 

• 

A. 

A.  ffl. 

27 

18 

12  12 

18 

16 

10  12 

13 

16 

10*12 

17 

16 

10  12 

2 

16 

10  12 

4 

16 

10  12 

19 

16 

10  12 

4 

16 

10  12 

5 

16 

10  12 

16 

16 

10  12 

1  9 

i 

f.j 

2  \%l 

8  ViS 

22 

I 

4 

22  12 

6 

p 

.§ 

9 


Inches. 
30.280 
30.426 
30.408 
30.3.52 
30.400 
30.451 
80.810 
30.376 
30.360 
30.430 

30.150 
30  054 


I841-M2. 


July  -  j  21 

August  -  !  24 

September  >     15 

October  -  ;  29 

I 

November  -  j  10 

December  -  !  22 

January  -  ;  24 

February  -  ;  20 

March  -     12 

April  -  '     I 

May  -      5 

June  8 


16 
16 

16 

6 
10 

16 
16 

16 

16 
16 
18 
16 
16 
16 


10  12 

10  12 

10  IS 

0  12^ 

4  125 

10  12 

i  10  12 

10  12 

10  12 

10  12^ 

12  125 

10  12 

10  12 

10  12 


30.262 
30.370 


29.632 
29.700 


80.351  1  29.681 
30.488  i  29.585 
80.562   i   29.446 


30.696 

30.686 

30.. 504 

30.586 

30.510 
30.386 
30.436 


29.236 

29.506 

29.244 

29.540 

29542 
29.540 
29.778 


31 
1 

25 
20 
14 

17 

21 

16 

2 

26 

2 

26 


8 

3 

0 

18 

f.i 

2 

6 

18 

12 

22 
0 

10 
12 

8 
12 
22 
22 

0 
20 

0 
22 


16 
18 
4 
6 
S 
6 
16 
16 
18 
14 
IS 
16 


12 
I! 

It) 
is> 

IS 

rs 


We  find  in  Table  XVII,  as  in  the  diurnal  variations,  the 
in  the  winter  months,  the  least  in  summer;  the  extreme 


1.786  inch,  and  in  the  second  year  1.460  inch. 


greatest  excnraionaof  tiw  br" 
range  of  the  first  year  Btn;' 
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MCT£OROLOGICAL  OBSERVATIONS. 


TABLE  XVin.    . 


Mmiihly  tnearu  of  the  temperature  of  the  air  at  each  observaticn  hour. 


1841. 


■ 

h.  m. 

hm  tn. 

M. 

T., 

,  Gdttingen 

0  00 

2  00 

M. 

T., 

f  Wafbington 

18  12 

20  12 

h.  m. 

4  00 

22  12 


h.  m. 
6  00 
0  12 


h»  tn. 
8  00 
2  12 


January 
February 
March  • 
April    - 
May     - 
June    - 
July     - 
August 
September 
October 
November 
December 


34.22 
34  06 
45.64 
5346 
63.64 
80  03 
81.33 
76.93 
72.30 
52.94 
47.30 
37.95 


84.0732.88  30.39 
30.6929.44 
42.37'39.97 
48.7644.94 
58.8066  55 


28,71 
,37.97 
44.53 


73.96,70.00 
74.93,71.56 
71.48  68.00 
68.59|64.90 
48.40;46  60 
44.20|43.20 
36.26  34.70 


30.83 
27.13 
36.38 
43.75 
54.69  52  22 
68.06|67.36 
68.78,68.09 
66.82.65.12 
62.70i61  90 
44.90,43.70 
41.80,40.70 
33.50  33.16 


h.  tn. 
10  00 

4  12 


h.  m. 

Noon 

6  12 


h.  fit. 

14  00 

8  12 


16  00  18  00,20  00 
10  12  12  1214  12 


h.  m* 
22  00 
16  12 


Hourly  means  |56.56  52.71'50  14  48.57;47.52 

i  '  I 


30.60 

26.92 

35.16; 

43.14 

51. OO' 

66.00 

66.78 

64.17, 

61.00 

42.30| 

39  40 

32.20| 


29.33  31.55 


26.40 
36.36 


28.00 
38.10 


43.66146.86 


55.33 
70.48 
70.64 
66. 6» 


59.00 
76.76 
75.19 
71.39 


34  42;36.86 
d3.40'37.05 


45.38 
50.00 


4747 

63.56 


61.2965.73 
41.70:45.00 
38.80  39.50 
:U. 60:31. 88 


46.56  47.52:60.66 


62  56  65.39 
78.26|8I.12 
78.38j81.13 
76.0978.70 
71.02j74.66 
51.6l|5530 
44.10  48.00 
36.00  39.20 

65. 10'58.12 


38  60 

39  10 
49  68 
55.44 
67.12 
83  72 
83.25 


87.66 
38-40 
48.86 
56.23 
66.91 
84.88 
84.76 


80.73,80.09 
76.60  76  30 
57.0056,20 
49.20  48.60 
41.3040  60 


60.13,69.90 


January 
February 
March  - 
April  - 
May  - 
June     - 


39.14 
42.39 
,64.. 39 
60.97 
ifi8.22 
73.76 


1842. 

38.88  35.6r34.36'33.37'32.82;32. 16 


40.07 
50.04 
55.60 
60.87 
70.62 


38.29,36.46.35.32134.11 


48.77147.00 
53.30,51.30 
57  86  66.70 
67.40  66.60 


46.19 
50.08 
54.47 
64.73 


44.97 
49.10 
53.85 


38.96 
44.40 
49.32 
56.67 


64.16  6904 


31.72 
84.89 
46.47 
53.01 
60.45 
71.60 


36.34 
40.04 
60.74 
58.04 
63.91 
76.49 


40.71  43. 16;42.81 
43;02  46.93:46  16 
67.70 
64.18 
70.47 


55.3167.66 
f^l. 80  64.61 
67.86  69.84 
77.53  80. 14:81.48 


*  Taking  the  mean  of  all  the  observations  at  each  hour  in  the  year,  we  find  that — 

The  temperature  of  the  air  is  lowest  at  loA.  Gdttingen. 

The  temperature  of  the  air  is  hif^heit  at  20A.  Gdttingen. 

The  thermometer  rises  from  loA.  to  20h.  Gdttingen. 

The  thermometer /a^«  from  20h.  to  lOA.  Gdttingen. 

In  January,  February,  October,  November,  and  December,  1841,  and  February  and  March, 
1842,  the  lowest  temperature  was  at  noon,  Gdttingen;  and  in  April,  June,  July,  1841,  and 
February,  March,  May,  and  June,  1842,  the  maximum  tempersture  was  at  22A.  instead  of  20A. 
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• 

TABLE  XIX. 

Quarterly  and  annual  means  of  the  lemperaiure  at  each  observation  hour. 

,A.  m. 
M.  T.,Gdttingen     |  0  00 
M.  T.,  Washington  18  12 

i 

1 
A«  fn,  A.  fn. 
2  00    4  00 
20  12  22  12 

A.  m. 
6  00 
0  12 

A.  971. 

8  00 
2  12 

A.  971. 

10  00 
4  12 

A.  971. 

Noon 
6  12 

A.  971. 

14  00 
8  12 

A.  fn. 
16  00 
10  12 

A.  fn.  A-  m.  A.  tn 
18  00  20  00  S3  Oi 
12  12  14  12  16  U 

o 

o 

o 

o 

0 

o 

o 

o 

0 

o 

e 

0 

January,        1841  ^  «.  .. 
February,      18415  '^^•** 
December,     1841  ^ 
January,        1842  C.I  9. 83 
February,      18423 

32.38  31.16 
37.74  36.20 

29.54 
34.77 

28.98 
33.95 

28.76 
33.04 

27.86 
32.57 

29.77 
32.86 

33.91 
87.46 

36.45|38.80  37.S7 

\ 

t 

40. 98;43.46  43.19 

1 

Mean  of  winter  36.98 

1          ' 

35.06 

■ 

33.68  32.15 

31.46  30.90 

30.21 

31.31 

35.68 

38.71  41.1340.5^ 

1          ' 

!  March,  1841 

!  April,  1841 

)  May,  1841 

!  March,  1842 

April,  1842 

May,  1842 

Mean  of  spring 


54.21 


61.19 


57.70 


19.98 


55.50 


52.74 


46,82 


53.64 


50.23 


45.73 


^1.33 


48.53 


44.10 


50.25 


47.17 


43.10 


44.78 


49.3149.80 


46.20 


47.29 


47.99 


53  31 


62.65  55.47  57.75 


50.65 


57.56  61.16 


55.10  58.31 


63.97 


57-33 


64.1: 


00.8\\6e.T2 
I 


June,  1841 

July,  1841 

August,  1841 

June,  1842 

Mean  of  summer 


79.10 
73.75 


76.42 


73.46 


70.62 


72.04 


69.85 


67.40 


68.62 


67.89 
65.60 


66.74 


66.86 
64.73 


65.79 


65.65 
64.15 


64.90 


68.94 

1 

66.04 


67.49 


74.11 
71.60 
72.80 


77.58 
76.49 


77.03 


80.32  62.5763.(^ 


77. 53  80. 14  SI  49 


78.92  81.35833^ 

I 


September,  1841 
October,  1841 
November,    1 84 1 

Mean  of  1841 


57.50 


66. 56 


53.73 


52.71 


51.57 


60.14 


49.80 


48.57 


48.7747.67 


47.62 


46.56 


47.26 


47.52 


60.08 


60.66 


66.58 


66.10 


I 
69. 32160. 90'60  3.' 


68.12 


I 


60.13,59^ 

I 


The  mean  of  all  the  observations  inl841is- 

Thus,  the  mean  temperature  at  2A.  is  below  the  mean  annual  temperature 


Do 

do 

4 

do 

do 

do 

Do 

do 

6 

do 

do 

do 

Do 

do 

8 

do 

do 

do 

Do 

do 

10 

do 

do 

do 

Do 

do 

Noon 

do 

do 

do 

Do 

do 

14 

do 

do 

do 

The  mean  temperature  at  16A.  is  above  the  mean  annual  temperature 
Do  do       18  do  do 

Do  do       20  do  do 

Do  do       22  do  do 

Do  do        0  do  do  - 


esfh 

4.SS 

5  2? 

6  Si 
5,25 
SH 
2J 

7S 
3.Tf 
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The  mean  of  all  the  obaenrations  at  14A.  and  Ith.  variei  from  the  mean  annual  temperature 
iewthanO'^'.l. 

Of  all  the  ohflermtiona  at  8A.  and  18A.,  or  noon  and  18A.,  the  difleienoe  it  ctill  leas^  but  we 
perceive  that  of  any  one  hour,  2A.  approzimates  meet  nearly. 

If  it  were  wished  to  determine  the  annual  temperature  from  an  observation  at  any  one  hour, 
the  temperature  in  May  at  S/k.^  (Table  XVIII,)  and  Oetober  at  Oh.,  agrees  most  closely. 


TABLE  XX. 

Mean  daily  range  of  the  temperature'of  the  air  at  each  obeervation  hour:  being  the  excess  of 
the  thermometer  reading  at  that  hour  above  the  mean  minimum  temperature  for  the 
month' 


1841 


M.  T.,  Gott. 
M.  T.,  Wash. 


January    - 

February  - 

March 

April 

May 

June 

July 

August    - 

September 

October    - 

November 

December 


Hourly  means 


A.  fn, 

0  00 

18  12 


4.89 

7.86 

10.88 

10.34 

12.64 

14.03 

14.65 

11.76 

11.80 

11.24 

8.50 

6.35 

I0.8U 


h.  m»  A.  m» 

2  00  4  00 

20  1222  12 


4.74 
4.29 
7.21 
5.62 
7.80 
7.96 
8.15 
7.31 
7.59 
6.70 
5.40 
4.66 


8.55 
8.04 
4.81 
1.80 
4.65 
4.00 
4.78 
3.83 
3.90 
4.90 
4.40 
8.10 


6.46  ,  8.89 


h.  m. 

h*  fn* 

h.  m. 

6  00 

8  00 

10  00 

0  12 

3  12 

4  12 

o 

o 

o 

1.06 

1.50 

1.27 

2.31 

0.73 

0.52 

2.81 

1.17 

0.00 

1.39 

061 

0.00 

3.69 

1.22 

0.00 

2.06 

1.36 

0.00 

2.00 

1.31 

0.00 

2.66 

0.95 

0.00 

1. 70 

0.90 

0.00 

3.20 

2.00 

0  60 

3.00 

1.90 

0.60 

1.90 
2.31 

1.56 

0.60 
0  80 

1.27 

A.  m. 

Noon 

6  12 


0.00 
0.00 
0.19 
0.52 
4.8.) 
4.48 
3.86 
1.52 
0.29 
0.00 
000 
0.00 

1.27 


A.  m 
14  00 
8  12 


2.22 
1.60 
2.94 
8.72 
8.00 
9.76 
8.41 
7.22 
4.73 
8.30 
0.70 
0.28 

4.41 


A.  f?i.  h,  fn. 
16  00  18  00 
10  1212  12 


5.09,  6.52 
7.0010.66 

10.22,12.31 
6. 8610.42 

11.56  14.39 


12.26 

11.60 

11.9^ 

10.02 

9.91 

5.30 

4.40 

8.85 


15.12 
14  85 
14.53 
13.66 
13.60 
9.20 
7.60 

11.86 


A.  171.   A.'fTI 

20  00  22  00 
14  1216  12 


9.17 
12.70 


8.22 
12.00 


14  52  13.70 
12.3013^09 
16.12  16.91 
17.72  18.38 


16.47 
16  56 
15.50 
15.30 
10.40 
9.70 


13.87 


17.98 
15.92 
15.30 
14,60 
9.70 
9.00 


1842. 


January   - 

7.42 

6.16 

3.89 

2.64 

1.65 

l.IO 

0.44 

0  00 

4.62 

8.99 

11.44 

11.09 

February  - 

8.43 

6.11 

4.38 

2.50 

1.36 

0.15 

0.00 

0.93 

6.08 

9.06 

11.97 

12.20 

March 

9.99 

6.64 

4  37 

2.60 

1.79 

0.57 

0.00 

2.07 

6.34 

10.91 

18.15 

13.30 

April 

11.87  6.50 

4.20 

2.20 

0.98 

0.00 

0.22 

8.91 

8.94 

12.70 

16.41 

15.08 

May 

14.37  7.02 

4.01 

1.86 

0.62 

0.00 

1.81 

6.60 

10.06 

13.61 

15.99 

16.62 

June 

9.60  6.47 

1 

3.25 

1.46 

0.58 

0.00 

1.80 

7.36 

12.34 

13  38 

16.99 

17.33 

The  greatest  daily  range  of  the  temperature  is  in  June,  the  amount  being  18^.38  in  1841 
and  17°.83  in  1842  ;  the  least  range  is  in  January,  being  O*'.  17  in  1841,  and  1 1^.44  in  I842! 
The  greatest  increase  of  the  temperature  occurs  between  14A.  and  16A.  Gottingen  ;  the  greatest 
decrease  between  OA.  and  2A.;  whilst  from  8A.  till  noon,  and  from  20A.  to  22A.,  it  is  nearly 
stationary,  the  former  being  about  the  minimum  and  the  latter  the  maximum  period. 
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ABSTRACTS  AND  COMMSNTS. 


TABLE  XXI. 
Mean  monthly  ttmptrature  of  the  air,  from  all  the  ohaenfotiom  in  eaek  nmi^ 


Monthf. 

Temperature. 

Months. 

Tesa 

January, 

1841   . 

0 

33  35 

October,     1841     - 

■»3 

February, 

1841  - 

31.61 

November,  1841     - 

-          tI 

March, 

1841  . 

41.93 

December,  1841     - 

•   .        S 

April, 

1841  - 

48.69 

January,     1842     - 

-          a 

May, 

1841  - 

69.86 

February,  1842     - 

-       13 

June, 

1841   - 

74.93 

March,        1842     - 

*       •  1 

July, 

1841  - 

75.40 

April,         1842     - 

-  '     »i 

August, 

1841  - 

72.02 

May,           1842     - 

:\ 

September, 

1841   - 

68.07 

June,          1842     - 

1 

In  1841,  Februaxy  is  the  coldest  and  July  the  warmest  month,  the  annual  range  d^^ 
perature  being  43®. 79. 

Taking  the  mean  for  the  month  of  December,  1840,  from  the  mean  of  theobKintii'-' 
A.  M.,  9A.  A.  M.,  Sh.  P.  M  ,  and  9h.  P.  M.,  (80^.28,)  we  have  the— 

Temperature  of  the  winter,  1840-*41  .  -  -  .  - 

Do  spring,  1841  .  .  .  -  - 

Do  summer,  1841    --.--- 

Do  autumn,  1841    ------         | 

Do  winter,  1841 -'42  ,  -  -  - 

Do  spring,  1842      -  -  -  -  -  -  ' 

The  winter  and  spring  of  1842  are,  on  an  average,  6J^  warmer  than  correspondiof  ?^' 
the  preceding  year;  and  the  month  of  June,  1842,  3J°  cooler  than  the  same  mootiiD  > 

The  mean  temperature  of  the  year  1641,  resulting  from  all  the  monthly  tempaiB^* 
«2°.80— 


The  mean  temperature  in  January  is  below  the  mean  of  the  year 

Do  February  do  do  -  - 

Do  March  do  do 

Do  April  do  do  -  - 

Do  October        ,         do  do  -  - 

Do  November  do  do  -  - 

Do  December  do  do  -  - 

The  mean  temperature  in  May  is  above  the  mean  of  the  year 

Do  June  do  do  -  - 

Do  July  do  do  -  - 

Do  August  do  do  -  - 

Do  September  do  do  -  - 

October  and  April  are  therefore  nearer  the  mean  temperature  than  any  other  moot^^ 
mean  of  February  and  August  exceeds  it  only  0^.01 . 


.1 
,  .1 
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Month. 


U0t 

ember 

her 

ember 

;mber 

laiy 

ruary 

ch 

it  - 

r     - 
e    - 


TABLE  XXII. 
Extreme  range  of  the  temperature  in  each  month. 


I 


IS 


.  I 


7 
23 

27 

9 

21 

8 


20 
22 
22 
22 

5  20 

122 


• 

Xi 

CB 

J* 

^ 

B     • 

9 

0k 

m 

• 

^ 

S 

^  ; 

A.  m. 

0 

6 

.a 

IS 


I 


;    ^ 


12 

12 

14 

12 

16 

12 

16 

12 

16 

12 

16 

12 

55.0 
62.0 

76.0 

74  0 

84.0 


7.0 
7.6 

17.0 

82.0 

34.0 


3 

12 

16 


h. 


94.0       54.0 


13 
12 
10 

12 

• 

8 
10 

8 
12 


lS41-'4:>. 


8 


6   12 
6  12 
4  12^ 
6  125 

2  12) 
4  125 
2  12^ 
6  12  5 


& 


I 


48.0 
64.6 

68.0 

42.0 

60.0 

40.0 


.  .    -    . 

24 

22 

16   12 

94.5 

67.0 

27 

1     10 

4   12 

87.6 

tl«l 

21 

22 

16   12 

91.0 

64.0 

18 

10 

4  12 

87.0 

£mber    - 

4 

20 

14  12 

87.6 

48.0 

26 

12 

6  12 

39.6 

jber 

11 

20 

14   12 

67.6 

27.0 

26 

14 

0  12^ 
8  125 
8  12 

40  6 

ember     - 

i 

20 

14  12 

74.0 

19.6 

30 

64.6 

ember     - 

9 

20 

14  12 

68.6 

180 

1 

6 

0  12 

46.9 

lary 

20 

20 

14   12 

63.6 

12.6 

24 

14 

8  12 

61.0 

ruary 

4 

22 

16   12 

70.0 

14.0 

17 

14 

8  12 

66.0 

ch- 

19 

22 

16   12 

82.0 

27.0 

12     < 

14 

8  12 

66.0 

il    -        -        - 

26 

22 

16  12 

86.0 

30.0 

I 

12 

6  12 

66.0 

r    - 

29 

20 

14   12 

86.6 

43.0 

6 

CIO 
tl2 
CIO 
il2 

4  12) 
6  125 
4  12) 
6  125 

42.6 

c    - 

30 

22 

16  12 

1 

97.0 

45.0 

12 

m 

62  0 

"he  greatest  Tariationi  in  the  temperature  of  the  air  occur  during  the  months  6f  January, 
ruaiy,  and  March,  ud  least  in  June,  July,  and  August;  the  average  of  the  fiyrmer  being 
,  and  of  the  latter  only  88^.     The  extreme  range  in  the  first  year  was  87^,  and  in  the  sec- 

84«.6. 


The  thermometer  was  al  32^  on  several  occaflons  in  April,  1841 


ABSTRACTS  OF  THE  RESULTS 


«r  THB 


FETEOROLOGICAL  OBSERVATIONS, 


AT 


3  A.  M.,  9  A-  M,,  3  P,  M^  AND  9  P.  M., 


1899.  1838,  1840,  1841,  1848. 


# 
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TABLE  XXm. 


Monthly  atnui^pherie  prenure. 


Month 


At  3  A  M. 


I 


Jan.  •- 
Feb.  - 
March 
April  - 
May  - 
Jane  - 
July  - 
Aug.  - 
Sept  • 
Oct.  . 
Nov.  - 
l>eQ.  - 


1838. 

1839. 

i    1 

1840. 

Iriehes. 

1 

*  Inehe*. 

Inches. 

;  30. 116 

30  080 

30. 126 

30.189 

!  30.046 

29.916 

ao.043 

30.136 

29.980 

30.021 

29.973 

30.016 

30.014 

30.102 

30  044 

30.036 

30.062 

30.105 

3C.260 

80.072 

30.177 

!  30. 132 

29.974 

30.037 

'  29.899 

30.030 

1841.       1842. 


.(. 


Inches. 
30.066 
29.902 
29.869 
29.873 
29.866 
29.846 
29.906 
30.017 
30.014 
30.120 
30.038 
30. 004 


Inches. 
30.048 
30.032 
30.098 
30  024 
30.015 
30.009 


At  9  A.  M. 


1838. 


Inches- 


1839.   I   1840   1  lUl 


30.122 
30. 172 
30.179 
30.070 
30.222 
30.086 


Inches. 
30. 149 
30.166 
30.096 
30.068 
30.013 
29.999 
30.040 
30.060 
30.109 
30.276 
30.160 
29.913 


Indies. 
30.097 
30.210 
29.911 
90.192 
30.040 
30.044 
30.121 
30.081 
30.139 
30.115 
30  009 
30.069 


-i 


M.Il: 

29.  IS 

tt.S£ 

,  29.S:* 

i36Lii 


Month. 


At  3  P.  M. 


1838. 


Jan.  ;• 
Feb.  . 
March 
April  . 
May  - 
June  - 
July  . 
Aug.  • 
Sept.  - 
Oct  - 
Nov.  . 
Dec.   • 


Inches. 


1839. 


80.088 
80.123 
30.159 
30.013 
30. 170 
30.046 


Inches. 
30.119 
30.109 
30.061 
30.030 
29.977 
29.981 
30.02) 
30.047 
30.054 
30.228 
30.116 
29.897 


1840. 


1841. 


Inches. 
30.061 
30.163 
20.889 
30.157 
29.988 
30.010 
30.100 
80.042 
30.002 
30.066 
29.969 
30.024 


Inches. 
30.038 
29.863 
29.869 
29.846 
29.849 
29.849 
29.901 
30.038 
30.026 
30.104 
30.010 
29.993 


1842. 

Inches. 
30.049 
30.016 
30.063 
30.001 
29.989 
30.0)8 


At  9  P.  M. 


1838. 


Inches. 


1839. 


1840.      m 


30.208 
30.034 


Inches. 
30.118 
30.118 
30.066 
30.028 
129.984 
29.977 
30016 
30.061 
30.069 
30.232 
30.128 
29.907 


I' 


1 

I 


Inches 

30.088 

30.162 

I  29.908 

30.118 

80.016 

j  30.012 

30.110 

{30.048 

I  30. 100 

130.079 

;  29.974 

30.043 


36,r 

21^' 

7^V 
30  (^ 

30.(3^ 


On  comparing  the  temperature  of  the  air  in  the  eeveral  years  with  that  of  tfaec^^ 
room,  (in  which  the  barometer  was  suspended,)  and  whidi  may  therefore  serve  ^  ' 
an  attaiched  thermometer  in  reducing  the  observations  of  1838,  1839,  and  184A,C' 
necessary  to  apply  the  folbwing  connections  to  the  monthly  temperature  at  ndi  «^ 
hour.     The  readings  are  also  increased  by  the  quantity  .089,  due  to  elevation. 


Month. 


Jan. 

Feb. 

March 

April 

May 

June 


3  A.  M. 


o 
10  9 

11.0 

128. 

12.8 

11. 1 

8.2 


9  A.M. 


•4- 


o 
9.8 

0.9 

6.9 

4.6 

2.2 

0.7 


3  P.M. 


o 
^6.9 

-h2.8 

-1-2.8 

+  0.4 

—  2.4 

—  44 


9  P.  M. 


+ 

+ 


e 
9.4 

10.7 

9.6 

9.6 

7.2 

6.0 


Month. 


July 

Aug. 

Sept. 

Oct 

Nov. 

Dec. 


m- 

-h  8.6 
-h  7.8 
+  9.8 
-H  18.1 
-f.  18.4 
4-  12.6 


9  A.M. 
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1                                                           TABI.Fi  XXIV.                  • 

Mean  aimospherie  pre$iure  at  eHeh  hovr  of  obeervaHoni  barometer  at  Z%^  FahrmkeH^  and 

levei  oflvta  water  at  ban  nf  Capitol  HilL 

Month. 

3  A.  M. 

9  A.M. 

1886. 

1889. 

1840. 

1841. 

Inehea. 
30.133 
29.969 
29.932 
29.893 
29.868 
29  816 
29.873 
29.994 
29.992 
30.127 
80.063 
30.069 

1842. 

1838. 

1889. 

1840. 

1841. 

1842. 

Jan.     - 
Feb.     - 
March- 
April  - 
May     - 
June    " 
July     - 
Aug.    - 
Sept.   - 
Oct.     - 
Nov.    - 
Dec.     - 

Inchen. 

30.204 
30.106 

1 

Inehea. 
30. 186 
80.186 
30.082 
80.061 
29.967 
29.969 
29.981 
30.029 
30.049 
30.233 
30.166 
29.956 

Inehea. 
30.174 
30.260 
29.961 
30.146 
30.009 
29.994 
30.062 
30.001 
80.101 
80.060 
29.994 
30.097 

Inches. 
30.096 
80.077 
80.113 
80.028 
80.012 
29.986 

Inehea. 

80.082 
30.136 
30  162 
30.070 
,  30.262 
30.164 

Inches. 
30.210 
30.216 
30. 141 
30.076 
29.998 
29.987 
80.009 
80.027 
3U.096 
S0»257 
30.177 
29.968 

Inehea. 
30.179 
30.264 
29.944 
30.200 
30.034 
30.023 
30.089 
30.060 
30.131 
30.106 
30.030 
30. 126 

• 
Indiea. 
akl74 
JK988 
29.974 
29.936 
29.907 
29.861 
29.916 
30.042 
30.047 
30.174 
90.099 
30.118 

Inehea. 
30.166 
80.121 
80.169 
80.070 
80.028 
30.068 

^f  onlh. 

3  P.  M. 

9  P.  M. 

■ 

1838. 

1839 

1840. 

1841. 

1842. 

1888. 

1839. 

1840. 

1841. 

1842. 

Jan.     • 
Feb.    - 
March- 
April  " 
May    - 
June    - 
July     - 
Aug.   - 
Sept.   - 
Oct.     - 
Nov.    - 
Dec.    - 

htekee. 

30.033 
80.076 
80  181 
30  023 
80.193 
30.107 

80.178 
30. 166 
30.U84 
30.018 
20.9ri8 
29.966 
29.987 
30.024 
30.039 
30.214 
30.181 
29.949 

Inches. 
80.122 
80.198 
29.908 
30.163 
29.977 
29.987 
30.068 
30.010 
30.080 
30.049 
29.973 
80.076 

Inehea, 
80  091 
29.911 
29.891 
29.868 
29.843 
29  806 
29.866 
80.002 
29  996 
80.112 
80.026 
80.088 

Inehea. 
80.090 
30  066 
80.074 
30  002 
29.982 
30.011 

Inehea. 

30.236 
30.106 

Inehea 

80.171 

30. 167 

30.100 

80.030 

29.9B3 

29.963 

29.980 

80.036 

80.060 

30.223 

30.160 

29.970 

Inehea. 
30.173 
80.199 
29.986 
30.116 
30.010 
29.990 
30.078 
80.024 
30.106 
30.079 
29.998 
30.096 

Inehea. 
30. 1 37 
29.967 
29.922 
29.887 
29  889 
29.820 
29.876 
80.022 
80.007 
80;  126 
80.048 
80.065 

IncJua. 
30095 
30.088 
30. 1 16 
30.007 
30.006 
80.020 

1 

1 
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AMTRACTS  AMP  C<Uf  MSNTS. 


• 

TABLB  XXV. 

Mmthly  and  mmiuU  meant  of  the 

s 

redueetL 

Month. 

8  A.  M. 

9  A.  M. 

3  P.M. 

9  P.  M. 

Diiljnnia 

hukee. 

Indkee. 

In^ee, 

buhee. 

I i^ 

Jannaiy 

30.147 

80.179 

30.180 

30.144 

30.147 

Februaiy     - 

30  180 

30.143 

30.030 

30.105 

ao.ui 

March      '-        - 

30.019 

30.064 

89.989 

30.018 

30.0tO 

April '        -A     - 
May  .        -•    . 

30.089 

30.070 

80.008 

80.010 

3o.m 

89.968 

39.998 

89.940 

89.967 

19.965 

JVM  -           -           . 

89.938 

'89.983 

89.948 

89.948 

S9.9&3 

July  -        -        - 

89.978 

80.084 

39.986 

89.978 

S9.990 

Ao^oat 

30  008 

30.068 

30.038 

80.087 

39.031 

flaplambai'  - 

80.047 

80.106 

80.061 

80.054 

30.0(7 

October 

30.140 

80.168 

80.099 

30.143 

30.1S3    ' 

November  - 

30.104 

30.139 

30.081 

30.106 

30.197 

9 

DeoenibflF    ' 
Annual  meana     • 

30.054 

30.091 

30.037 

80.049 

30.090 

80.045 

30.088 

30.031 

80.065 

• 

30.061 

ThereauUiiofthe 

bl-hourly  obaei 

Tations  stated  ii 

n  page  600  afford  better  evidence  of  thenui 

ma  and  minima  of 

ihe  atmosphen 

Lc  pressure  than 

Uiose  which  fo 

rm  the  subject  of  tfaepmHt 

taUea.     It  remains 

only  to  state,  i 

that  the  pressu 

ire  is  greater  at  9  A.  M  tiian  at  lOi.  Ita 

(16A.  05tlingen)di 

airing  the  large 

r  portion  of  th 

le  two  years,  justifying  the  bsBeftfaitik 

barometric  column  i 

a  generally  Mg 

best  at  that  h( 

mr,  and  that  uniformly  from 

Septonbat? 

Mardi  (ezduaive)  it 

t  haa  already  be 

gun  tq  rise  at  4 

h.  18/i».  P   M. 

,  (16A.  l2m.,)Aoinogthii 

tha  gfeater  Dunimun 

i  ia  nearer  to  3^ 

u  than  to  4A.  I 

'.  M.    The  DM 

m  dinnial  oadUatioaftaBd 

theae  obaervationB  ii 

lin— 

Januajy   - 

V                                       m 

. 

- 

. 

*      .9S< 

February 

- 

- 

- 

■- 

.      W 

March     - 

- 

- 

m                                      M 

- 

.      .0(S 

April 

- 

- 

- 

- 

.    .o« 

May 

- 

- 

■•                                       ^ 

- 

.      .9» 

June 

m                                      m 

« 

m                                          ^ 

m 

.      .04! 

July 

M                                      * 

- 

•                                           m 

- 

.      .938 

August    - 

- 

- 

\ 

- 

.       .9» 

September 

- 

- 

- 

- 

.      .OiS 

October   - 

- 

- 

m                                   m 

- 

.90 

NoTcmber 

. 

- 

- 

. 

.       .9» 

December 

- 

- 

-H 

- 

1       .9» 

In  the  first  year  oi 

f  observation  tfa 

le  pressure  waa 

greatest  in 

. 

Novenibs 

In  the  second 

do 

do 

do      - 

- 

October. 

In  the  third 

do 

do 

do      - 

. 

Jsnoarf 

In  due  fourth 

do 

do 

do      - 

- 

Odobff. 

In  the  first 

do 

do 

least     - 

. 

June. 

Intheaecond 

do 

do 

do      - 

•                             m 

March. 

In  the  third 

do 

do 

do      . 

• 

June. 

In  the  fimrth 

do 

do 

do      - 

Jn 

1 
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METtfiOROLOOlCAL  OBSEfeVATIOHS. 


TABLE  XXVI. 

• 

Qucaiaiy  and  annual  7ntan»  of  the  atmospheric  presmn 

;/  Barometer  reduced* 

Month  and 

year. 

9    A.a     M* 

9  A.  M. 

8  P.M. 

9.P.  M. 

Daily  means. 

Inches. 

Jneheg- 

Jnehes. 

huhes. 

Inches. 

December^ 

1888^ 

lanuaiy. 

1889  S* 

80.158 

30.190 

30.147 

86.148 

80.161 

Pebraary^ 

18393 

December* 

1889^ 

JS^30.113 

January, 

1840  S> 

80.126 

SO  134 

30.090 

30.104 

Pebrnaxy, 

18403 

1 

. 

December, 

1840-) 

lanuaiy. 

1841  C 

80.066 

80.094 

30.029 

30.063 

80  060 

Pebroary, 

18413 

December, 

1841) 

lannary. 

1842  C 

30.077 

80. 131 

30.061 

80.088     ' 

80.090 

Pebraaiy, 

18423 

- 

Mean  of  winter 

30.107 

30.187 

30.082 

80.099 

80.106 

Vlarcb, 

1839') 

\pril. 

1839  >. 

80.033 

30.071 

30.020 

80.081 

80.039 

Viay, 

18393 

i4arch. 

18401 

1 

Vpril, 

1840  S. 

30.035 

30.050 

30  013 

30.020 

80.032 

tfay. 

18403 

l/(arch. 

1841-) 

• 

\pril. 

1841  C 

29.891 

29.939 

29.861 

29.899 

29.898 

Vfay, 

18413 

Harcb, 

18421 

Vpril, 

1842C 

30.051 

30.086 

30.019 

30.043 

30.050 

Hay, 

18423 

1 

1 

Mean  of  spring 

80.002       i 

30.039 

29.979 

• 

29.998 

30.005 

1 

oly» 

1838  > 
1838  S 

• 

30.108 

30.054 

August, 

unc. 

18391 

uly. 

1839  S. 

29.990 

.    30.008 

29.992 

29.993 

29.996 

Lugnst, 

18393 

one. 

18401 

^ 

nly. 

1840  C 

30.019 

30.054 

80.022 

30.081 

30.031 

august. 

18403 

nne. 

18411 

nly. 

1841  C 

29.894 

29.948 

29.888 

29.906 

29.908 

iUgtiat, 

18413 

• 

une. 

1842 

29.986 

30.068 

80.01 1 

80.020 

30.030 

Mean  of  to 

immer 

2^72 

80.017 

29.978 

• 

29.987 

29.989 

• 

C  t^'  3 
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▲B9TBACT8   AHD  COKMSHTS* 


TABLE  XXVI^-OontiBiied. 


Month  and  year. 


September,  IBdS') 

October,  1838  C 

November,  18863 

September,  1839) 

October,  1889  C 

NoTember^|B93 
Sqrtember^^Ho  ^ 
OctoBer,  1840  C 
November,  18403 
September,  1841 
October,  1841 
November,  1841 


3  A>  M« 


Inekci. 


30. 149 


30.053 


30.057 


9  A.  M. 


Mean  of  autumn 


30.086 


Inehea* 
80.158 

30. 177 

80.089 

30.107 


3  P.M. 


30.1S4 


Ineha, 
80.106 

30.128 

30.034 

30.044 


30.069 


Mean  in  1839 
Mean  in  1840 
Mean  in  1841 


30.070 
30.070 
29.976 


30.039 


30.097 
30.097 
30.019 


30.071 


30.059 
30.050 
29  944 


30.018 


TABLE  XXVII. 


9  P.  M.      Dn^a 


JndtO' 


30.141 


30.059 


30.059 


If 


30.086 


.30.067 
30.066 
29.980 


30.038 


Exceu 


of  the  aimoBpheric  pressure,  at  each  obtervatwn  haur,  in  the  several  ys" 
mean  monthly  value  at  that  hour,  as  derived  from  ail  the  obsertatm 


9  A.M. 


Jan.  - 

Feb.- 

March 

April 

May- 

June* 

July. 

Auf. 

8e^ 

Oct- 

Not. 

Dec- 


Inches.  .  Inches. 

{+.038 

;  +  065 

+.063 

4-023 

:  4"  005 

+.021 

.  +.009 

'  +.021 

;  +.002 

+.093 

+.100  I  +.062 

+.051     —.099 


1839.   <   1840.    l'« 


Incites. 
+.027 
+.130 
—.068 
+.116 
+.047 
+.056 
+.090 
—.007 
+.054 
—.080 
—.110 
+.043 


'  Inches. 
—.014 
—.151 
— 087 
— 136 
—.094 
— 123 
—.099 
--.014 
7-.  056 
—.013 
—.051 
+.005 


Inches. 
—.061 
—.043 
+.094 
—.001 
+.050 
+.048 


Inches. 


+.058 
+.072 
+.046 
—.082 
+.113 
+.063 


Inches. 
+.081 
+.073 
+.087 
+.005 
+.006 
+.004 

Z'^ 

—.010 
+.106 
+.088 
—.123 


f 


±.000 -«^- 

+,111-" 

I— .lIO-" 
!+  130-:' 

+.042 -«^' 
\  +.040  -  '- 

+.065.-1;; 

+  0J5  — •^ 

— s04<+«^ 

I— .109-^^ 

!  +.035  +  '^ 
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MGTBOBOLOeiOAL   08SSBTATI0NS. 


TABLE  XXVn-^CttOtinued. 

• 

1 
Month. 

8  P.  M. 

9  P.  M. 

1888. 

1 

1839.       1840. 

1 

1841. 

1842. 

1888. 

1889. 

1840. 

1841. 

1842. 

tneha. 

hiehe$.    Inched^ 

Inehet 

Inches, 

Inehct. 

IneheM. 

Inehet, 

iiuAet. 

/ficAet. 

Jan.  > 

4^058    4-.  002 

—.029 

—.030 

+.027 

+.029' 

-.067 

—.049 

F«b.- 

4-.  070  14-118 

—.169 

^.024 

+.062 

+  094 

—.188 

—.017 

March 

\  4.-096  i  — v081 

—.098 

4-.O86 

+.082 

—.082 

—.096 

+.086 

April    1 

4..OIO1  4^.146 

—.150 

•^.006 

■ 

+  020 

+.105 

—.123 

—.008 

May-  \ 

+.018  .  4*.037 

— 097 

4..  042 

-*.004 

+.043 

—.078 

+.039 

JuRe- 

'^..083  1  +.046 

^.187 

+.069 

+.015 

+.042 

— 128 

+.072 

July- 

-h.047    -f-.OOl    4*088 

—.180 

+.002 

+.100  j— .102 

Aug. 

4^047    —.004  i  —.018 

—.026 

1 

+.008 

—.008  1— .006 

1 

Sept. 

4..070    —.022  .  4-.019 

•-.066 

—.004 

+.051  —.047 

Oct.  - 

—.078    -|-,116    —.050 

4..OI3 

* 

I+.081 

—.063:— .017 

/ 

Nov. 

4-. 1 12    4-.050  ,—.108 

—.086 

+.129 

+.044 

—.118  — 058 

Dec- 

4-. 070    —.088    4-039 

4-.OOI 

+.047 

—.089 

+.087 

+.006 

• 

This  table  shows  that  the  pressure  is  most  imgnlar  in  the  months  commencuig  with  October 

and  endhig  with  April,  the  greatest  ±  varialioAs  being  foDnd  within  that  period  of  each  jmx. 

Of  the  months,  August  is  most  uniform,  and  of  the  hours,  generally,  9  A.  M. ;  but  the  height  of 

the  mercurial  column  was  almost  exactly  the  same  at  9  P.  M.  in  August  of  each  year. 

The  greatest  elevation  above  the  mean  place  was — 

1838.                  1839.                  1810.                    1841.                 1842. 

At  3  A.  M.            November            October             February            December            March. 

At  9  A.  M.            November            October             April                 December            March. 

At  3  P.  M.             November            October             April                  October               March. 

At  9  P.  M.            November            March               April                 December            March. 

The  greater  depraasion  below  the  mean  place  was — 

1888.                    1839.                 1840.                  1841.                 1848. 

At  a  A.  M.                                      December          November          February            January. 

At  9  A.  M.            November            December          March               February            January. 

At  3  p.  M.            November           December          November          February            January. 

At  9  1 

P.M. 

> 

Decern 

ber 

N«vembc 

tf          F 

Bbruary 

January. 

s 


Jt .V 


.JL 


,1  ^'       -'^  ^"'- 


iihM^irfUUH 
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ABCTKACTS  ASB  VCUKBmTS* 


TABLS  XXVQI. 

Mean  montkfy  Umperaiure  of  tht  air  at  each  hottr  ofobservaiion  in  Ike  tertnl , 


3  A.  M. 


Jafniaiy  - 

Febniaiy- 

Mardi 

April 

May 

JttOe 

July 

Auguflk    - 

Septamber 

October  - 

NoT8inb«r 

December 


1838.   1839 


I 


85.72 
36.16 


26.87 
29.30 
87.09 
48.13 
fi8.70 
61.13 
67.06 
61.61 
58.28 
91.90 
32.0'i 
30.62 


1840.'  1841. 


17.97 
33.02 
37.97 
47.20^ 
57.46; 
63  70. 
70  86 
72  16 
55.83 
50.56' 
86  85' 
26.31) 
I 


30.07 
27.57 
35.35 
44.11 
52.05 
67.03 
67.85 
64.97 
61.61 
48.43 
39.69 
32.72 


1842. 


38.11 
85.28 
45.77 
49.64 
54.15 
64  56 


Mean. 


9  A.  M. 


2T.00 
31.29 

89.041 

47.27 

55.59 

64.10 

68.42 

66.25 

58.67 

48.64 

36.68 

28.93 


1838.'  1839.    1840.   1841   .'< 


\ 


\ 


82.94 
80.58 
71.13 
63.00 
39.00 
29.90 


I 


31.291 
35.46; 
42  87 
57.03 

67. 4r 

69.08; 
75  89{ 
72.03! 
66.02! 
60  53; 
40.93: 
34  19 


23.42 
3772! 
45.07 
56.62i 
64.07: 
75.401 
70.34- 

75.  aw, 

64  07 
56.69' 
48.55 
29.68 


82.15  ilJ-- 

80.n^'' 
42.31  k^U 

4a8i  f:  ' 
60.7?  r..' 

76.59  -.»' 


I 


I 


76.57 
73.69 
68.in 
48.» 
4197 
34.S7 


1 


Mimth. 


Jamia^f  - 

FebruAiy- 

March 

April 

May     '^  - 

Jane 

July 

August    - 

Septeniber 

October   - 

November 

December 


3  P.  M. 


1838.:  1839. 


88.13 
85.42 
75.90 
59.81 
46.40 
35.29 


36.97 
43.46 
52.48 
67.67 
78.60 
74.63 
81.00 
75.89 
71.13 
65.22 
46.00 
39.10 


1840. 


31.36 
48.24 
54.36 
65.93 
70.42 
76.77 
80.24 
79  36 
70.22 
62.66 
50.07 
35.92 


1841.    1842. 


Mean. 


417.31 

39.28 

48  43 

56.38 

67.40 

83  80 

84.ll{ 

80.401 

76.59! 

57.28 

49.47 

41.24 


48.51 
46.26 
57.87 
65.23 
70.8i 
79.86 


o     I 

87.29 

44.-81, 

53.28 

69.80 

70.43 

78.89 

i  88.37 

180.14 

78.46' 

61.24 

47.98 

;  37.89 


9.  P.  M. 


1838. 

1839.    1840. 

0 

0 

■ 
0 

1841.  .H: 


38.70i 
29.61 


30.84 
35.14 
41.93 
53.80 
63.10 
68.20 
75.23 
72  271 
66.771 
57.8»t 
36/73J 
32.841 


22.97 
39.33 
43.84 
56.05 
63.26 
70. 82 
74.40 
75.17 
61.62 
54.14 
41.97 
29.S9 


31.63*'' 
30.55  l»*- 
40.7*  «■' 
47.51  S^" 

57.5*  5?-'' 
72.«  -«'* 
72.24 
69.47 
65. 7f 
47.98 
4150 
36.25      " 


MB 
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MBT^OBOI«OOICAL  OBSSRVATJpNS. 


TABLB  XSa. 

m  of  iJti  monthly  iem^eraiurt  firom  the  mean^  derived  fr^m  tdl  the  ybeervatwru  in 

eerreeponding  monthe  of  the  different  years. 


\ 

o  A.  Al. 

1 

9  A.  M: 

1 

1838.       1839. 

1 

•              1 

1840.      1841.      1842. 

t              1               1 

1 

1838.' 

o 

1889. 

1840. 

1841. 

1841. 

0       f       a 

• 

o               o 

1 

o 

o 

o 

6 

-^.18 

—9.98 

+3.07 

+6.11 

+1.1S 

—6.75 

+1.98 

+3.77 

K1.99 

+t.V3 

—3.72 

+4.00 

+0.24 

+2.50 

-4.50 

+1.36 

--L95 

—LOT 

—3.89 

+6.73 

—1.89 

+081 

—3.55 

+4.33 

1 

+0.86 

-O.OT 

— d.16 

+2.87 

* 

+2.48 

+2.07 

—6.74 

+1.30 

+8.11 

+1.86 

—8.64 

—1.44 

• 

+8.80 

+0.40 

—3,95 

—1.34 

-^.97 

-^.40    +2.98 

+0.46  , 

—8.68 

—0.86 

+3.83 

+QA 

—1.37 

^I.9i  >_0.57 

1 

1 

+5.03 

—3.11 

—1.57 

-1.84 

^4.64 

+5.91  1—1.38 

+5.16 

—3.39 

—0.08 

-1.73 

, 

—0.29 

-,.X.74    +3  04 

1 

+4.58 

-1.58 

-8.48 

+  1.44 

+8.26 

^1  94   —6.21 

—1.62 

+5.91 

+3.07 

—6.36 

—0.96 

^3.73 

+  1.67  '—3.01 

' 

—1.66 

—0.83 

+  1.39 

+0.61 

—2.77 

+1.59 

—2  62 

+8.79 
37.01 

—2. 11 

+2.18 

—3.33 

+2.26 

3.73 

2M9 

30.98 

%IM  ; 

20.16 

28.66  1  83^16 

1 

35.28 

13.38 

3  p.  M.                            1 

9  P.  M. 

!   1838. 

1839 

1840. 

]841. 

1842. 

1888. 

1839. 

1840. 

1841. 

1843. 

1 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

—0.82 

—6.98 

+0.02 

+6.22  ■ 

+0.39 

—7.88 

+1.18 

+5.93 

—0.86 

+3.93 

—6.0% 

+1.95  i 

—0.82 

+8.37 

—5.41 

+2.88 

—0.80 

+1.08 

—4.85 

+4.69 

—2.18 

—0.33 

—8.83 

+5.65 

+3.87 

+2.13 

—7.42 

+1.48  , 

— U.80 

+8.05 

—5.49 

+1.64 

+3.17 

—0.01 

—3.08 

—0.12 

+2.29 

+2.45 

—8.35 

—1.49 

—4.26 

—2.12 

+4.91 

+0.47 

—3.18 

+0.49 

+3.31 

—0.67 

H-4.76 

—2.87 

1—8.13   +0.74 

+  1.27 

+  0.44 

—1.73 

+5.28 

—4.76 

—0.78 

+0  26 

f 

—0.03 

+3.87 

—3.88 

+2.44 

—2.88 

—3.24 

+8.18 

+2  07 

—8.08 

+1.03 

—  1.43 

+8.98 

—1.42 

—8.96 

1 

' 

+4.22 

+0.97 

—5.19 

— 1  68 

—  1.98 

+2.09 

+1.49 

( 

—  1.28 

—8.25 

+  1.99 

+3.53 

—2.60 

+1.21 

—  1.97 

+3.35 

! 

—2.89 

+0.84 

—3.71 

+4.35 

18.09 

29.89 

27.83 

38.19 

14.78  ' 

1 

3.67 

20.24 

29.03 

38.49 

18.35 

At  3  A.  M.,  the  tompaatiiie  ol 

r  1889  is  laafll  irrogalav. 

Do                   do 

1842iinM»t      do. 

At  9  A.  M.»            do 

1840  ii  kMt      do. 

Do                   do 

18d8iiiB0Ct      do. 

At  3  P.M.,             do 

1843.»iMl      ^ 

Do                   do 

Ji841i8jMit      do. 

At9P.M.«        a» 

1839  ii  lM0t      do. 

Do                   do 

1841»iiiait      da 

C  n2] 
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TABLE  XXX. 
Sum  of  the  variailona  of  tke  monthly  tempertUurti  fivm  the  mem. 

Month. 

3  A.-  M. 

9  A.  M. 

3  P.  M. 

9  P.M. 

SoiDl 

January 
February 

AMZCu               .                ^                - 

AprU 

May             ... 

Juae             -            -            - 

July             ... 

Auguat 

Oeptenkber    -           •            . 

October        .-            -            • 

November     -            -            - 

Deoemher    .... 

Sums 

o 

18.34 

11.44 

13.44 

6.46 

9.96 

6.76 

•6.17 

•16.77 

•8.09 

•13.88 

9.37 

10.77 

o 

13.62 
8.90 
8.96 

11.49 

8.30 

'     3.09 

10.06 

lo.ai 

11.03 

16.90 

3.89 

8.88 

o 

12.49 

11.76 

11.32 

14.86 

6.33 

11.76 

11.00 

U.07 

11.14 

10.79 

7.14 

9.13 

o 

14.87 

12.48 

11.33 

10.98 

9.48 

6.60 

•4.67 

•7.64 

•8.23 

•13.61 

0.04 

10.19 

0 

59.» 
44  98 

45.07 
4&79 
3i]5 
89.91 
10  79 
44.79 
%.49 
54.14 
99.44 
8a.97 

129.44 

119.49 

128.78 

117.92    1 

1 

neae  numbers  indieate  that  the  temperature  of  the  several  yean  has  been  moat  regihritS 
A.  M.  in  July,  April,  and  June  i  at  9  A.  M.  in  Novembet,  June,  and  May;  atSPH  in 
May,  November,  and  December;  and  at  9  P.  M.  in  July,  June,  and  August— the  ot^dim- 
liMmity  of  thehoun  bong  9  P.  M.,  9  A.  M.,  3  P.  M.,  3  A.  M.;  andof  themonthi,  Nonobo. 
July,  Jime,  May,  September,  December,  April,  February,  August,  Mticfa,  October,  Jibbut 

»m      „ 


•  There  having  been  no  ohasrvmtiotts  at  8  A.  M.  and  9  P.  M.,  dniiag  the  months  dl^ 
August,  September,  and  October,  1898,  in  order  to  make  the  four  years  oomriete,  andai^ 
months  oomparaUe,  the  numbaes  etanding  oppoaite  theae  honra  in  TUile  XXfX  hafe  bta» 
creased  by  one-thiid  of  their  aom. 
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M£TAOftOLOaiCAL  OBSBAVATIOMS. 


TABLE  XXXI. 

i 

Quarterhf  and  annual  means  of 

the  temperature  of  the  air. 

8  A.M. 

9  A.  M. 

3  P.  M. 

9  P.  M. 

Daily  means. 

o 

0 

o 

o 

0 

July,            188(9  2 
August,        1838  5 

81.76 

86.77 

June.            1839-) 

' 

July,            1839  C 

63.86 

72.30 

77.01 

71.90 

71.12 

August,        18393 

4 

June,            1840  5 

« 

July,            1840  C 

68.74 

74.71 

78.79 

78.46 

73.92 

Ang^ust,       18403 

June,       '    18417 

July,            1841  J. 

66.62 

75.61 

82.77 

71.45 

74.11 

August,        18413 

June,           ^848 

64.66 

72.99 

79.36 

69.66 

# 

Mesn  of  suipmer 

65.60 

75.47 

80.94 

71.62 

78.06 

Septenber,  1838') 

October,       1838  C 

54.68 

60.70 

November,   18383 

deptember,  1839  ^ 

. 

October,       1839  ^ 

47.71 

5.'l.82 

60.78 

53.68 

54.48 

November,  18893 

Beptembex^  1840^ 

October,       1840  V 

48.35 

54.44 

60.98 

52.58 

64.06 

November,  18403 

September,   1841^ 

1 

October,       1841  > 

48.  S4 

63.07 

61. U 

52.07 

53.62 

November,  18413 

. 

Mean  of  autumn 

48.0e 

.54.48 

60.89 

52.89 

54.04 

December,    1838^ 

■ 

• 

January,       1839  C 

87.44 

88.22 

38.57 

81.86 

.  32.62  • 

Februaiy,     18893 

l>eeember,    1839^ 

January,       1840  ^ 

.      87.  IT 

31.78 

89  57 

31.71 

82.56 

February,     18403 

w                      * 

December,    1840^ 

January,      1841 V 

27.98 

80.85 

37.50 

80.49 

31.70 

Februaiy,     18413 

December,    1840 

January,      ]84S> 

33.70 

36.06 

48.67 

87.15 

87.40 

February,     18483 

Mean  of  winter 

29.07 

,      32.48 

89.88 

82.80 

88.54 

t  ''^^  3 
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TABLB  XXXI-^Uontinued. 


March, 

April, 

May, 

March, 

April, 

May, 

March, 

April, 

May, 

March, 

April, 

May, 


3  A.  M. 


9  A.  M. 


47.97 


47.64 


43.84 


49.85 


56.79 


55.25 


50.58 


56.71 


Mean  of  spring 


47.80 


54.88 


3  P.  M. 


64. 5d 


63.57 


67.40 


64.47 


63.^0 


9  P.  M. 

Daily  mnv 

o 

0 

53.94 

55.32 

54.38 

6&.19 

48.60 


54.69 


5S.63 


:ss 


50.  iO 


54.11 


M«an  in  1839 
Mean  in  1840 
Mean  in  1841 


Mean  in  3  years 


46.96 
47.68 
47.20 


64.89 
63.67 
62.90 


47.25 


53.65 


60.56 
60  46 
60.14 


60.88 


5285 
62.74 
51.23 


52.2' 


53.69 

5361 
tt97 


5S.39 


The  uniformity  of  temperature  in  the  diffiuvnt  qnartera  appean  to  he  in  the  followisg  odn 
autumn,  summer,  winter,  spring — the  extreme  ▼aziations  from  the  mean,  during  the  wJukpoioe 
of  observation,  being  in  autumn  0^.86;  in  summer,  2^.99;  in  winter,  6^.70;  andinipn^ 
6^.  06.     Taking  the  means  derived  from  all  the  obeerrations  in  the  several  quarters,  weflnd  ihtf- 


The  summar  of 

1839  was 

Do 

1840 

Do 

1841 

The  autumn  of 

1839  was 

Do 

1840 

Do 

1841 

The  winter  of 

1839  was 

Do 

1840 

Do 

1841 

Do 

1842 

The  Mpiiag  of 

1839  was 

Do 

1840 

Do 

1841 

Do    1 

1842 

colder  than  mean  summer  temperature 
warmer  do  do 

warmer  do  do 

warmer  than  mean  autumn  temperature 
warmer  do  do 

colder  do  do 

colder  than  mean  winter  temperature 
colder  do  do 

colder  do  do 

warmer  do  do 

warmer  than  mean  iqpnng  temperatuie 
warmer  do  do 

colder  do  do 

do  do 


9 

in 

fl.ST 
l.« 
QM 

0.0: 

0.4: 
IK 

aK 
i» 

Hi 
\M 

\r 
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XBTBOtOXAeiCAL  OBSEBVATTONS. 


TABLE  XXXIi. 

MsmUUy  and  annual  iemptrui»rt» 

m 

M<»nth. 

1838. 

1889.             1840. 

1841. 

1843. 

Ma  means. 

o 

o                    o 

o 

o 

o 

JttDuaty 

31.49            23.93 

32.79 

36.73 

31.23 

FebruAry    - 

96.84            39  58 

33.03 

39.34 

36.70 

Mardi 

43.50      i      45.31 

41.68 

50.58 

46.29 

April 

56.66            66.45 

49.30 

66.31 

54.65 

May  - 

• 

65.73            63.80 

59.43 

61.56 

62  63 

Jane  -          -        - 

68.38       :      70.99 

76.01 

71:61 

71.48 

July  -         -        - 

74.77             75.34 

75.19 

76.10 

August 

70. 3«            75.52 

73.13 

72.66 

September  - 

65.55            63.92 

68.22 

65.66 

October 

68.76            56.02 

49.34 

' 

64.67 

November  • 

40  10 

39.16            43.33 

43.41 

41.47 

Decenber  - 

'      30.34 

34.16            30.30 

1 

36.12 

38.61 

Annual  means    -  ' 

53.69            53.61 

53.87 

! 

68.76 

January  is  the  coldest  and  July  the  warmest  month  of  the  year.  As  exceptions  to  th^ 
law,  August,  1840,  and  Februaiy,  1841,  were  the  wsnneBt  and  coldest  months  of  their  respec- 
tive years.  The  mean  temperature  of  April  and  October  is  almost  precisely  the  same  in  each 
year,  their  means  in  four  years  diflfering  only  opa*filtieth  of  a  degree.  The  greatest  increase  of  iero  - 
perature  occurs  between  the  months  of  March  and  April «  the  greatest  decrease  l>etween  October 
and  November — April  being  on  an  average  9^.36  warmer  than  Marchf  and  November  13^.20 
colder  than  October. 
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TABLE  XXXIIL 
Monthly  maxima  and  minima  of  thft  lemperature* 


1838. 


1839. 


1840. 


1841. 


Month. 


Max. 


Min. 


January    -  , 

February  - 

March 

April 

May 

June 

July 
August    - 

September 

October    - 

N  ovcmbcr 

December  - 


Max. 


03.77 

74.55 

69.19 

72.58 

78.93 

61.03 

63.97 

40.36 

49.80 

30.70 

39  18 

31.45 

37.74 
43.93 
55  52 
73.37 
70.32 

81.34 
77.02 
74.32 
68.98 
47.13 
40  48 


Min.      Max. 


Min. 


22.90 
28.07 
33.45 
41.83 
63.10 
58.69 
64.00 
59.88 
52  40 
46.80 
29.13 
27.07 


32.00 
60.34 
66.86 
68.80 
76.03 
78.87 
81.16 
80.99 
71.33 
64.43 
50.81 
40.10 


14.90 
30.09 
36.35 
44.03 
51.45 
62.13 
67  68 
69.13 
51.57 
45.37 
32.07 
18.42 


\ 

Max.  '  Min. 


1842. 


40.08 
41.86 
61.51 
58.23 
68.46 
85.88 
86.42 
81.76 
77.53 
58.07 
50.61 
43.07 


24.06 
21.77 
33.66 
40.80 
50.82 
64.77 
65  13 
63.68 
59.01 
40.76 
37.17 
29.67 


Max. 


47.35 
48.68 
60.07 
66.87 
72.75 
81.70 


Min. 


29.58 
80.09 
4L76 
46.90 
61.73 
63.57 
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ABSTRACTS  AirO  GOMMKITTS. 


TABLE  XXXrV. 


Mmh  daily  range  of  ike  UmpBratwt  in  eoeA  mrniih,  from  iht  rtgirttrm^  tkrv^ 


Month* 


1838. 


Jaanafy     -        •  | 

February    * 

March 

Afnil 

May  -        -        -  I 

June 

Ju!v  - 

August 

September  - 

October      - 

November 

December  - 


:i 


Annual  means    - 


18.32 
16.61 
17.90 
38.61 
19.10 
17.73 


1839. 


1840. 


1841. 


1941     \ 


14.84 
16.85 
32.07 
38.64 
36.22 
17.84 
17.34 
17.14 
31.93 
32. 18 
18.00 
13.41 


17.10 
30.35 
30  61 
34.7r 
34.68 
16.74 
13.68 
11.86 
19.76 
19.06 
18.74 
31.68 


16.92 
30.00 
17.85 
17.48 
17.64 
31.11 
30.39 
18.06 
18.53 
17.31 
13.34 
13  40 


17.77 
18.59 
18.31 
19-97 
Sl.OS 
16  13 


19.61 


I. 


19.05 


17.67 


TABLE  XXXV. 

Showing  tht  days,  maxima^  minima^  and  range  of  ike  fempetaturc,  in  each  m?r 

registering  tnermomeiers. 


I 


1838. 


Month. 


9 


January  • 

February 

March    - 

April 

May       - 

June 

July 

August  - 
September 
October  • 
November 
December 


.fi 


103.0 
99.0 
90.0 
82.0 
68.0 
63  0 


61.0 
63.0 
47.0 
23.0 
13.0 
3.0 


II 


c 

'§ 


43.0 
37.0 
43.0 
59.0 
66.0 
49.0 


19 

7 

18 

3 

5,16,16 
2,  3,16 


& 


I83«. 


J 


21 
4 
23 
31 
26 
29 


66.0 
66.0 
79  0 
91.0 
96.0 
860 
88.0 
91.0 
90.0 
%0  0 
69.0 
57.0 


E 

--i 

o  ' 

9 


6.0 
12.0 
15.0 

a4.o 

37.0 
48.0 
66.0 
69.0 
83.0 
31.0 
12.0 
9.0 


60.0 
64.0 
64.0 
67.0 
69.0 
38.0 
33.6 
39.0 
570 
49.0 
53.0 
48.0 


19.: 

4 

\V 


m6 
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MET90KOLOCnCAJL  QB8BBVATI0M8. 


TABLE  XXXV^Co^tiikuad. 


>nth. 


gt  - 

tnber 
er  - 

[nber 
ober 


1840. 


a 

a 


63.0 
69.0 
78.0 
87.0 
93.0 
90.0 
92.0 
88.0 
60.0 
81.0 
68.0 
69.0 


0 
.6 
20.0 
29.0 
35.0 
48.0 
66.0 
69.0 
37.6 
22.0 
20.6 
1.0 


•si 


67.0 
73.6 
63.0 
68.0 
68.0 
42.0 
36.0 
29.0 
42.6 
69.0 
47.6 
68.0 


a 


80 

29 

4 

28 

17 

6 

16 

?4 

9 

2 

6 

1 


I 


a 


18 
5 

11 
2,9 

13 
7 
4 

26 

22 

27 

22 

18 


1841. 


9 


60.0 
69.0 
80.0 
74.0 
83.0 
96.0 
96.0 
92.0 
88.6 
67.6 
74.0 
68.6 


2.0 
1.6 
17.0 
82.0 
84.0 
644) 
68.6 
64.0 
47.6 
27.0 
19.6 
13.6 


68.0 
67.6 
63.0 
42.0 
49.0 
41.0 
86.6 
88.0 
41.0 
40.6 
64.6 
45.0 


i 


^1 


7 
22,23 
28 

9 
22 

8 
24 

4 

4 
11 

1 

9 


A.^ 


o  2 


2 

12 

16 

12,13 

4 

I,  « 
27 

18 

30 

26 

30 

1 


Month. 


lary 


1842. 


Maximiim. 


63.0 
70.0 
82.0 
86.6 
86.6 
97.0 


Minimunk 


12.0 
14  0 
27.0 
30.0 
48.0 
46.0 


Range  of  tem- 
perfttiune. 


61.0 
66.0 
66.0 
66.6 
42.6 
62.0 


Day  of  maxi- 
nraxn. 


20 
4 
19 
25 
29 
30 


Day  of  mini- 
mum. 


24 
17 
12 
1 
6 
12 


* 
le  greateat  monthly  rangB  of  &e  temperature  oceura  in  February  and  March,  and  the  least 
ly  and  August,  and  the  greateat  mean  daily  range  (Table  XXXIV)  ia  in  spring,  and  least 
nter ;  the  mean  of  all  the  obsenratiQns  showing  the  greatest  range  in  April  uid  least  in 
1st. 


79 
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ABBTBACTS  AND  COMMIMTS. 


TABLE  XXXVr. 

Monthly  and  annual  temperatura,  from  maxima  and  minimO' 


Month. 

1838. 

1839. 

1840. 

1841. 

1842. 

Monthly 

o 

o 

o 

o 

o 

0 

January 

30.32 

23.46 

32.62 

38.46 

31  19 

February    - 

36.00 

40.21 

31.81 

39  34 

36.84 

March 

44.48 

46.60 

42.68 

50.91 

46.14 

April 

69.10 

66.41 

49.51 

66.88 

55.47 

May 

66.21 

63.74 

59.64 

62.34 

619« 

June 

67.61 

70.50 

75.32 

72.63 

71.51 

July 

83.66 

72.67 

74.37 

75.27 

76.47 

August 

80.88 

68.45 

76.06 

72.72 

74.S3 

September  - 

60.98 

63.86 

61.45 

68.27 

65.89 

October 

52.16 

67.89 

54.90 

49.41 

■ 

5SS9 

NoTember  - 

40.25 

38.1:) 

41.44 

48.fl4 

4a).91 

December  - 

30.31 

33.77 

29.26 

36.37 

3143 

Annual  means    - 

63.21 

53  12 

53.11 

539: 

TABLE  XXXVII. 


Mean  monthly  and  annual  temperaiure$. 


Month. 


January   -  -        - 

February  -  -        - 

March      -  .        . 

April        .  . 

May         -  -        . 

June        .  .        • 

July 

August     .  -        . 

September 

October    -  -        - 

November 

December 

Annual  means  - 


Tab.  XXI. 

Tab.  XXXn. 

Tab.  XXXVI. 

MoDthly 

IIMIII&. 

o 

o 

o 

0 

34.47 

31.23 

31.19 

S).30 

35.42 

36.70 

36  84 

'        36.3? 

46.11 

45.29 

46.14 

45.85 

52.31 

64.65 

65.47 

64.14 

60.45 

62.68 

62.96 

63.01 

73.27 

71.48 

71.61 

72  0* 

76.40 

75.10 

76.47  ' 

75.66 

72.0* 

72.66 

74.28 

7S.« 

68.07 

65.56 

65.89 

66  5: 

48.80 

64.67 

63.59 

82.^ 

43.72 

41.47 

40.91 

4S.e3 

35.70 

33.61 

32.43 

33.91 

53.81 

53.75 

53.97 

53.^5 

The  agreement  of  the  results  is  striking,  and  shows  that,  whether  the  annual  tempmtui?  * 
derived  from  obsenrations  made  at  the  four  or  twelve  chosen  hours,  or  from  the  arithntfC? 
mean  of  the  extremes,  the  difference  amounts  to  but  0^.22.  The  mean  temperature  of  ^^> 
ington  may  therefore  be  considered  as  quite  approximately  determined;  the  numbers  of  the' 
ond  column  in  Table  XXX VIT  bemg  from  1 },  of  column  third  from  8},  and  of  column  ^ 
from  4  entire  years  of  obsenration. 
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METCOEai.OaiCAL  OBSSaVATIONS. 


TABLK  XXXVni. 
Monthly  temperatum  of  the  dew  point  at  each  hour  of  oburwdion* 


8  A.  Aft. 

1 

9  A.  M. 

1 

■i 

1  ' 

§ 

1888.    1839. 

1840. 

1841. 

1842. 

• 

1838. 

1839. 

1840^. 

1841. 

1842. 

6 

s 

1 

1 

:ig 

% 

o           o             o 

o 

0 

0 

1  ' 
o            o 

o 

o 

o 

o 

Jan. 

^24.68 

c27  78 

26.2(» 

M7.27 

a29.66 

28.46 

Feb. 

«o33.55' 

*22.83 

23.41 

*29.88 

327.24 

28.56 

Mar. 

533.66  n37.06 

27.89 

g40.4l 

34.75 

336.56 

n46.00 

36.49 

g4l.07 

39.53 

April 

38.10  c44.66 

a39.29 

g4:i.88 

41.45 

43.38 

46.70 

40  96 

b48.l8 

44.54 

May 

aSl.30  a61.67 

a44.98 

e49.65 

49.40 

64.34 

a66.47 

b49.23 

C52.61 

53.16 

June 

a64.88    68.80 

a61.96 

b60.39 

58.87 

{b69.76 

66.35 

66  60 

62.27 

63.74 

Jnly 

62.07    66.90 

C62.47 

ll 

68.48 

7l.90;b66.14 

71.82 

a65.63 

68.77 

Aug. 

58.61'   89.63 

64.  Ot 

68.97>  65.19 

72.87 

67.34 

Sept. 

64.96    62.30 

63.62 

69.70   58.37 

59.59 

59.22 

Oct. 

Ib47.i7  a46.33 

46.90 

44.03   54.01 

52.71 

50.26 

Nov. 

36.73: 

a82  861 

34.29 

32.63 

a38.00 

36.31 

Dec. 

23.18! 

1 
1 

22.00 

22.59 

W3.76 

1 

28.76 

• 

23.76 

■ 

3  P.  M. 

\ 

9  P.M. 

1 

] 

R 

s 
o 

1838.    1839. 

1840. 

1841. 

1842. 

6 

1838. 

1889.    1840. 

1841. 

1842. 

• 

O 

S 

o 

r       t 

s 

o 

o 

o 

0 

o 

o 

0 

o 

0 

o 

0 

Jan. 

28.87 

82.06 

30.46 

»24.27 

'28.78 

26.50 

Feb. 

132.52 

'28.63 

30.67 

'26.04 

»24.46 

26.26 

Mor. 

*87.3I 

h45.23 

36.44 

e4.^07;41.0l{ 

f>a86.22h40.94 

82.90 

f4l.82 

87.69 

April 

42.57 

49.03 

43.98 

C47.60 

46.79 

41.40' c50.04 

a41.48 

e60.79 

46.98 

May 

63.63 

66.26 

52.41 

61.71 

58.60 

66.55 

66.77 

b60.39 

b52.09 

53.96 

June 

60  30 

66.73 

b69.62 

aA1.4!i 

64.49 

62.00 

66.70 

67.68 

a622d 

64  88 

July 

TO.  87  d63.23 

72.42 

b67.45 

68.49 

067.64 

a69.62 

d66.44 

67.60 

Aug. 

93  67}   64.90 

74.47 

67.35 

1 

67.26'a72.70 

69.98 

Sept. 

57.37|    68.70 

61.53 

59.20 

61.80 

67.87 

\ 

69.83 

Oct. 

45  19    55.t6i   63.68 

51.34 

a53.60 

50.21 

51.90 

Nov. 

34.60 

a40.48 

137.49 

31.90 

i  35.70 

33  80 

Dec. 

26.861 

1 

26.28 

25.81 

122.66 

23.29 

22.98 

a  One  omission.  a  Dew 
b  Two  omissions.  6  Dew 
c  Three  omissionfl.  c  Dew 
d  Four  omissions,  d  Dew 
e  Five  omissions,  e  Dew 
f  Six  omissions.  /Dew 
g  Seven  omissions,  g  Dew 
h  Thirteen  onussions. 
n  Fifteen  omissions. 


point  below  lero  one  day. 
point  below  lero  two  days, 
point  bclbw  zero  three  days, 
point  below  zero  four  days, 
point  below  zero  five  days, 
point  below  zero  six  days, 
point  below  zero  seven  days. 


'  Dew  point  too  low  to  be  observed 

one  day. 
3  Dew  point  too  low  to  be  observed 

two  days. 
'  Dew  point  too  low  to  be  observed 

three  days. 
^  Dew  point  too  low  to  be  observed 

four  days. 
^  Dew  point  too  low  to  be  observed 

five  days. 
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AJSTBACTS  AHO  COMMCBTS. 


TABLE  XXXIX. 

Jfeon  monthly  and  annual  iemperalure  of  the  dew  point. 

Month. 

3  A>  M* 

! 
9  A*  M. 

3  P.  M. 

9  P.  M. 

BailynxiDi. 

January  - 

96.30 

28.46 

80.46 

26.50 

27.90 

Febniaiy- 

23.41 

28.56 

30.57 

25.25 

%Ub 

March 

94.75 

39.58 

41.01 

37.59 

sb.ss 

April       - 

41.45 

44  54 

45.79 

45.93 

44.49 

May 

49.40 

58.16 

53.50 

53.95 

filSO 

June 

58.87 

63.74 

64.49 

64.38 

6187 

July        .           . 

63.48 

68.77 

68.49 

67.50 

67.06 

Auguat    - 

64.07 

67.34 

67.85 

69.98 

September 

63. 6S 

59.22 

69.20 

69.83 

57.99 

October  - 

46.90 

50.25 

51.34 

61.99 

50.16 

November 

84.29 

35.31 

37.49 

83.80 

%.33 

Beoember 

28.69 

23.76 

26.81 

-A             ... 

22.92 

».77 

Annual  means 

43.35 

46.88         ^     47.96 

46.63 

46.18 

TABLE  XL. 
Difference  of  the  dew  point  and  temperature  of  the  air  at  each  hour  of  ohtertatuifi 


Month. 


3  A.  M* 


January   - 

February- 

Mansh 

April 

May 

June 

July     •   - 

Augnat    - 

September 

0<^ber    - 

rVovember 


1838. 


1839. 


6.58 
6.22 


e 
5.44 

7.70 

6.15 

9.70 

r.40 

6.03 

4.98 

3.00 

8.22 

9.90 


1840. 


1.06 

3.61 

6.78 

5.40 

4.46 

2.61 

3.53 

3.93 

5.501 

4.81 


1841. 


3.82 
7.42 
7.46 
5.19 
6.94 
5.57 
5.79 


1842. 


6.12 
4.78 
4.50 
4.47 


V  A.  Al. 


I 


e 
e 


1838. 


4.63 
7.56 
6.45 
6.62 
0.16 
6.37 
6.04 
2.80 
8.37 
8.41 
5.52 
6.26 


1839. 


11.04 

16.61 

11.43 

8.97 

6.97 

7.00 


o 
6.48 

6.22 

7.86 

13.76 

18.18 

9.12 

9.41 

6  82 

7.66 

6.43 


1840, 


2.06 
11.05 
7.97 
6.03 
4.82 
2.80 
4.48 
3.98 
4.85 
5.92 


1841 


8.37 
6.34 
6.73 
7.82 

10.66 
9.98 

11.90 


e 
1841    c 


7.W 


0 

1 4.4'r 

5i« 
6.H 
7.57  10.03 
9.85  !l0.31 

10.7«  i  8.* 

19.15 

•8.i» 
7.S? 
5.» 
5.S1 
6.4$ 


Month. 


January   - 

February  - 

March 

April 

May 

June 

Jufy 

Auguat    - 

September 

October    • 

Norember 

December 


8  P.  M. 


1838. 


1689. 


1840. 


17.26 
22.76 
18.63 
14.62 
11.90 
9.94 


8.10 
11.67 
15.72 
25.10 
19.97 
14.33 
17.67 
10.07 
11.83 
10.06 


1841. 


7.88 

16.90 

14.16 

10.04 

7.96 

4.78 

8.69 

8.98 

9.81 

9.64 


o  . 
5.25 

11.44 

12.99 

12.40 

14.20 

14.68 

17.48 


1842. 


a 

■ 

o 


13.80 
17.68 
18.74 
17.94 


667 
11.56 
12.35 
18.01 
16.77 
14.22 
16.05 
12.63 
18.02 
11.22 
10.85 

9.79 


9  P.M. 


1838. 


1889. 


6.30 
7.83 


o 
7.27 

9.67 

8.48 

12.40 

6.55 

6.20 

7.61 

6.05 

4.97 

3.90 


1840. 

1841. 

o 

o 

8.76 

9.08 

2.65 

8.53 

6.65 

6.23 

6.49 

6.98 

5.12 

6.06 

4.82 

724 

2.63 

375 

3.98 

6.27 

6.00 

1841.    : 


8.99 

3.85 

r«3 

7.45 


7e: 

7?^ 


629 
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M£TS0RaLO«ICAL  OBSl^RVATIONS. 


TABLE  XU. 
A£9rtthiy  ntnd  annual  mtam  of  the  daffcnnet  between  the  dew  point  and  temperature  of  the  air. 


1 

Month.            !      3  A.  M. 

1 

1 

9  A.  M. 

3  P.  M. 

9  P.  M. 

Daily  means. 

Janoaiy 

February      - 

March 

April  -         -        - 

May    - 

June    «»         -        - 

July     - 

August 

September    - 

October 

November    - 

December    - 

0 

4.63 

7.66 

5.46 

6.82 

6.16 

6.37 

6.04 

2.80 

3.37 

3.41 

6.52 

5.26 

4':42 
6.78 
6.14 
10.03 
10.37 
8.96 
9.12 
8.74 
7.86 
5.20 
5.91 
6.46 

0 

6.67 
11.56 
12.36 
18  01 
16.77 
14.22 
1605 
12.63 
13.02 
11.22 
10.85 

9.79 

»     0 

6.48 
9.87 
7.01 
7.28 
6.81 
6.96 
6.56 
3.84 
4  36 
3.91 
6.28 
6.92 

6!30 
8.67 
7.74 
10.28 
10.00 
8.62 
8.94 
6.98 
7.16 
6.96 
7.14 
7.11 

Annual  means 

6.03 

7.42 

12.67 

6.16 

7.82 

TABLE  XLII. 
Mean  temperature  of  evaporation  {wet  Buib  thermometer)  at  each  hour  of  obeervalion. 


1841. 


Month. 

8  A.  M. 

9  A.  M. 

! 

3  P.  M. 

9  P.  M. 

Daily  means. 

o 

o 

o 

o 

o 

March 

i43  16 

t47.06 

April  -        .        - 

m4d.64 

646.82 

53.67 

^45.80 

47.46 

May 

/49.82 

a66.47 

61.71 

tfd4.60 

65.ft« 

June  -        -        - 

063.66 

«72.07 

C75.92 

67.58 

69.78 

July    - 

65.78 

78.15 

75.22 

a69.57 

70.93 

August 

if63.80 

672.23 

676  14 

668.07 

69.81 

September    - 

669.07 

666.18 

O70.84 

668.27 

64.84 

October 

040.67 

45.68 

54.68 

646.09 

46.08 

November    ^ 

(•38.46 

e4l.40 

a45.29 

<f41  86 

41.62 

December    - 

n39.90 

^38.47 

1 

^41.61 

A3ir.09 

39.84 

1842. 


January 
February      - 
March 
April  - 
May    - 
June   - 

Annual  means 


i36.69 
33.43 
48  05 
46  47 
50.82 
61.60 


48.31 


Ar36.79 
34.94 
46  05 
61  22 

a68.07 
66.34 


62.71 


«41.89 
41.86 
51.40 
67.27 
61.90 
71.68 


67.23 


A37.09 
86.98 
4669 
60.67 
54.76 

a64.03 


51.28 


38.11 
86.54 
46.52 
61.41 
66.39 
66.64 


62.39 


a  One  omi»iion.  d  Four  omissions.       g  Seven  omissions.        k  Fourteen  omissions. 

h  Two  omissions.         e  Five  omissions.         h  Eight  omissions.         /  Fifteen  omissions, 
c  Three  omissions.       /Six  omissions  »  Eleven  omissions.       m  Sixteen  omissions. 

n  Twenty-one  omissions. 
The  annual  means  in  the  last  line  ere  obtained  for  the  year  commencing  July,  1841',  and 
terminating  June,  1842.     From  the  great  number  of  omissions  in  December  and  January,  the 
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ABSTRACTS  kVD  COMMfiHTS. 


TABLE  XLin. 

Difference  between  the  temperature  of  the  air  and  tk'it  of  evaporattota,  at  ee^. 

observation. 


1841. 


Month. 


March 

April 

May 

June 

iulv 

August    • 

SSeptember 

October    - 

November 

December 


8.78 
321 
3.07 
1. 16 
2.39 
3.32 
3.18 
3.10 


9  A.  M. 

3  P.  M. 

1 

o 

o 

1.55 

1.68 

2.14 

2.78 

4.03 

5.69 

4.33 

8.37 

3.42 

8.89 

1.61 

5.29 

2.82 

5.6) 

2.58 

4.61 

2.56 

477 

2  19 

2.03 

9  P.  M. 


l>»sr. 


1.58 
3.13 

2  81 
2.83 
1.36 
1.98 
3.53 
3. 54 

3  06 


^^ 


1842. 


January    • 

February  - 

March 

April 

May 

June 

Annual  means 


i.70 
1.85 
2.72 
3.17 
3.33 
2.96 


1.98 
3.03 
2.94 
4.53 
4.36 
4.65 


3.08^ 

4.40 

6.47 

7.96 

8.41 

7.68 


3.44 

3.91 
4.12 
3.97 
4.56 
4.89 


■ 

* 

I 


3.87 


The  annual  me^s  are  for  the  year  commencing  July,  184 1 . 

The  greatest  diBference  between  the  temperature  of  the  air  and  that  of  evspomiK.  ? 
by  the  wet  bulb  thermometer,  occurs  iii  all  the  months  at  8  P.  M.,  and  daring  ta^- 
December  of  184 1  appears  to  f«)rm  an  exception,  so  far  as  the  hour  is  concerned;  hot  ^ 
observations  (56)  amounting  to  more  than  one  half  of  the  entire  number,  neqiiires  da: ' 
not  be  considered.     The  difference  is  feast  at  3  P.  M.,  and  iii  winter;  the  excefor 
hours  being  June  and  September,  1841,  when  it  was  least  at  9  P.  M  ;  October  ai^.^^ 
when  it  was  least  at  9  A.  M.;  and  to  the  total  amount,  .August,  1811.     If  this  btfct' 
omitted,  the  march  of  difference  appears  regular,  increasing  from  January  to  July,  i^^  ''I 
ing  from  July  to  January. 

Collecting  into  one  result  the  mean  of  all  the  observations  at  that  hour  in  eech  ^srr 
year,  the  following  table  is  formed. 

TABLE  XLIV. 

Mean  difference  between  the  temperature  tfthe  air  and  that  ofeMpsration,  in  tke^^  •' 

nf  the  year. 


Hour. 


3  A.  M.  - 
9  A.  M.  - 
3  P.  M.  . 
9  P.  M.  - 

Daily  means 


Spring. 


o 
2.71 

3.36 

5  50 

3.47 

3.73 


Summer. 


3.35 
3.50 
7.56 
2  97 

4.09 


Autumn. 

o 
3.96 

2.65 

5.00 

3.03 

3.41 


Winter. 


o 
2.33 

3  07 

S.14 

3.80 

3.56 


«  • 

. 

5. 
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METEOaaLOGICAL  OBSERVATIONS. 


TABLE  XLV. 
Monthly  means  of  the  force  of  the  aqueous  vapor  at  each  hour  of  observation. 


1841. 


1 

ftfonthf 

3    A.     Mm 

9  A.M. 

3  P.M. 

9  P.  M. 

Daily  means. 

Inches. 

Inches* 

Inches, 

Inches. 

Inches. 

March 

.301 

.349 

April 

.290 

.320 

.407 

.315 

.333 

May 

.351 

.438 

.515 

.423 

.432 

June 

.564 

.733 

.761 

.682 

.686 

July 

,619 

.777 

.768 

.695 

.715 

August     - 

.589 

.769 

.804 

.672 

,708 

September 

.489 

.619 

.696 

.672 

.594 

October     - 

,240 

.300 

.368 

.284 

.298 

November 

.222 

.258 

.279 

.247 

.251 

December 

,231 

.230 

.261 

.231 

238 

1842. 


January    - 

.220 

.218 

.262 

.211 

.228 

February  - 

.212 

.216 

.252 

.217 

.224 

March 

.274 

.304 

.341 

.294 

.804 

April 

.311 

.358 

.405 

.348 

.365 

May 

.367 

.457 

.495 

.400 

.427 

June 

.535 

.658 

.662 

.675 

.607 

Annual  means      - 

.405 

.491 

.529 

.452 

.469 

The  annual  means  have  been  obtained  for  the  y«ar  commencing  July,  1841. 

As  the  numbers  of  tables  XLII  and  XLTII  mdicated,  the  tension  of  the  aqueous  vapor  is 
greatest  at  3  P.  M.,  the  only  expeption  being  the  month  of  July,  1841,  in  which  the  mean 
daily  force  was  greater  than  in  any  other  month.  It  is  least  at  3  A.  M.,  and  in  February. 
December  and  Jcnuary  are  apparent  exceptions  to  this  law,  but  we  may  probably  look  to  the 
number  of  omitted  observations  at  the  hour  of  minimum  in  these  months  for  the  discrepancies. 

Arranging  all  the  observations  at  each  hour  into  four  groups,  we  have  the  next  table. 

TABLE  XLVL 
Quarterly  memi$  of  the  force  of  the  aqueous  vapor  at  each  hour  of  observation. 


Hour. 

Spring. 

Summer. 

Autumn. 

Winter. 

Annual  means. 

3  A.  M.   - 

9  A.  M.   - 
3  P.  M.   - 
9  P.  M.    - 

Inches. 
.317 
.363 
.419 
.356 

Inches. 
.577 
.734 
.749 
.666 

Inches. 
.817 
.892 
.448 
.368 

Inches. 
.223 
.235 
.258 
.220 

Inches. 
.358 
.428 
.468 
.400 

Daily  means 

.364 

.679 

.381 

.284 

.414 

The  force  of  the  vapor  is  greatest  in  the  summer,  and  at  8  P.  M.  in  all  the  quarters.  It  is 
least  in  the  winter  and  at  3  A.  M.,  in  spring,  summer,  and  autumn— «and  in  winter  at  9  P.  M. 
Summer  is  above — fcpring,  autumn,  and  winter,  below  the  annual  means,  the  tension  in  au- 
tumn approaching  it  nearest.  ' 
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ABSTRACTS  AKD  COHMBHT3. 


TABLE  XLVn. 


I 

Sfean  rmmthly  temperature  at  9  A.  M.  and  3  F.  M.^  as  shown  by  the  tkermo^i 

bulb  wa»  expoied  to  the  direei  rayt  of  the  sun. 


Month. 

1838. 

1839. 

1840. 

1811.            ^ 

K 

1 

9  A.M. 

3  P.M. 

9  A.M. 

3  P.  M*  9  A.  M. 

3  P.M. 

9A.M.'3P.M.U> 

O*                0 

o 

1 
o      1      o 

0 

o 

o 

January 

58.07 

58.33 

35.80 

42.89 

34.60 

48.50  43  S 

Febraaiy 

1 

68.71 

68  99  <  67.17 

67.60 

43.97 

59.73  51 

March  - 

• 

66.00 

75.21  !  63.20 

74.38 

69.52 

69.28  §U 

April   - 

77.04 

85.78    "^3.42 

82.57 

65.31 

75.74   i^ri 

87  90 

90.87    66.90 

91.43 

77.21 

83.81,^: 

June    - 

85.91 

88.29    92.00 

97.22 

93.13   101.23  »r 

July     - 

93.75 

99.06    96.62 

98.89 

93.88 

98.61  i 

August 

89.19 

98.25    94.69 

9809 

91.39 

9Z.»3 

September 

80.79 

81.91    83.44 

81.86 

87.45 

91.32 

October 

70.88 

73.55    62.25 

76.75 

65.39 

75.65 

November 

65.43 

68.88 

64  90 

63.20    56.41 

68.58 

58.95 

66.91 

December 
Annual  means  • 

49.67 

63.74 

60.25 

58.17    39.23 

52.26 

47.33 

61.31 

74.37 

78.47    70.04 

77.71 

68.17 

Taking  the  difierencea  between  the  readings  of  the  dry  and  sun  thermometen,  is- 
their  mm  by  the  number  of  observations  of  the  sun  thermometer,  the  numbers  of  i^> 
table  are  obtained. 


TABLE  XLVIII. 


Mean  monthly  difference  between  the  temperature  of  the  air  at  9  A.  M.  and^f^ 
that  shoum  by  the  thermometer  whose  bulb  was  exposed  to  thefuU  rays  of^* 


Month. 

1838. 

1839. 

1840. 

1841. 

> 

9  A.M. 

8  P.M. 

9  A.M. 

3  P.M. 

0  A.M. 

3P.M. 

V    AbAV* 

8P.M. 

9.0 

• 
* 

0 

o 

o 

o 

o 

o  _ 

0 

0 

January 

29.27 

22.33 

18.60 

19.33 

7.21 

18.75 

lit* 

February 

27.67 

26.56 

16.66 

23.00 

13.44 

18.03 

K.S; 

March  - 

20.82 

20.79 

21.50 

19.62 

17.41 

17.58 

iii«' 

1 

April   - 

19.00 

16.70 

16,65 

15.60 

16.54 

16  84   M-^' 

May     - 

21.10 

16.60 

20.67 

17.95 

15.52 

16.68 

|{J 

June    - 

17.16 

13.41 

18.47 

19.14 

15.72 

16.3t 

14> 

July     - 

17.65 

17.78 

18.48 

20.00 

17.04 

13.80 

August 

16.12 

18.69 

19.40 

19.31 

17.94 

16.07 

September 

16.16 

10.63 

19.06 

13.24 

18.08 

13.58 

October 

14.45 

9.84 

9.83 

14.86 

18.91 

17.77 

81  68 

28.11 

22  60 

16.20 

16.82 

16.84 

15.00 

13.10 

]>Member 
Annual  means  - 

23.89 

21.79 

27.87 

20.33 

9.81 

15.60 

13*96 

18.4S 
15.70 

^^4 

20.69 

17.39 

17.04 

17.06 

15.66 

1 

^ 
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MStXOROI^GICAL  09UKmTAT|[998» 


TABUB  XLIZ. 

>meUr  whote  bulb  wa».  txpot$d  to  the  full  rays,  of  the  ittfif  iogethwr  wUh  it»  monthly 
^  annual  taluu. 


■••»i«*M>a^M 


■•>in"» 


■■     I    ■! 


,:..^^^ 


Month. 


iBae. 


ary 

oary 

I      - 


iiat  - 
emlMr 
ber  - 
smber 
imber 


nnuftl  metna 


1889. 


18.68 
8080 
17.88 
18.80 
16.S8 
1171 
18.90 
18.84 
13.14 
10,40 
88.85 


19.04 


1840. 


18.98 
19.88 
80.68 
16.18 
19.81 
18.80 
18.69 
19.85 
18.16 
18.84 
16.83 
18.46 


17,49 


184L. 


9.88 
16.78 
17.49 
16.94 
16.06 
16.68 
16.48 
17.00 
16.88 
18.84 
14.06 
16.18 


16.88 


1848. 


14.84 
16.43 
16.97 
16.90 
16.68 
17.88 


■  !■  1 


Mod* 


>taMiM*^«a 


17.84 
18  64 

18.70 
le.TO 
17.tl 
16.76 
17.61 
17.76 
I6.n 
14.87 
19.87 

18.89 


T'^»' 


17.47 


II     >■■      I    i    I       p.     i^  »       ^^r       . 


.1.1.  JS 


preparing  the  foUowing  table,  whenerer  the  wind  haabeen  recorded  in  the  journal  aa 
^.  £.  more  than  once  at  each  obeftrvation  hoar  daripf  the  mtoth,  the  flnt  obeenration  has 
I  called  north,  and  the^eecond  northcaat,  dko.  If  them  are  two  of  E.  N.  B-f  ooaii  oonaid- 
northeaat,  the  other  aatt,  and  ao  of  other  ponita.  i^.  by  E.  ia  pat  down  northt  N  E.  by 
•  northeaat,  dtc-,  the  obaerration  beiog  plaoed  in  that  eolnmd  wMh  which  the  <fireetiQa  of 
^ind  moat  nearly  coinci^.  j        '     ■ 

TABLBI*. 
ving  the  number  pfiay»  in  .eaeh  month  during  wkUh  the  wind  bkwfrom  eoA^h^eeUont, 


isas. 


• 

. 

t^ 

f 

8  A.  M. 

r 

« 

J 

Month. 

1 

^ 

i 

1 

• 

1 

t 

• 

»5 

1 

rember 

ember        -            ^ 

1 

8 

4 

8 

1 

I 
8 

0 
1 

8 

1^ 

9 
7 

8 
tl 

Same    - 

1 

7 

8 

1 

8 

r 

3 

1 

16 

1? 

• 

- 

\ 

C  i7«3 
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AMTRACTS  A9V  COMMITS. 


Ill  «  «■■»»    ■  ■  r     ■   ■  ■  » 


TABLE  Ir—CDOfiniied. 


rfl  Jinn 


^.■1*  I  »>ll. 


1638^. 


V  JiL*  «&• 


Month. 


Jttly  • 

Bcfptditibcsr 
Octobor 
NoTMiber 
I/0winb6p 


Bium 


■ii"— V 


8 
I 

8 


'^ 


13 


I 


8 
8 
10 
8 
1i 


%7 


I 


8 

8 


1 
t 

1 

8 
1 


6 


I 


6 
8 


1 
8 


IS 


I 


i 


10 

6 
6 
8 
7 


■h  1 


48 


1 

% 


U 


6 


Se 


3P,  M. 


• 


I 


I 


i 


I 


9 

e 
1} 


I' 


July   - 

August 

September' 

October 

riovwiAer 

D^oepiber 


8 
I 


8 
8 
18 
8 
3 
% 


BWDB      - 


10 


87 


8 
8 


8 


I 
3 

1 
5 

I 


10 


6 
8 


14 


9 
6 

a 

8 
6 

4 


89 


1 

8 
2 


10 


IS 
13 


r 


8  P.  M. 


Montk. 


Noveteber 
December 


Sviins 


7 


3 


3 


e 
S5 


3 

3 

'^•^ 

5 


» 


3 
8 


I 


*^HM»^B*i« 


9 


3 

8 


8 

I 

9 


4 

8 

6 


i 


9 
1 


li 
5 

17 


»«ii  I  fc «— .^— *. 


-aA. 


•i«*«*«ai«a«aato 
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t  l'»  3 


MBI^ftCrBOtOSICiX  OMBUV^ATfOlVS. 


*», 

^ 

1839- 

. 

3A.  M* 

> 

•"»  ' 

. J 

■ 

^ 

«» 

- 

■1 

1 

1 

1 

i 

n 

■J 

• 

i 

1 

o 
.   »5 

• 

• 

Januaiy           - 

s 

4 

2 

I    / 

3 

1 

6 

11 

February* 

4 

^  5 

3 

,2    1 

t 

6 

* 

March              -     .       >         2 

3 

3 

• 

8 

I 

7    , 

6 

2 

AprU  ...         5 

5 

1 

>     ' 

-     5 

4 

I 

6 

2 

Mayt-           *-        ^- 

4 

♦     6 

1  J       1 

J  -2 

>     8 

4 

1 

3 

June  - 

I 

5 

3 

2 

I 

8    . 

1 

10 

4 

July    -       '      - 

4 

6 

3 

1 

1 

'9. 

6 

I 

1 

A-uguirt 

7 

6 

1 

r          3 

9 

4 

4 

.     3 

iSeptembep 

6 

2 

3 

3 

I 

6   . 

6 

4 

October 

4 

\ 

6 

2 

L. 

3 

6 

6 

a 

November 

6 

3 

i 

1 

I        V 

3 

a 

3 

December        -            -         7- 

'     3 

2 

.  1 

3 

6 

'    ^, 

.  1 

SuDia     -            -       46 

48 

3d 

12 

32. 

39 

it 

66 

41 

%                        ■          "   ,"   "       ■                              ....  .......        .i 

- 

9  A.M. 

^ 

i 

i 

• 

■^^ — : 

i  1 

i 

■ 

MoDtii.                    ^ 

1   < 

\R 

• 

CO 

■i" 
^  ■ 

i\ 

1 

1 

January 

1     ,       3 

I                          6 

1. 

4 

T 

13 

February         -            * 

[     a        -3. 

;      2     1       2 

2 

.3 

3 

U 

Maitih             *            - 

1.-   1  .;      3^ 

2 

6 

4'         4- 

8 

4 

April  - 

4           7 

•    ■«       •.       ,• 

a 

4.          3 

4 

May    - 

a        6 

2            2 

8, 

8 

v& 

6 

4 

June  -           -           '  i 

2     i       3 

2     .       2 

3 

6 

1-    '4  " 

8 

July    .            -.           -  1       1     i 

,  .  ;3,    > 

4 

10 

r    9 

4 

August            -            -  j       fl     1       6 

2   .i.      2 

4 

^2    :'  .4 

5 

2 

September       *            -  |.     7     j       I 

1 

-     3 

3 

4 

0 

3 

October 

7     '       4 

•   5.    !•      i 

'  t 

I 

3 

6 

3 

November      - 

4-    1       4 

t  ; 

;     2 

o 

I 

15 

a 

December 

7            3 

1  , 

1 

8 

^ 

3 

Suma    - 

44 

40 

• 

18     {     16 

1       * 

39 

37 

46 

ai  ' 

46 

*  Five  obBerratioiig  omitted.                       f  One.  obaervation  otpittet 

1. 

*                                              ^                                                                  '            .         '        ' 

1 

J       > 

• 

» 

^» 

• 

1 

. 

r 

»  >«l  ■■   .    ■. 


.*  .»■      II  a    ,^1 
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ABSTBACTt  AWt>  COVHXBrTS^ 


TA8LE 


IS^9. 


3  P.  M.. 


Month. 


JtmMny 

Ftknaaj 

Mttoh 

^: 

JOM   • 

AugnU  - 

Septemfa^ 

October 

NoTvmber 

Deotntbor 


8qib» 


8 


Z% 


i 

H 


t 
3 
1 
4' 

I 
1 

1 
1 


MM^Bi 


17 


1 
8 


1 
1 
8 
3 
8 
3 


18 


I 


6 
6 

7 
7 
6 
8 
ft 
4 
2 
4 
3 
8 


66 


I 


1 

S 
7 
4 

e 

6 
9 

5     ! 

8    i 

3     i 

3     ( 
2     ! 


I 


L^ 


8 
3 

'       7 
•       4 

!   10 

8 


8    !    } 
8 

7 
7 
3 
8 


61      I     71    !    r 


9  P.M. 


Moitb. 


Jfltmuiy 
Fobnmy 
March* 
April - 

m^ . 

June  « 

July  •       i 

Atigttflt 

Saptembait 

Novitmbet 
Dcfiiiwlwir 


Bunn 


I 


4 
4 
3 
5 
4 
I 
3 
7 
6 
6 

4 


51 


8 
3 
3 
3 

8 

3 

I 
3 

^ 
3 

2 

3 


30 


i 


1 
8 
3 

3 
8 
3 

3 
I 
2 
6 
7 
3 


38 


I 


:  I 


1 

1 

3 

8 

3 

8 

3 

7 

2 
3 

4 

I 

6 

3 

8 

•      1 

3 

.       1 

3 

17 

48 

•. 

• 

I 

3 

3 

a 

4 
3 
2 

8 
1 


20 


<         m 


1 

2 

6 

3 

2 

8 

8 

8 

3 

2 

8 

8 


49 


*  One  obMfvation  omitted- 


f  Two  phiierrAtioiis  onitlBcl. 
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KTETBOSOLOaiCAL   0B8ER7ATI0KS. 


TABLE  L--Coatiiitt6d. 


1840. 


• 

' 

.3  A.  ] 

*                 ' 

i 

« 

1 

J 

> 

Month. 

1 

i 

i 

1 

1 

1 

1 

• 

a 

.f 

• 

Se: 

^  . 

H 

£ 

CB 

£ 

;e 

^ 

Jumaiy 

7 

2 

4 

2 

6 

1 

4 

6 

PebriMfy 

4 

1 

I 

1 

6 

6 

9 

Maieh 

t 

4 

8 

1 

5 

1 

4 

6 

6 

April  -            -            - 

t 

4 

i 

3 

4 

6 

1 

3 

7 

May   - 

1 

2 

3 

0 

* 

6 

8 

3 

4 

June*  -            -            - 

'       1 

1 

1 

10 

1 

10 

4 

1 

1 

July   - 

1       1 

1 

t 

• 

1 

7 

8 

3 

8     1 

August 

6 

6 

10 

2 

I 

6     i 

September 

4 

2 

6 

9- 

8 

S 

October 

1       .3 

4 

4 

4 

2 

4 

a 

4 

3 

November 

\       4 

7 

2. 

1 

■  2 

3 

1 

9 

1     i 

Deoember 

1       8 

8 

2 

2 

J6 

3 

I 

11 

1 

1 

1 
•1 

Suma    - 

24 

88 

38 

36 

35 

.  46 

1 

41 

ii 

67 

( 

^                                                                         » 

■ 

9  A. 

M. 

■ 

» 

« 

1 
1 

Month. 

North. 

^ 

East. 

Southeast. 

1 

i 
1 
1 

1 

1 

1 

1 

■ 

a 

.  1  - 
o 

January 

9     I 

1 

2 

1 

2 

6 

2 

• 

8 

6 

Febroaiy         • 

*  ! 

1 

2 

I 

7 

1 

r 

6 

7 

March 

1 

"3 

2 

6 

8 

I    . 

'4    . 

5 

2 

April  -     ,        - 

2 

2 

1 

2 

7 

4 

3 

4 

5 

May    -            -            * 

6 

6    - 

.2 

•6    ' 

6 

3 

3 

June  - 

I 

6 

3 

1 

6 

10 

5 

July    -            -- 

2 

3 

3 

3 

0 

7 

8 

August 

i 

1 

4 

6 

7 

8 

2 

2 

September 

,  ■ « 

5 

1     .       1 

A 

8 

2 

n 

1 

October 

1    1 

5 

•4.-5 

2 

7 

2 

6 

November       -           - 

!       3 

1     10 

! 

2 

6 

1 

9 

December. 

' 

9 

3     1       3 

3 

2 

2 

6 

2 

< 

Sums     - 

'  ^ 

&I 

16 

34 

1 

43 

61 

48 

1 

66 

31 

*  Two  obserrations  omitted. 
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▲«tTa:*<m  A^ro  coifitBtrr4- 


TABLE  L— CodtipMdL.' 


1 

1840. 

8  P.  M. 

Mondi. 

m 

1 

S5 

o 
'     125  . 

• 

i 

1 

• 

i 

t 

1 

9 
C 

I 

fa 

January 

1 

'       6 

1     -   . 

1 

\4 

'  I 

2 

■  i 

February 

1       3 

;  .» 

• 

1 

6 

4 

4 

.     3  1 

March 

'       3 

1 

2 

2     =       6 

6. 

3 

« 

April  -            »            - 

;     r 

..    2 

3            3] 

8 

4 

1 

May    - 

r  » 

3 

'711 

S 

5 

« 

June  -            - 

2 

& 

-  /3 

6 

13 

♦      : 

^uly    -            -            - 

I 

'       3 

2            I 

;  -^ 

8 

( 

AugnM 

1       1 

2 

-3            7 

1 

7 

4 

September       -     - 

1 

4 

2:2 

11 

5 

1       t 
> 

October 

2 

2 

3 

'I     1    •   5 

16 

S 

» 

November 

4 

.       3 

2, 

2            3 

4 

1 

11 

December 

2 
21 

4 

1 

1 

2 

6 

4 

^      4 

1       f 

Qnaa    - 

• 

:    25 

U 

29 

44 

76 

6ft 

n 

9  p.  M. 

■1      1 

• 

•• 

i.  \ 

1 

Months 

^ 

o 

1 

• 

1 

J  ' 

\     A 

;z; 

is     1     H 

£ 

de 

^ 

> 

\    2 

Jafiuary           i 

5 

t 
'    3     '       4 

t 

5 

t 

1 

? 

February  .       -^            -  | 

2 

,11-3 

1 

10 

1 

2 

4 

March             ■»     *      -  | 

I 

2 

3     1 

5 

4 

« 

3 

April  -            -            -  J 

■> 

1 

I 

6 

6 

5 

1 

May   -            -        ^  -  1 

4 

7 

2 

% 

5 

June  -            -    '       - 

1 

4 

■* 

2 

3 

2     1 

6 

< 

July*  -            -         -^  • 

t 

1 

1 

^ 

3 

4 

5 

fi 

August 

y 

2 

1 

6 

« 

6     • 

I 

• 

September 

1 

I 

. 

3 

2 

7     1 

8 

October 

8 

2 

3 

6 

6     . 

3 

NoTcmber 

4 

4 

3 

5 

4 

3 

8 

December 

3 

8 

2 

2 

5     . 

1 

3 

7 

Sums    - 

20 

'  38 

20 

36 

53 

46     ■ 

34 

57 

•One 

9b«ervat 

1 

ion  omil 

:ted. 

• 

«a9 


C  172  ] 


MBTSOKOIiQOJCAX.  OBSI^BTATIOlfS. 


TABU  L-««ntimitd. 

\ 

1841. 

3  A*  M> 

4 

1 

1 

1 

Mtfitb.    . 

1 

O 

i 

1 

9 

•9 
§ 

CO 

1 

8 

t 

1 

• 

a 

3 

ry 

r 

1              % 

10 

I 

10 

Bxy 

1               1 

2 

2 

2 

2 

6 

I 

9 

3 

& 

.              t 

7    « 

3 

3 

8 

8 

7 

i 

_            -            . 

6 

6 

2 

I 

2 

6 

8 

1 

4 

1 

8 

1 

2 

2 

3 

3 

6 

10 

-            -            - 

6 

8 

1 

5 

2 

2 

11 

-            -       .    - 

1 

6 

2 

2 

, 

2 

3 

6 

10 

i«t            -           - 

S 

2 

5 

1 

.    3 

2 

12 

itnMt 

7 

4 

1 

2 

2 

2 

4 

8 

yei           *            ' 

4 

4 

.     2 

I 

6 

2 

V  5 

8 

mber*     - 

2 

4 

1 

1 

4 

3 

8 

6 

mbpj*      - 

1 

4 

) 

I 

1. 

2 

10 

11 

Siimg  '• 

21 

50 

28 

18 

16 

49 

Vi 

68 

83 

/ 

■  • 

9  A.  M. 

* 

^. 

-    . 

o 

1 

i 

• 

! 

1 

Month. 

1 

i 

1 

• 

•6 

1 

i 

1 

•  - 

6 

Z 

H 

£' 

J    ' 

0 

^ 

o 

lary 

8 

11 

2 

3 

3 

I 

6 

« 

Tiary 

8 

5 

1 

1 

8 

6 

'  2 

4. 

a 

;h 

4 

9 

1 

1 

1 

8 

1. 

5 

1 

1  - 

2 

7 

2 

8 

4 

9 

3 

- 

8 

5 

2 

2 

2 

8  - 

12 

2 

;    -                ,                - 

I  . 

6 

2 

2 

9 

1 

6 

8 

•               •                • 

2 

4 

2 

2 

4 

0 

2 

4 

1 

urt      .    - 

6 

4 

8 

d 

8 

4 

2 

5 

1 

6 

10 

10 

Btobet*     - 

8 

8 

2 

8 

2 

4 

4 

ibet 
ember 
embet       '- 

8 

4 

3 

4 
8 

1 

2 

1 

• 

6 
4 

3 
3 
8 

8 

8 

10 

Sim— 

88 

69 

14 

19 

20 

57 

23 

78 

47 

1            II 

*Oop  ^tewmukm  omitted. 
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AaSTRACTS.A;i9  OOMMfitlTS. 


TABLB  L^PoiitiDi 

• 

led. 

I 

1841. 

1 

1 

• 

w 

3  P.  M*  ^ 

\ 

Month. 

m 

1 

K 

1 

1 
i 

J 

1 

J 

t 

* 

i  '1 

January 

February 

March 

6 

t 

.3 

3 
8 

9 

3 
3 

2 

1 

3 

I 

4 
5 
6 

4 

6 
4 

April*      ' 
May    - 

June  -            -    .        - 

4 
% 

.      6 
9 

4 

3 
3 
3 

1 
3 

6 
I 

1 

S 
4 

4        4 

5 

8 

July    -              -,             r 

Auguft 

September 

October 

4 
% 
3. 

5 
7 
3 

3 
1 

3 
1 
3 
3 

3 

8 

J 
1 

16 
6 
3 

4 

4        t 
1 
1 
4 

November 

1 

4     > 

I 

1 

7 

'   1 

December 

1 

S     '       1 

•         1       * 

3 

3 

1 

Sume     •* 

^7 

48         30 

30 

33 

69 

■ 

41        * 

• 

»p; 

M. 

/ 

> 

Month. 

1 

(5 

i 

GO 

South. 

1- 

1 1 

1 

.  Januaty 

,  February 

March 

4 

5 

^      3 

10 

3 
8 
1 

4 

3 

1 
3 

• 

4 
6 
8 

April  - 

May   -            -            - 

June  -    .        «» 

1 

3 
3 

4' 

1 

1 

3 
3 

1 

3 

4 
8 

1 

»  ,  ■ 

4        « 

July  - 
Auguet 
September 
October 

4 
1 
1 

3 
3 
6 
6 

3 

I 
8 

1 

3 

4 

I 
3 

1 

3 
3 

1 
7 

4    1    J 
9    * 

8    1    i 

NoTember 

4 

1 

1 

S 

<        • 

December* 

•I 

4 

3 

3 

4 

* 

Sume 

1 

13 

43 

17 

31 

18 

43 

'              1 

31     1    0 

1    ^ 

*  One  obeervutiott  omitted. 
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» 

TABLE  L— Continued. 

1842. 

3  A.  M. 

Month. 

1 

il 

i 

1 

• 

g 

QQ 

i 

1 

1 

i 

• 

1 

Janiiary 

^           ^ 

I 

1 

1 

4 

9 

2 

8 

10 

February 

w           «» 

8 

2 

7 

8 

3 

10 

March 

- 

1 

2 

1 

8 

2 

8 

3 

4 

7 

April  - 

- 

1 

7 

2 

2 

1 

2 

4 

2 

9 

May   - 

- 

8 

8 

2 

3 

« 

^      4 

13 

June  - 

^                                m- 

1 

4 

2 

2 

3 

2 

2 

11 

Sums 

- 

7 

20 

6 

7 

14 

31 

14 

18 

60 

\ 

9 

9       A>        B/lm 

January 

^                                ^ 

2 

1 

1 

3 

11 

2 

6 

5 

February 

- 

3 

7 

11 

4 

3 

March 

- 

1 

4 

1 

1 

12 

1 

7 

4 

April  - 

- 

2 

9 

1 

2 

1 

8 

7 

May*  - 

- 

2 

6 

1 

10 

2 

6 

4 

June  - 

- 

3 

4 

2 

2 

1 

7 

5 

5 

Sums 

•                • 

7 

27 

6 

6 

6 

55 

16 

86 

21 

3  P.  M. 

January 

^               ^ 

1 

8 

14 

5 

6 

8 

February 

T 

1 

1 

12 

7 

5 

2 

March 

- 

2 

2 

1 

3 

2 

10 

8 

8 

April  - 

- 

1 

5 

3 

2 

2 

7 

4 

6 

May    . 

- 

4 

2 

I 

3 

9 

7 

8 

June  - 

«                                           * 

8 

2 

1 

8 

4 

4 

8 

Sums 

- 

7 

18 

7 

7 

11 

60 

28 

84 

11 

9  P.  M. 

January 

„                    „ 

2 

1 

3 

11 

3 

2 

9 

February 

- 

2 

3 

9 

5 

4 

5 

March 

- 

2 

4 

2 

2 

1 

7 

4 

6 

8 

April  - 

m                           m 

2 

3 

1 

2 

7 

2 

4 

3 

5 

May    - 

m                               a 

1 

3 

2 

4 

1 

4 

14 

June  - 

m                               ^ 

2 

8 

1 

2 

3 

2 

11 

QuniB 

m                               «■ 

9 

15 

4 

7 

16 

36 

17 

21 

47 

*  One  obaeryation  omitted. 
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ABSTRACTS  AND  COMlfBVTS. 

In  prefMiring  Tablx  LI,  as  obeervations  were  made  at  8  A.  M.  and  9  P.  IL  oBhisi.^ 
months  of  1833  and  six  months  of  19429  in  oider  to  complete  four  jemn,  the  «a  d& l 
hers  opposite  3  A.  M.  and  9  P.  M.,  in  columns  1838  and  1842,  has  been  inaenedh  &^ 
of  their  amount ;  to  this  is  added  the  results  for  1839,  1840,  and  1841,  andthetgpo 
vided  by  four.     The  resulting  numbers  are  placed  opposite  those  homs,  iMbpectndy,iaaaj 
means.     To  render  the  annual  means  comparable  in  each  year,  the  nnmbcn  ogpoak  3  v 
and  9  P.  M.  of  1838  have  been  multiplied  by  six;  those  opposite  9  A.  M.  and  8P.X  r • 
and  the  sum  of  the  two  quantities  thus  obtained  is  divided  by  four  and  pboed  in  fie  ^ 
The  sum  of  the  numbers  in  column  1842,  for  each  direction,  is  divided  bj  two  naoLt  • 

TABLE  LI. 

Showing,  at  each  hour  in  the  several  years,  the  number  of  the  urind^^nrepaiHiig p* i 
directum,  with  the  mean  annual  numbers  renUting  from  tkemme. 

Wind. 

1888. 

1839. 

1840. 

1841. 

1842. 

1          -^ 

r3  A.  M. 
L9  P.  M. 

1.0 
12.0 
10. 0 

2.0 

46.0 
44.0 
32.0 
51.0 

24.0 
25.0 
21.0 
20.0 

21.0 
33.0 
27.0 
12.0 

7.0 
7.0 
7.0 
9.0 

4 

1       '. 

Means 

15.5 

43.2 

22.5 

23.3 

16.0 

LI 

f  3  A.  M. 

Northeast^  |^;5J; 

\9  P.  M. 

7.0 
27.0 
27.0 

5.0 

45.0 

48.0 
400 
32.0 
30.0 

38.0 
51.0 
25.0 
88.0 

59.0 
69.0 
48.0 
49.0 

20.0 
27.0 
13.0 
15.0 

1 
f  1 

Means 

37.5 

38.0 

56.2 

a7.6 

1 

L 
1 

f3  A.  M. 

^^^       '  i  3  P.  M. 
\9  P.  M. 

3.0 
6.0 
8.0 
6.0 

33.0 
18.0 
17.0 
36.0 

26.0 

23.0 
15.0 
14.0 
20.0 

23.0 
14.0 
20.0 
17.0 

18.5 

6.0 
5.0 
7.0 
4.0 

f 

« 

Means 

19.0 

18.0 

11.0 

• 

f  3  A.  M. 

Southeast  \  ^  ^'  JJ; 

19  P.  M. 

1.0 

7.0 

10.0 

1.0 

12.0 
15.0 
18.0 
17.0 

15.5 

36.0 
34.0 
29.0 
36.0 

33.7 

19.0 
20.0 
21.0 

7.0 
6.0 
7.0 
7.0 

V 

Means 

11.5 

18.2 

1                          : 
13.5 

f  3  A.  M. 

South  -^'3p;5J; 

L9  P.  M. 

3.0 
12.0 
14.0 

5.0 

25.0 

32.0 
39.0 
56.0 
46.0 

36.0 
43.0 
44.0 
53.0 

43.7 

15.0 
20.0 
23.0 
18.0 

14.0 

6.0 

11.0 

16.0 

Means 

43.2 

19.0 

23.5 
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TABLE  LI— Continued. 


Wind. 


p  A.  M. 
V.9  P.  M. 


Meana 


1888. 


80.0 


1889. 


7.0 

89.0 

43.0 

87.0 

89.0 

61.0 

6.0 

80.0 

86.7 


1840. 


46.0 
51.0 
76.0 
46.0 


64.7 


1841. 


49.0 
67.0 
69.0 
43.0 


54.2 


1843. 


31.0 
65.0 
60.0 
36.0 


91.0 


Means. 


47.7 
60.5 
78.7 
43.0 

56.2 


Weet 


f  3  A.  M. 

J  9  A.  M. 

■  '^j  3  P.  M. 

\9  P.  M. 


Means 


3.0 

6.0 

10.0 

4.0 


18.6 


42.0 
45.0 
71.0 
49.0 


61,7 


41.0 
48.0 
55.0 
84.0 

49.6 


22.0 
28.0 
41.0 
81.0 


29.2 


14.0 
16.0 
23.0 
17.0 


35.0 


32.6 
34.5 
50.0 
36.4 

38.4 


f3  A.  M. 

Noithwert^  I  f  J[; 

L9  P.  M. 

Means 


16.0 
58.0 
57.0 
17.0 


107.0 


65.0 
81.0 
77.0 
56.0 


69.7 


61.0 
66.0 
73.0 
57.0 

64.2 


69.0 
78.0 
88.0 
62.0 


74.2 


18.0 
35.0 
34.0 
21.0 


54.0 


61.5 
79.5 
82.2 
58.0 

70.3 


Cafan 


3  A.»  M. 

9  A.  M. 
3  P.M. 
9  P.M. 


Means 


19.0 

10.0 

2.0 

16.0 


68.5 


41.0 
46.0 
ll.O 
57.0 

38.7 


57.0 
31.0 
28.0 
57.0 


48.2 


88.0 

47.0 

24.0 

105.0 


64.7 


60.0 
21.0 
11.0 
47.0 


69.0 


We  perceive  in  the  above  table,  that  in  the  average  of  four  years — 
At  3  A.  M.,  calms  prevail :  the  proportional  part  of  the  year  being  74.9  days. 
9  A.  M.,  northwest  winds :  the  proportional  part  of  the  year  being  79. 5  days. 
3  P.  M. ,  northwest  winds  :  tiie  proportional  part  of  the  year  being  82.2  days. 
9  P.  M.  p  oalms :  the  proportional  part  of  the  year  being  78. 4. 


74.9 
38.9 
19.0 
78.4 

52.8 
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TABLE  Ln. 

Skoufing  at  each  oUervation  hour  of  the  uootmU  montht  the  mean  ttumber  ofdagt  m  a 

the  wind  prevailed  from  each  dSredum. 


Month  and  hour 

.    North. 

N.  E. 

East 

S.  E. 

South. 

a  w. 

Wert. 

N.W.  . 

^3  A.  M 

8.8 

4.2 

1.8 

1.0 

3.0 

4.5 

0.8 

S.8    > 

J-    ispiM. 

3.S 

4.2 

1.0 

1.5 

4.3 

4.2 

1.0 

&S 

4.0 

1.6 

1.0 

1-3 

4.0 

5.0 

3.6 

l.i 

,9  P.  M. 

3.8 

3.6 

3.0 

1.5 

3.3 

3.8 

3.0 

5.S 

f  3  A.  M. 

l.l 

3.5 

2.0 

1.0 

3.8 

3.8 

1.0 

5J 

^-^-  <3p:m. 

S.S 

3.0 

1.3 

1.0 

3.0 

4.3 

1.0 

4.S 

1.0 

3.3 

1.3 

1.0 

3.3 

6.8 

3w5 

S.8 

L9  P.  M. 

3.3 

2.0 

3.5 

0.6 

4.8 

4.8 

a.o 

5.! 

'^S  A.  M, 

1.8 

4.0 

2.3 

1.0 

4.6 

3.3 

4.S 

5.3 

March^  I  ^;  J{; 

1.8 

4.8 

1.0 

2.3 

3.5 

6.2 

S.5 

€.3 

3.1 

3.3 

1.5 

1.5 

3.8 

7.0 

4.3 

If 

1.9  P.  M. 

1.1 

4.5 

2.0 

8.0 

3.2 

3.0 

4.5 

4.« 

"3  A.  M. 

2.0 

5.3 

1.6 

3.5 

3.0 

4.5 

S.9 

U 

An.Ml    J  9  A.  M. 

^P^  "<  8  p.  M. 

3.5 

6.3 

I.O 

1.0 

3.8 

4.8 

a.  5 

6.* 

.   3.0 

8.8 

3.8 

1.3 

4.5 

6.3 

4.0 

5.« 

{9  P.  M. 

3.5 

2.0 

1.5 

3.0 

6.3 

3.3 

8.5 

S.S 

9  At  Alt 

3.0 

4.5 

1.0 

2.3 

1.5 

5.0 

4.2 

3.5 

^        J  9  A.  M. 
^•y    ^3P.M. 

2.0 

5.3 

1.0 

2.2 

1.0 

5.3 

4.0 

6.d 

3.1 

2.5 

0.8 

2.5 

2.8 

6.8 

5.0 

t9 

\J  P.  M. 

1.1 

3.2 

1.0 

3.2 

2.0 

4.0 

S.8 

a* 

rs  A.  M. 

0.8 

4.0 

3.1 

3.5 

1.5 

3.5 

33 

4» 

,            9  A.  M. 
•'"»«  i  3  P.  M. 

1.5 

4.6 

1.5 

1.9 

1.7 

6.8 

3.8 

6.0 

0.3 

2.8 

1.8 

3.0 

1.5 

7.5 

70 

4.9 

1.9  P.  M. 

1.0 

4.5 

0.8 

1.8 

3.8 

1.5 

4.0 

4.^ 

"3  A.  M. 

1   1        J  9  A*  M« 

•'"'y  i  3  p.  M. 

2.0 

4.0 

1.6 

1.0 

0.7 

6.0 

4.0 

38 

1.2 

2.6 

0.5 

33 

3.5 

8.0 

4.8 

5.5 

0.6 

1.5 

0.0 

8.3 

3.6 

10.3 

8.0 

5.3 

\J  p.  M. 

1.0 

1.0 

1.2 

1.3 

3.0 

3.3 

4.8 

IT 

rs  A.  M, 

2.2 

2.7 

1.2 

2.3 

3.0 

6.3 

3.0 

13 

.        J  9  A.  M. 
^"8-  i  3  P.  M. 

2.5 

4.2 

2.2 

3.2  , 

4.0 

4.8 

3.0 

4.5    • 

22 

4.2 

2.8 

2.3 

4.3 

5.5 

3.3 

1« 

L9  P.  M. 

2.8 

2.0 

0.8 

3.7 

4.7 

3.3 

4.0 

1.7    ' 

rs  A.  M. 

2.0 

4.2 

3.0 

0.3 

1.7 

3.0 

3.3 

5.7 

R«,t    JO  A.M. 
^*-  i  3  P.  M. 

4.7 

6.0 

1.6 

1.2^ 

1.2 

5.3 

1.5 

1! 

3.3 

6.2 

1.5 

1.6 

1.2 

6.7 

3.0 

5.3 

1.9  P.  M. 

1.8 

2.0 

3.0 

S.3 

2.0 

3.4 

1.7 

5.7 

rs  A.  M. 

3.7 

3.0 

3.3 

2.7 

1.3 

4.0 

3.7 

4.7 

r^.     J9A.M, 
^*-    is  P.M. 

3.0 

3.8 

3.2 

3.3 

0.8 

5.2 

3.3 

W    . 

2.5 

2.8 

1.0 

3.0 

3.6 

6.3 

3.6 

9.9    ' 

1.9  P.  M. 

1.8 

6.0 

3.0 

1.7 

3.3 

4.3 

2.3 

40    ' 

r3  A.  M. 
TVT          /  9  A.  M« 
Nov.  <  3  p.  M. 

3.0 

4.2 

1.8 

0.5 

1.0 

8.6 

2.2 

ft?    ' 

1.8 

&;0 

0.2 

0.8 

1.3 

4.0 

1.8 

11.5 

2.2 

3.2 

0.5 

3.0 

1.6 

6.0 

3.8 

li.«    ; 

L9  P.  M. 

2.5 

3.0 

3.0 

0.6 

3.0 

3.7 

3.5 

8.t     J 

rs  A.  M. 

3.8 

4.8 

1.8 

1.0 

1.6 

3.2 

1.8 

9.0 

1  9  A.  M. 

3.8 

4.0 

1.3 

1.0 

1.5 

1.8 

2.8 

«.« 

D«^-   i  8  P.  M. 

1.8 

3.0 

1.8 

1.8 

4.3 

2.8 

3.5 

8.9 

L9  P.  M. 

2.5 

4.3 

1.8 

06 

2.5 

3.0 

3.0 
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TABLE  Lin. 

Showing  the  prevailing  wind  at  each  oburvaiion  hour  of  the  geoeral  months. 

Month* 

9  A.  am.. 

•1  A.  m.. 

8  P.M. 

9  P.M. 

lary    - 

Calm 

Calm 

Northwest 

Calm. 

ruary  - 

. 

Cahn 

Calm 

S.W.andN.W. 

Northwest 

ch       - 

• 

Northwest 

8.W.andN.W. 

Soutiiwest 

Northwest 

il 

. 

Cdm 

Northeast. 

Southwest 

South. 

. 

. 

Cahn 

Northwest 

S.W.andN.W. 

Cahn. 

9 

• 

Cahn 

Southwest 

Southwest 

Calm. 

f               „ 

. 

Cahn 

Southwest 

Southwest 

Cahn. 

ruBt    - 

_ 

Calm 

Southwest 

Northwest 

Calm. 

tember 

. 

Cahn 

Northwest 

Southwest 

Cahn. 

sber    - 

. 

N.  W.  and  calm 

Northwest 

Northwest 

Cahn. 

rember 

m 

Northwest 

Northwest 

Northwest 

Northwest 

ember 

• 

Northwest 

Northwest 

Northwest 

Northwest. 

TABLE  LIV. 

Aggregate  fall  of  rain  in  each  month  and  year,  with  the  monthly  and  annual  means. 

Month. 

1838. 

1839. 

1840. 

1841. 

1842. 

Mo.  means. 

Inches. 

Inches, 

Inches. 

Inches. 

Inchss. 

Inches. 

luary 

- 

4.740 

6.900 

1.734 

4.468 

^ruary    - 

m                      m 

2.680 

2.697 

1.790 

3.889 

2.739 

rch 

m                       • 

0.940 

1.900 

.   6.660 

1.747 

2.662 

ril 

•                       • 

2.660 

3.920 

4.717 

4.844 

4.036 

y  - 

- 

8.670 

2.060 

2.732 

6.960 

3.866 

le  - 

- 

8.960 

2.666 

2.089 

3.000 

2.926 

y  - 

m                       «• 

3.080 

8.962 

6.160 

3.497 

3.922 

gust 

- 

0.920 

6.030 

3.10O 

4.701 

3.688 

Ttember  - 

- 

8.200 

1.860 

2.134 

1.806 

3.622 

tober 

m                     m 

3  900 

1.680 

4.700 

3.976 

3.664 

»vember  - 

- 

3.410 

4.990 

1.700 

2.241 

3.086 

cember  - 

- 

1.700 

1.270 

3.600 

4.987 

2.864 

Annual  amount 

- 

38.332 

46.096 

41.211 

"«-*«<'-*-.-wak''*-w-'  iL'^  'M  a»* — Avji.  '..■^•c.f.-frts 
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Extraordinary  observations  of  the  declination    .  -  -  - 

Monthly  means  of  the  declination,  barometer  and  thennometen,  for  each  obserrsi 
hour  -------- 

Curves,  exhibiting  the  term  day  changes  of  the  declination*  and  the  mean  daily 

of  the  declination  and  temperature  during  the  same  month,  to  &ce     - 
Inclination  of  the  needle  ------ 

Abstbacts  abd  CoMMBiTTS— Maoxeticai  Obsibtatioks   - 

Table  L    Diurnal  periods       -  -  -  -  - 

Table  IL     Diurnal  variation  of  the  declination 
Table  lit     Quarterly  and  annual  means  of  the  diurnal  variation 
Table  IV,     Times  and  angular  value  of  distur))ances  in  each  month 
Table  V,     Number  of  disturbed  observations    -  -  -  - 

Tahlt  VI,     Excess  of  the  disturbances  in  each  month  - 
Tabk  VII.     Range  of  the  declination  in  each  month    -  -  - 

Table  VIII.    Monthly  variations  of  the  declination       -  -  . 

Table  IX,     Annual  variations  of  the  declination  -  - 

Table  X.     Annual  declination  at  each  hour,  &c.  -  -  - 

Table  XI.     Monthly  declination,  with  its  monthly  and  annual  variataoos 
Table  XIL     Mean  monthly  and  annual  inclination      ... 
Meteorological  observations  at  3  A.  M.,  9  A.  M.,  3  P.  M.,  and  9  P.  M. 
Meteors  observed,  November  12  and  13,  1838  -  .  .  - 

Meteors  observed,  April  19,  1841        - 
Meteors  observed,  November  12  and  13,  1841 

Extraordinary  barometric  changes,  May  2,  1842  .  .  -  - 

Bi-hourly  meteorological  observations  -  -  -  -  - 

Abstracts  akd  ComiicBirTS — Metbohoiogical  Obsbrtatiofs  : 

Tabk  XIII.     Mean  monthly  pressure  of  the  atmosphere  at  each  obwaoaiica  h^  " 
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